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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1982 

14 Αυγούστου 2013 


ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ 

Αριθμ. 367/2013 - 

Τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας. 

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
(Τακτική συνεδρίαση 2α Αυγούστου 2013) 

Λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α' 179/22.8.2011), όπως 
ισχύουν, και ειδικότερα το Άρθρο 120. 

2. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (ΦΕΚ Β' 104/31.01.2012), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύ¬ 
ουν, και ειδικότερα το Άρθρο 14. 

3. Την απόφαση ΡΑΕ1023/2012 (ΦΕΚ Β' 52/16.01.2013) «Εγκριση 
του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

4. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 2572/30.04.2013 έγγραφο της ΑΑΓΗΕ 
Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-171256/30.04.2013) με θέμα «Δημόσια 
Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώ¬ 
δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

5. Την υπ’ αριθμ. Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 (ΦΕΚ Β' 3108/ 
23.11.2012) Υπουργική απόφαση με θέμα «Συμπληρωματικές 
Διατάξεις για μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερ¬ 
μότητας Υψηλής Αποδοτικότητας, τύπος και περιεχόμενο Συ¬ 
μπληρωματικών Συμβάσεων Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ και Τεχνικό Προσάρτημα Μο¬ 
νάδων ΣΗΘΥΑ του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ». 

6. Την από 27.12.2012 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 502/5.3.2013) 
με θέμα «Λεπτομέρεια εφαρμογής προσδιορισμού της συ¬ 
νάρτησης ειδικής κατανάλωσης θερμότητας κατανεμόμενων 
μονάδων ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣΗΘΥΑ)». 

7. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 53/2013 (ΦΕΚ Β' 479/ 
28.02.2013) με θέμα «Τροποποίηση των διατάξεων του Κώδικα 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β' 104/ 31.1.2012)». 

8. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3108/30.05.2013 έγγραφο της ΑΑΓΗΕ 
Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-172037/31.05.2013) με θέμα «Δημόσια 
Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώ¬ 
δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

9. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3344/14.06.2013 έγγραφο της ΑΑΓΗΕ 
Α.Ε. (αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ I-172429/14.06.2013) με θέμα «Δημόσια 
Διαβούλευση για την τροποποίηση του Εγχειριδίου του Κώ¬ 
δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

10. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. Θ-54764/26.04.2013 έγγραφο της 
ΡΑΕ με θέμα «Παρατηρήσεις επί του Εγχειριδίου του Κώδικα 
Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

11. Το υπ’ αριθμ. πρωτ. 3450/18.06.2013 έγγραφο της ΑΑΓΗΕ Α.Ε. 
(αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-172580/19.06.2013) με θέμα «Παρατηρήσεις επί 
του Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

12. Την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ 1-173958/02.08.2013 ηλεκτρονική 
επιστολή της ΑΑΓΗΕ Α.Ε., με την οποία ο Λειτουργός της 


Αγοράς διεβίβασε στη ΡΑΕ την τελική εισήγησή του επί του 
Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

13. Την απόφαση ΡΑΕ υπ’ αριθμ. 285/2013 (ΦΕΚ Β' 1792/ 
25.07.2013) με θέμα «Τροποποίηση του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Εγχειριδίου του Κώδικα Συ¬ 
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας». 

14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προ- 
καλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού. 

Σκέφθηκε ως εξής: 

Επειδή, κατά το Άρθρο 120 του Ν. 4001/2011 και συγκεκρι¬ 
μένα την παράγραφο 6: «με απόφαση της ΡΑΕ εκδίδονται 
εγχειρίδια για τις λεπτομέρειες εφαρμογής του Κώδικα Συ¬ 
ναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής «ΚΣΗΕ»), 

Επειδή, κατά το Άρθρο 14 του ΚΣΗΕ, η ΡΑΕ εγκρίνει το 
Εγχειρίδιο του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργει¬ 
ας, το οποίο εκπονεί ο Λειτουργός της Αγοράς. Ο ΑΑΓΗΕ 
τροποποίησε το Εγχειρίδιο του ΚΣΗΕ και το υπέβαλε προς 
έγκριση στη ΡΑΕ με το σχετικό υπ’ αριθμ. 4 έγγραφό του. 

Επειδή, το Εγχειρίδιο που υπέβαλε προς έγκριση ο Λειτουρ¬ 
γός της Αγοράς, με το 1-173958/02.08.2013 (σχετικό υπ’ αριθμ. 
12) ενσωματώνει τις απαιτήσεις των διατάξεων της ως άνω υπ’ 
αριθμ. 5 Υπουργικής απόφασης σχετικά με τις Μονάδες Συ¬ 
μπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 
(εφεξής «ΣΗΘΥΑ»), καθώς επίσης και τις λεπτομέρειες προσ¬ 
διορισμού της συνάρτησης ειδικής κατανάλωσης θερμότητας 
κατανεμόμενων μονάδων ΣΗΘΥΑ, όπως εκδόθηκαν από τη ΡΑΕ 
με το υπ’ αριθμ. 6 σχετικό. Επιπλέον, στο υποβληθέν Εγχειρίδιο 
συμπεριλαμβάνονται αντικαταστάσεις και προσθήκες, ώστε 
να βρίσκεται σε συμφωνία με τις απαιτήσεις της ως άνω υπ’ 
αριθμ. 53/2013 απόφασης ΡΑΕ, σχετικά με τροποποιήσεις των 
διατάξεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Επειδή, το ως άνω Εγχειρίδιο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση 
την περίοδο 29.04.2013 -19.05.2013 και η ΡΑΕ ενημερώθηκε για 
τις παρατηρήσεις που προέκυψαν επί του εν λόγω Εγχειριδίου 
από το Λειτουργό της Αγοράς με το σχετικό υπ’ αριθμ. 8 έγ¬ 
γραφό του, στο οποίο επισυνάπτεται και νέα έκδοση του υπό 
έγκριση Εγχειριδίου, η οποία ενσωματώνει τα αποτελέσματα 
της Δημόσιας Διαβούλευσης. Επίσης, ο Λειτουργός της Αγοράς 
ενημέρωσε τη ΡΑΕ με το σχετικό υπ’ αριθμ. 9 έγγραφό του και 
για τις θέσεις του Διαχειριστή του Συστήματος. 

Επειδή, η ΡΑΕ με το υπ’ αριθμ. 10 σχετικό έγγραφό της 
παρέθεσε - στο πλαίσιο της δέσμευσής της που απορρέει 
από την 1023/2012 απόφασή της - τις παρατηρήσεις που 
προέκυψαν από τον ενδελεχή έλεγχο του Εγχειριδίου του 
ΚΣΗΕ, και κάλεσε το ΑΑΓΗΕ να προβεί στις απαραίτητες 
προσθήκες και τροποποιήσεις, και να υποβάλει στην Αρχή 
την εισήγησή του επί της νέας έκδοσης του Εγχειριδίου. 

Επειδή, ο ΑΑΓΗΕ με το υπ’ αριθμ. 11 σχετικό έγγραφό του σχο¬ 
λιάζει τις παρατηρήσεις επί του Εγχειριδίου, που διατυπώθηκαν 
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από τη ΡΑΕ, συμπεριλαμβάνοντας κάποιες από αυτές στο αρχικό 
σχέδιο που τέθηκε σε Δημόσια Διαβούλευση (υπ’ αριθμ. 4 σχετικό). 

Επειδή, μετά το πέρας της Δημόσιας Διαβούλευσης, αλλά 
πριν την έκδοση της παρούσης, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 
285/2013 απόφασή της ενέκρινε τις τροποποιήσεις του Κώ¬ 
δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του αντίστοιχου 


Εγχειριδίου σχετικά με τη «Μεθοδολογία Επιμερισμού Πλη¬ 
ρωμών στους Παραγωγούς λόγω ελλειμμάτων του ΗΕΠ», οι 
οποίες και ενσωματώθηκαν από το ΛΑΓΗΕ στην τελευταία 
υπό έγκριση έκδοση του Εγχειριδίου, αποφασίζει: 

1. Την έγκριση του συνημμένου Εγχειριδίου του Κώδικα Συναλλα¬ 
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας που εκπόνησε ο Λειτουργός της Αγοράς. 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ 

Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 


Σχέδιο Δ/2.0 
26 Ιουλίου 2013 
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ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΝ 


ΕΚΔΟΣΗ 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

1.0 

21.1.2013 

ΡΑΕ/1023/2012 
(ΦΕΚ.Β'5 2/16.1.2013) 

Πρώτη εγκεκριμένη έκδοση μετά τον 
διαχωρισμό των αρμοδιοτήτων του 

Λειτουργού της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ) και του 
Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ). 

Σχέδιο Α/2.0 

29.4.2013 

Πρακτικό 51/2012 Ολομέλειας 
ΡΑΕ της 27 ης Δεκ. 2012 
(ΦΕΚ.Β'502/5.3.2013) 

Προσδιορισμός της Συνάρτησης Ειδικής 
Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενων 
Μονάδων ΣΗΘΥΑ, Συμπληρωματική 

Εκκαθάρισή τους και προϋποθέσεις εγγραφής 
Μονάδων ΣΗΘ στα Μητρώα. Τροποποίηση της 
διαδικασίας εγγραφής στο Μητρώο 
Συμμετεχόντων. Τροποποιήσεις σχετικά με το 
Πληροφοριακό Σύστημα Αγοράς. 

Σχέδιο Β/2.0 

30.4.2013 


Τροποποιήσεις στο Παράρτημα X (§Χ.1.1 
«Προϋποθέσεις Συμμετοχής στην 
Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ, και 
§Χ.3.2 «Έκδοση Ενημερωτικών Σημειωμάτων»). 

Σχέδιο Γ/2.0 

29.5.2013 


Ενσωμάτωση αποτελεσμάτων Δημόσιας 
Διαβούλευσης. 

Σχέδιο Δ/2.0 

26.7.2013 

ΡΑΕ/285/2013 

Μεθοδολογία Επιμερισμού Πληρωμών στους 
Παραγωγούς λόγω Ελλειμμάτων του ΗΕΠ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ 


ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. 

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΣΧΗΜΑΤΩΝ. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ. 

ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. 

ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ. 

1.1 Σκοπος του Εγχειρίδιου. 

1.2 Δομή του Εγχειρίδιου. 

1.3 ΚΟΙΝΟ. 

1.4 ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ. 

1.4.1 Αγορά Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος. 

1.4.2 Αγορά Μακροχρονίων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις. 

1.4.3 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (Χονδρεμπορικη Αγορά). 

1.4.4 Αγορά Εξιςορροπηςης Ενέργειας. 

1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο. 

1.5.1 Το Πλαίσιο της ΕΕ. 

1.5.2 Ελληνική Νομοθεσία. 

1.6 Βασικοί Συμμετεχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

1.6.1 Παραγωγοί, Αυτοπαραγωγοι. 

1.6.2 ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ. 

1.6.3 Εισαγωγείς. 

1.6.4 Εξαγωγεις. 

1.6.5 ΠΕΛΑΤΕΣ (ΕΠΙΛΕΓΟΝΤΕΣ-ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΟΙ). 

1.6.6 Ο Κύριος και Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.). 

1.6.6.1 ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ . 

1.6.6.2 Εκκαθάριση Αποκλίσεων . 

1.6.6.3 Ανάπτυξη και Συντηρηςη του Συστήματος Μεταφοράς . 

1.6.6.4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . 

1.6.6.5 Σύναψη Συμβάσεων . 

1.6.7 Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.). 

1.6.7.1 Επίλυση και Εκκαθάριση Η.Ε.Π . 

1.6.7.2 Αγορά ηλεκτρικήςενεργειαςπαραγομενηςαποΑΠΕκαιΣΗΘΥΑ . 

1.6.8 Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.). 

1.6.9 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). 

1.7 Δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 

2.1 Εισαγωγή. 

2.2 Διαδικασία Εγγραφης Συμμετεχοντα. 

2.2.1 Εγγραφη Παραγωγόν. 

2.2.2 Εγγραφη Προμηθευτών. 

2.2.3 Εγγραφη Εμπορων. 














































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 27697 

2.2.4 

Εγγραφη Αυτοπρομηθευομενων Πελατών. 

2.2.5 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣΣΗΘΥΑ. 

2.2.6 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ. 

2.2.7 

Διαγραφή Συμμετεχοντα. 

2.2.8 

Μητρώο Μονάδων. 

2.3 

Εγγύηση Κάλυψης Χρηματικών Υποχρεώσεων. 

2.4 

Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων απο τους Συμμετεχοντες στην αγορα ηλεκτρικής ενεργειας. 

2.4.1 

Γενικά . 

2.4.2 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ & ΕΚΔΟΣΗ ΠΙΝΑΚΑ ΠΟΣΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΣ. 

2.4.3 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΑΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ. 

2.4.4 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΥΨΟΥΣ ΟΦΕΙΑΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ. 

2.4.5 

Εγγυητικές επιστολές. 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 


3.1 

Εισαγωγή. 

3.1.1 

Γενικά . 

3.1.2 

Αντικείμενο ΗΕΠ. 

3.1.3 

3.1.4 

Συμμέτοχη στον ΗΕΠ. 

Δομή Κεφαλαίου. 

3.2 

Δραστηριότητες που Προηγούνται του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.2.1 

Διαχείριση Διασυνδέσεων. 

3.2.1.1 

3.2.1.2 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ . 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΙΣ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΙΣ . 

3.2.2 

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΩΝ ΑΠΩΛΕΙΩΝ. 

3.2.2.1 

Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης . 

3.2.2.2 

Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου . 

3.2.3 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Μ ΕΤΑ Γ Υ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΖΩΝΩΝ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ. 

3.2.3.1 

ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ . 

3.23.2 

Πρόβλεψη Διαζωνικων Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος . 

3.23.3 

ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΖΩΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΤΟΝ ΗΕΠ . 

3.2.4 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΦΟΡΤΙΟΥ. 

3.2.5 

ΠΡΟΒΛΕΨΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΠΟ ΜΟΝΑΔΕΣ ΑΠΕ ΚΑΙ ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. 

3.2.6 

ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΗΘΥΑ. 

3.2.7 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

3.2.7.1 

Ορισμοί Επικουρικών Υπηρεσιών . 

3.2.7.2 

ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΥ ΙΣΧΥΟΣ . 

3.2.73 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΩΤΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑΣ . 

3.2.7Λ 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΑΣ ΡΥΘμΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΥΡΟΥΣ . 

3.2.8 

Δημοσιοποίηση Στοιχείων πριν απο τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. 

3.3 

Δεδομένα Ειςοδου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.3.1 

ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ. 

33.1.1 

Απαιτήσεις και Προβλέψεις του ΗΕΠ . 

33.1.2 

3.3.2 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣΈγΧΥΣΗΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ . 

Δεδομένα Ειςοδου Συμμετεχοντα. 

33.2.1 

Προσφορές Έγχυσης . 


3.3.2.1.1 Υποβολη ΠροςφορωνΈγχυσης. 

3.3.2.1.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΈγΧΥΣΗΣ 

3.3.2.1.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝΈΓΧΥΣΗΣ 

3.3.2.1.4 Αποδοχή Προςφορων'Εγχυςης. 


33.2.2 

Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων . 

3.3.23 

Δηλώσεις Φορτίου . 


3 . 3 . 2 . 3.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΦΟΡΤΙΟΥ . 

3 . 3 . 2 . 3 . 2 ΠεριεχομεναΔηλωςεων Φορτίου 

3 . 3 . 2 . 3.3 Βεβαίωση Δηλώσεων Φορτίου . 

3 . 3 . 2 . 3 . 4 Τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου, 

3 . 3 . 2 . 3 . 5 Αποδοχή Δηλώσεων Φορτίου. 

33.2.4 Προσφορές Εφεδρειών . 
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3.3.2.4.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

3.3.2.4.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

3.3.2.4.3 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

3.3.2.4.4 Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών. 

33.2.5 Μη ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . 

3.3.2.5.1 Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας. 

3.3.2.5.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΔΗΛΩΣΕΩΝ Μ Η ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

3.3.2.5.3 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

3.3.2.5.4 Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μειζονος Βλάβης. 

3.3.2.5.5 Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας. 

33.2.6 Δηλώσεις Τεχνοοικονομικων Στοιχείων . 

3.3.2.6.1 Υποβολη Δηλώσεων Τεχνοοικονομικων Στοιχείων. 

3.3.2.6.2 Περιεχόμενα Δηλώσεων Τεχνοοικονομικων Στοιχείων. 

3.3.2.7 Δηλώσεις Καταχωρημενων Χαρακτηριστικών . 

3.3.2.7.1 ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. 

3.3.2.7.2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ. 

3.3.2.7.3 Αποδοχή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικων Στοιχείων. 

3.3.3 Έλεγχος εγκυροτητας Δεδομένων Ειςοδου. 

3.33.1 Έλεγχος εγκυροτηταςΔηλώσεων Φορτίου . 

3.33.2 Έλεγχος εγκυροτητας Προσφορών Έγχυσης . 

3.3.33 Έλεγχος εγκυροτητας Προσφορών Ε φεδρειων . 

3.33.4 Έλεγχος εγκυροτητας Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας . 

333.5 Έλεγχος Δηλώσεων Τεχνοοικονομικων Στοιχείων και Δηλώσεων Καταχωρημενων Χαρακτηριστικών . 

3.3.3.5.1 Έλεγχος εγκυροτητας Δήλωσής Καταχωρημενων Χαρακτηριστικών. 

3.3.3.5.2 Έλεγχος εγκυροτητας Δήλωσής Τεχνοοικονομικων Στοιχείων. 

3.3.4 ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΛΟΓΩ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

3.4 Μεθοδολογία Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.4.1 Χρονικός Ορίζοντας Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.4.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ. 

3.4.3 Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς και Δικτυου Διανομής. 

3.4.4 Μηχανισμός Επίλυσης Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.4.5 Μεταβλητές Απόφασης. 

3.4.6 ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. 

3.4.7 ΔΥΪΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ. 

3.4.8 Αντικειμενική Συνάρτηση. 

3.4.9 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ. 

3.4.9.1 Ισοζύγιο Ενεργειας . 

3.4.9.2 Απαιτήσεις Εφεδρειών . 

3.4.93 Ικανότητα Εφεδρειών . 

3.4.9.4 Όρια Ικανότητας Παραγωγής . 

3.4.9.5 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ . 

3.4.9.6 Διαχρονικοί Περιορισμοί . 

3.4.10 ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕΊδΙΑΤΙΜΗ. 

3.4.10.1 ΠροςφορεςΈγχυςης . 

3.4.10.2 Δηλώσεις φορτίου . 

3.4.10.3 Προςφορες Εφεδρειών . 

3.4.10.4 ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΗΕΠ . 

3.4.11 Σειρά αρςης παραβιαςηςτων περιορισμών κατατην επίλυση του ΗΕΠ. 

3.4.11.1 ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥ ΤΗΣΑΓΟΡΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΩΝ ΤΟΥ ΗΕΠ . 

3.4.12 ΟΡΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ. 

3.5 Αποτελέσματα Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.5.1 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑΈγΧΥΣΗΣ, ΑΠΟΡΡΟΦΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

3.5.2 Ημερήσιες Οριακές Τιμές. 

3.6 Δραστηριότητες Μετά τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό. 

3.6.1 Δημοσίευση Στοιχείων του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

3.6.2 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΞΟΔΟΥ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. 

3.6.3 Ημερήσια Εκκαθάριση. 
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3.6.4 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΜΕΤΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ. 

3.7 Έλεγχος Ενεργοποίησης Περιορισμών Μεταφοράς Λειτουργικών Ζωνων. 

3.8 Καταςταςεις'Εκτακτης Ανάγκης. 

3.8.1 Δήλωσή Έκτακτης Ανάγκης. 

3.8.2 Ενεργειες του Λειτουργού της Αγοράς σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης. 

3.8.3 Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές. 

3.9 Δημοσίευση Στοιχείων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

4.1 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ. 

4.1.1 Εισαγωγή. 

4.1.2 Χρονος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

4.1.3 ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΕΙΣΟΔΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ . 

4.1.4 ΣΥΜΒΟΛΙΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ. 

4.1.5 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΚΑΙ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΗΕΠ . 

4.1.5.1 Κατανεμομενες Μονάδες . 

4.1.5.2 Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών . 

4.1.5.3 Μονάδες του Άρθρου 35 του Νομού 2773/1999 [11]. 

4.1.5.4 Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ . 

4.1.5.5 Μονάδες ςε Δοκιμαστική Λειτουργία . 

4.1.5.6 Συμβεβλημένες Μονάδες . 

4.1.5.7 ΦΟΡΤΙΟ ΠΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΕΙ ΣΕ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ . 

4.1.5.8 Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών . 

4.1.6 ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ : Λ-Α. 

4.1.7 Ενημέρωση Συμμετεχοντων στον ΗΕΠ και Διαδικασία Πληρωμών. 

4.2 Λογαριασμοί του Λειτουργού της Αγοράς. 

4.2.1 Λογιστικοί Λογαριασμοί του ΛΑΓΗΕ. 

4.2.2 Συμβολισμός Εκκαθάρισης των Λογαριασμών του ΛΑΓΗΕ. 

4.2.3 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΙΔΙΚΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Λ-Β .... 

4.2.3.1 Περιγραφή Λογαριασμού . 

4.23.2 Επιμεριςμος στους Εκπροσώπους Φορτίου . 

4.2.4 ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ Λ-Δ ΤΩΝ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

4.2.4.1 Περιγραφή Λογαριασμού . 

4.2.4.2 Επιμεριςμος στους Εκπροσώπους Φορτίου . 

4.2.43 Ετήσια Εκκαθάριση . 

4.2.5 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΙΣΟΣΚΕΛΙΣΜΟΥ ΗΕΠ Λ-Ε. 

4.2.5.1 Περιγραφή Λογαριασμού . 

4.2.5.2 Επιμεριςμος ςτους Εκπροσώπους Φορτίου . 

4.2.53 Ετήσια Εκκαθάριση . 

4.2.6 Μεθοδολογία Επιμεριςμου Πληρωμών στους Παραγωγούς λογω ελλειμμάτων του ΗΕΠ. 

4.3 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. 

4.4 ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΜΗ ΝΟΜΙΜΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΗΛΩΣΕΩΝ. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ. 

5.1 Θερμικές Μονάδες. 

5.1.1 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. 

5.1.2 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Συμβατικών Θερμικών Μονάδων και Μονάδων Συνδυασμένου Κυκλου. 

5.1.3 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Θερμικών Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας (ΣΗΘ) και 

Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλης Αποδοςης (ΣΗΘΥΑ). 

5.13.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΟΕ . 

5.1.3.1.1 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕ ΚΑΙ ΡΗ . 

5.1.3.1.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΓΕΝΟΥΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ. 

5.1.3.1.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΡΕΕ ΚΑΙ ΡΘΗ . 

5.1.3.1.4 ΤΥΠΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘ. 

5.13.2 Διαδικασία μετρήσεων και εφαρμογής υπολογισμών Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμομενων 

Μονάδων ΣΗΘ . 

5.1.4 Μεταβλητό Κοςτος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων. 
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5.1.4.1 ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ . 

5.1.4.2 ΚΑΤΩΤΕΡΗ Η ΚΑΘΑΡΗ ΘΕΡΜΟΓΟΝΟΣ Δ ΥΝΑΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ . 

5.1.4.3 ΠΟΣΟΣΤΙΑΙΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΜΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ . 

5.1.4.4 Μεταβλητό Κοςτος Κα υςιμου Θερμικών Μονάδων . 

5.1.5 Μέσα Ειδικά Κόστη Θερμικών Μονάδων. 

5.1.6 Μεταβλητό Κοςτος Θερμικών Μονάδων. 

5.1.6.1 Μεταβλητό Κοςτος Θερμικών Μονάδων στο Μετρητη . 

5.1.6.2 Μεταβλητό Κοςτος Θερμικών Μονάδων στο Εικονικο Σημείο Α γοραπωληςιας Ενεργειας ΗΕΠ 

5.1.6.3 Ελάχιστο Μεταβλητό Κοςτος Θερμικών Μονάδων . 

5.1.7 Ωριαίο Κοςτος Λειτουργίας Θερμικών Μονάδων. 

5.1.7.1 Κοςτος Χωρίς Φορτίο . 

5.1.7.2 Κοςτος Ελάχιστου Φορτίου . 

5.1.8 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΘΕΡΜΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ . 

5.1.8.1 Ορισμός Διαφορικού Κοςτους Θερμικών Μονάδων . 

5.1.8.2 Χρηςη Διαφορικού Κοςτους Θερμικών Μονάδων . 

5.1.9 ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

5.1.9.1 ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ . 

5.1.9.2 ΥΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΓΕΘΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ. 

5.2 Υδροηλεκτρικές Μονάδες. 


5.3 

Έλεγχος Εγκυροτητας Προσφοράς Έγχυσης. 

5.3.1 

5.3.2 

Έλεγχος εγκυροτητας Προσφορών Έγχυσης θερμικών Μονάδων. 

Έλεγχος εγκυροτητας Προσφορών Έγχυσης ΥΗΣ. 

5.3.3 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣΈγΧΥΣΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

5.4 

Κοςτος Εκκίνησης και Κοςτος Αποςυγχρονιςμου Θερμικών Μονάδων. 

5.4.1 

Κύκλος λειτουργίας Μονάδάς. 

5.4.2 

Κοςτος Εκκίνησης και Κοςτος Αποςυγχρονιςμου. 


ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ 

1.1 Εισαγωγή. 

1.2 Λειτουργική Περιγραφή Επίλυσης του ΗΕΠ. 

1.2.1 Λειτουργία Ανάλυσης. 


1.2.2 

Μοντέλα Επίλυσης Αγοράς. 

1.2.2.1 

Οντότητες . 

1.2.2.2 

Σημεία Μέτρησης . 

1.2.2.3 

Πρόβλεψη Φορτίου. . 

1.2.2.4 

Στοιχεία Μονάδων . 

1.2.2.5 

Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών . 

1.2.2.6 

Απαιτήσεις Εφεδρειών . 

1.2.2.7 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΦΕΔΡΕΙΑ . 

1.2.2.8 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ . 


1.2.2.9 ΚΑΝΟΝΑΣ ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΗΣ-ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ'ΙΔΙΑ ΤΙΜΗ . 

1.2.2.9.1 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΛΛΗΛΕΝΔΕΤΕΣΤΙΜΕΣ. 

1.2.2.9.2 ΠροςφορεςΈγχυσης για Εισαγωγές η Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές με Αλληλενδετες Τιμές, 

1.2.2.9.3 Δηλώσεις Φορτίου με Λλληλενδετες Τιμές. 

1.2.2.9.4 Προςφορες'Εγχυςηςγια Επικουρικές Υπηρεσίες με Λλληλενδετες τιμές. 

1.2.2.10 Οριακές Τιμές Ενέργειας και Εφεδρειών . 

1.3 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ. 

1.3.1 Βαςικα Στοιχεία της Αγοράς. 


1.3.1.1 

ΟΝΤΟΤΗΤΕΣ . 

1.3.1.2 

ΒΑΘΜΙΔΕΣ . 

1.3.1.3 

ΠΕΡΙΟΔΟΙ . 

1.3.1.4 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΖΩΝΕΣ . 

1.3.1.5 

Σημεία Μέτρησης . 

1.3.1.6 

Διαζωνικοι Διάδρομοι . 

1.3.2 

Διατύπωση των Περιορισμών του Προβλήματος Βελτιστοποίησης. 

1.3.2.1 

Γ ΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ . 

1.3.2.2 

Μοντέλο ίΙΟ . 
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1.3.2.2.1 Αντικειμενική Συνάρτηση. 

1.3.2.2.2 Μοντέλο Εκκίνησης και Σβέσης. 

1.3.2.2.3 Όρια Παραγωγής Οντότητας. 

1.3.2.2.4 Συνεισφορά Οντοτήτων στις Εφεδρείες. 

1.3.2.2.5 Περιορισμοί Ελάχιστου Χρονου Λειτουργίας και Ελάχιστου Χρονου Κράτησης. 

1.3.2.2.6 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

1.3.2.2.7 Κοςτος Εκκίνησης. 

1.3.2.2.8 Κοςτος Σβέσης. 

1.3.2.2.9 ΠΛΕΟΝΑΣΜΑΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ. 

1.3.2.2.10 Κοςτος Εφεδρειών. 

1.3.2.2.11 ΚΟΣΤΗ ΠΟΙΝΩΝ. 

1.3.2.2.12 Όριο Βαθμίδας. 

1.3.2.2.13 Πρόγραμμα Οντότητας Παραγωγής. 

1.3.2.2.14 Πρόγραμμα Οντότητας Φορτίου. 

1.3.2.2.15 Μεγίστη Ημερήσια Ενέργεια. 

1.3.2.2.16 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών. 

1.3.2.2.17 Μοντέλο Διαζωνικων Ροών. 

1.3.2.2.18 Διαζωνικο Μοντέλο Μεταφοράς. 

1.3.2.2.19 Περιορισμοί Εφεδρειών. 

1.3.2.2.20 Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής. 

1.3.2.2.21 ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 

1.3.2.2.22 Γενικοί Περιορισμοί. 

1.3.2.3 Μοντέλα 130 σε Λειτουργία Ανάλυσης . 

1.3.2.3.1 Μέσο Μεταβλητό Κοςτος. 

1.3.2.3.2 Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κοςτος. 

1.3.2.3.3 Ωριαίο Κοςτος. 

1.3.2.3.4 ΔΙΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ (ΙΝΟΚΕΜΕΝΤΑΙ 0θ5Τ) . 

1.3.2.3.5 ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ. 

1.4 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΡΙΑΚΗΣΤΙΜΗΣ. 

1.4.1 Αντικείμενο. 

1.4.2 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΟΤΣ. 

1.4.3 ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΤΙΜΩΝ ΕΦΕΔΡΕΙΩΝ. 

1.4.4 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ. 

11.1. Σημεία Εξυπηρέτησης ΛΑΓΗΕ. 

11.2. Ηλεκτρονική Επικοινωνία στα πλαίσια του ΗΕΠ. 

11.3. ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΛΑΓΗΕ. 

11.4. Έντυπο Επικοινωνίας Συμμετεχοντων με το ΛΑΓΗΕ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ. 

ΐν.1. Αρχεία Χ5ϋ. 

IV. 2. Μετατροπείς Αρχείων. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ν.1. Δήλωσή Έκτακτης Ανάγκης ΗΕΠ. 

V. 2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΗΕΠ . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ 
ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

VII.1. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ . 

VII.1.1 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες . 

VII.1.2 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών . 

VII.1.3 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν.2773/1999 . 
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VII. 1.4 Εκκαϋάριση ΗΕΠ (/ία Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία . 

VII.1.5 Εκκαϋάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες . 

VII.1.6 Εκκαϋάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηϋευτή . 

VII.1.7 Εκκαϋάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών . 

VII.1.8 Συμβολισμός Μαϋηματικής Διατύπωσης Εκκαϋάρισης ΗΕΠ . 

VI 1.2. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ. 

VII.2.1 Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ . 

VII.2.2 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ . 

VII.2.3 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ . 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ. 

VIII.1 Αίτηση Εγγραφης ςτο Μητρώο. 

VIII.2 Δηλώσεις Παραγωγών. 

VIII.3 Δηλώσεις Προμηθευτών. 

VIII.4 Δηλώσεις Εμπορων. 

VIII.5 Δηλώσεις Αυτοπρομηθευομενων Πελατών. 

VIII.6 Δήλωσή Εκπροσώπου Σχετικά μετα Νομιμοποιητικα'Εγγραφα. 

VIII.7 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής. 

VIII.8 Βεβαίωση Εγγραφης στο Μητρώο Συμμετεχοντων (Παράδειγμα Εμπορου). 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX - ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ νΐδΙΟ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ. 

Χ.1 Συμμέτοχη Κατανεμομενης Μονάδάς στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ. 

Χ.1.1 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΣΗΘΥΑ. 

Χ.1.2 ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ ΠίΣΤΩΣΕΩΝ-ΧΡΕΩΣΕΩΝ. 

Χ.1.3 ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ. 

Χ.1.4 Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσής και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

Χ.2 Διαδικασία Εκκαθάρισης. 

Χ.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Συνολικής Εκκαθάρισης ΚΜΣΗΘΥΑ. 

Χ.2.1.1. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΓΙΑ ΚΜΣΗΘΥΑ. 

Χ.2.1.2. ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ ΓΙΑ ΚΜΣΗΘΥΑ. 

Χ.2.1.3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ. 

Χ.2.1.4. Εκκαθάριση Λογαριασμού Προςαυξηςεων. 

Χ.2.1.5. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ. 

Χ.2.2 Αναλυτική Περιγραφή Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Κατανεμομενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ. 

Χ.2.2.1. Αρχείο Δευτερογενών Μεγεθών. 

Χ.2.2.2. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΘΥΑ ΣΤΟΥΣ ΑΚΡΟΔΕΚΤΕΣ ΤΗΣ ΓΕΝΝΗΤΡΙΑΣ. 

Χ.2.2.3. Αναγωγή στο Όριο Συστήματος - Παραγωγού. 

Χ.2.2.4. Υπολογισμός Συμβατικής Ποσότητας ΣΗΘΥΑ. 

Χ.2.2.5. Συμπληρωματικές Χρεοπιστώσεις. 

Χ.3 ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ. 

Χ.3.1 ΥπολογιςμοςΤιμης. 

Χ.3.2 Έκδοση Ενημερωτικών Σημειωμάτων. 

Χ.4 ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ. 

Χ.5 Αίτηση Εγγραφης στο ΜητρωοΦορεων Πιστοποίησης, Επαλήθευσής και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε 
Χ.6 ΛΟΓΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΗΘΥΑ. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΚΣΗΕ - ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 


Α/Α 

ΑΡΘΡΟ 

ΚΩΔΙΚΑ 

ΘΕΜΑ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 

1 

2.1.Β 

Έγγραφα που απαιτούνται από το Φορέα Εκκαθάρισης για την 
εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 

- 

2 

2.7 

Διαδικασία υποβολής αίτησης και εγγραφής στο Μητρώο 
Συμμετεχόντων. 

§ 2.2 

3 

4.1 

Χρήση του Μητρώου Μονάδων από το Λειτουργό της Αγοράς. 

§§ 3.3.2.5.3, 

3.3.2.5.4, 3.4.2, 
4.1.3 

4 

14.2.ΣΤ 

Μεθοδολογία Υπολογισμού Κόστους Λειτουργίας Μονάδων. 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 

5 

17.6 

Περιεχόμενο Δηλώσεων Φορτίου. 

§3.3.2.3.2 

6 

19.1 

Χρονικό διάστημα υποβολής Δηλώσεων Φορτίου. 

§ 1.7 (ΠΙΝ. 1) 

7 

28.7 

Υποβολή Δήλωσης Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας 
ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) και αίτησης τροποποίησής της. 

§ 3.2.6 

8 

30.1 

Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Έγχυσης. 

§§ 1.7 (ΠΙΝ. 1), 

3.3.2.1.3, 3.3.2.1.4 

9 

36 

Χρονικό διάστημα υποβολής Προσφορών Εφεδρειών. 

§§ 1.7 (ΠΙΝ. 1), 

3.3.2.4.3, 3.3.2.4.4 

10 

41.3 

Αδυναμία Λειτουργίας Μονάδων, διαδικασίες και 
προϋποθέσεις υποβολής των σχετικών Δηλώσεων, και 
αναλογική εφαρμογή των διατάξεων των Άρθρων 40 και 41 
για αυτές. 

§3.3.2.5.4 

11 

44.1 

Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων. 

§3.3.2.6, 3.3.2.7 

12 

44.2 

Μεθοδολογίες υπολογισμών του κόστους λειτουργίας 
Μονάδων. 

§§5.1, 5.2 

13 

44.4 

Συστηματική κατάθεση στη ΡΑΕ από τους Παραγωγούς 
αναλυτικών στοιχείων των λειτουργικών δαπανών των 
Μονάδων τους. 

- 

14 

46.3 

Διαδικασία ελέγχου των Δηλώσεων Τεχνικοοικονομικών 
Στοιχείων των Μονάδων. 

§ 3.3.3.5.2 
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15 

55.3.Η 

Αριθμητική σύμπτωση τιμών Προσφορών Έγχυσης Π 
δηλώσεων Φορτίου που δεν εντάσσονται στο σύνολό τους 
στο Πρόγραμμα ΗΕΠ. 

§ 3.4.10, 1.2.2.9 

16 

60.9.Β 

Παραστατικό εξόφλησης οφειλών εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

- 

17 

64.1 

Επικοινωνία μεταξύ του Λειτουργού της Αγοράς, του 
Διαχειριστή του Συστήματος και των Συμμετεχόντων. 
Κοινοποιήσεις ή υποβολές εγγράφων. 

§3.3.2, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ II, 
III, IV, V 

18 

66.1 

Τρόπος δημοσιοποίησης, τύπος και περιεχόμενο στατιστικών 
πληροφοριών σχετικά με τη λειτουργία του Συστήματος 
Συναλλαγών ΗΕΠ. 

§§3.2.8, 3.6.1, 3.9 

19 

67.2.Α,Β 

Προθεσμίες για την ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ 
Λειτουργού της Αγοράς και Διαχειριστή του Συστήματος. 

§ 1.7 (ΠΙΝ. 1) 

20 

69.1 

Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

21 

69.3 

Τύπος και περιεχόμενο Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής 
Λειτουργίας ΗΕΠ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

22 

69.4 

Καθορισμός εναλλακτικών τρόπων κοινοποίησης Δηλώσεων 
Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας 

ΗΕΠ στην περίπτωση αδυναμίας χρήσης ηλεκτρονικών μέσων. 

§§3.8.1, 3.8.2 

23 

84.2 

Λεπτομέρειες αναφορικά με το Μητρώο Μονάδων ΑΠΕ και 
ΣΗΘ/ΣΗΟΥΑ. 

- 

24 

91.5 

Μεταβατικές διατάξεις αναφορικά με την Κάλυψη 

Χρηματικών Υποχρεώσεων Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του 
Συστήματος ΗΕΠ. 

§ 2.4, ΠΙΝ. 2 
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ΣΧΗΜΑ 7 : Εκκίνηση και Σβέση Θερμικής Μονάδάς. 

ΣΧΗΜΑ 8: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΓΧΥΣΗΣ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ 9: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΩΛΕΙΕΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ. 

ΣΧΗΜΑ 10: ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΗΕΠ. 

ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ51 -ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΠΛΗΡΩΜΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ . 

ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ52 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΕΙΣΠΡΑΞΕΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ . 

ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ53 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ-ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ. 

ΣΧΗΜΑ 14: ΗΕΠ54- ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ - ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ. 

ΣΧΗΜΑ 15: ΗΕΠ55 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ - ΜΗΝΙΑΙΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ. 

ΣΧΗΜΑ 16: Ειδική Καταναλωςη Θερμότητας Μονάδάς υ. 

ΣΧΗΜΑ 17: ΜΕΤΑΒΛΗΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΟ ΜΕΤΡΗΤΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΙΚΟΝΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟ ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΗΕΠ 

ΣΧΗΜΑ 18: ΩΡΙΑΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ υ. 

ΣΧΗΜΑ 19: ΚΛΙΜΑΚΩΤΗ ΓΡΑΜΜΙΚΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΤΗΣ ΚΑΜΠΥΛΗΣ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ 20: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΗ ΚΑΜΠΥΛΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ υ. 

ΣΧΗΜΑ 21: ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟ 0 ΕΩΣ Ρ ΜΛΧ . 

ΣΧΗΜΑ 22:Έλεγχος εγκυροτητας Προςφορας'Εγχυςης θερμικής Μονάδάς. 

ΣΧΗΜΑ 23:Έλεγχος εγκυροτητας ΠροςφοραςΈγχυςης υδροηλεκτρικής Μονάδάς. 

ΣΧΗΜΑ 24: Παράδειγμα ΠροςφοραςΈγχυσης Θερμικής Μονάδάς. 

ΣΧΗΜΑ 25: ΧΡΟΝΟΙ ΚΥΚΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ 26: Μοντελοποιηςη Διαδικασίας Εκκίνησης - Σβέσης. 

ΣΧΗΜΑ 27: ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΥ. 

ΣΧΗΜΑ 28: Μοντελοποιηςη Ενδιάμεσης Φάσης. 

ΣΧΗΜΑ29: Μοντελοποιηςη Διαδικασίας Αποςυγχρονιςμου. 

ΣΧΗΜΑ 30: Όρια ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΣΧΗΜΑ31: ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ. 

ΣΧΗΜΑ 32: Αρχιτεκτονική συστημάτων ΣΗΘΥΑ Παραγωγών και ΛΑΓΗΕ. 

ΣΧΗΜΑ 33: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ. 

ΣΧΗΜΑ 34: ΣΗΜΕΙΑ ΣΤΑ ΟΠΟΙΑ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟΥΝ ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΗΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΚΜΣΗΘΥΑ. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ 


ΠΙΝ. 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΕ. 

ΠΙΝ. 2: Ενδεικτική μορφή ενός Πίνακα Ποσών Εγγυηςεως. 

ΠΙΝ. 3: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ (ΠΡΟΣΦΟΡΑ). 

ΠΙΝ. 4: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΜΗ-ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΜΕΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΦΟΡΤΙΟΥ. 

ΠΙΝ. 5: ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΔΗΛΩΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗΣ ΜΗ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑΣ. 

ΠΙΝ. 6: ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 7: Χρονος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ για την Ημερα Κατανομής ϋ. 

ΠΙΝ. 8: ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΠΡΟΣΑΥΞΗΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΠΩΛΕΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ. 

ΠΙΝ. 9: Συμβολισμοί της Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

ΠΙΝ. 10: Συμβολισμοί της Μοντελοποιηςηςτων Λογαριςμων Λ-Β ωςΑ-Ετου ΛΑΓΗΕ. 

ΠΙΝ. 11: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. 

ΠΙΝ. 12: Μετρουμενα Μεγεθη. 

ΠΙΝ. 14: Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας. 

ΠΙΝ. 16: Μετρουμενα Μεγεθη ανηγμεναςε 150 συνθήκες και καταςταςη ΝΕ\Λ/ & ΘΕΕΑΝ. 

ΠΙΝ. 18: Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (150 / ΝΕ\Λ/ & ΘΙΕΑΝ). 

ΠΙΝ. 20: Μονάδες Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης. 

ΠΙΝ. 21: Ειδικό Κοςτος πρωτων υλών έκτος καυσίμου. 

ΠΙΝ. 22: ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΝΑΔΑΣ ΆΡΘΡΩΝ 262 ΚΔΣ ΚΑΙ 44 ΚΣΗΕ 

ΠΙΝ. 23: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 24: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΜΕΤΑΒΛΗΤΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 25: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΩΡΙΑΙΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 26: ΒΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 27: ΠΡΟΣΦΟΡΑΈγΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ. 

ΠΙΝ. 28: ΤΙΜΕΣ ΠΟΙΝΗΣ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ίΙΘ. 
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ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 


ΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§) 

Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας 

1.4, 1.4.4, 1.6.6.2 

Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις 

1.4, 1.4.2 

Αδυναμία Λειτουργίας (Δήλωση) 

3.3.2.5.4 

Αντικειμενική Συνάρτηση (προβλήματος ΗΕΠ) 

1.3.2.2.1 

Αντλητικές Μονάδες (Υδροηλεκτρικών) 

3.3.2.3.2 

Απώλειες (Συστήματος, Δικτύου) 

δες καί «Συντελεστές Απωλειών» 

Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ή ΑΡΠ, ή ΑΟΟ) 

( γενικά, Ελάχιστη κ' Μέγίστη Φόρτιση υπό ΑΡΠ) 

3.2.7.4, 3.3.2.4.2, 3.3.2.7.2, 3.3.3.5.2, 1.3.2.2.3, 

1.3.2.2.4 

Αυτοπαραγωγός 

1.6.1, 3.3.2.1.1, 3.3.2.7.2, 3.3.3.2 

Βοηθητικά Φορτία (Μονάδας) 

3.1.3, 3.2.2, 3.3.2.3.1, 3.3.2.3.2, 33.2.7.2 

Δεδομένα Εισόδου ΗΕΠ 

3.3.1, 3.3.2, 3.3.3 

Δευτερεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εύρος, 
Εφεδρεία) 

3.2.7.1, 3.2.7.4, 3.3.3.5.2,1.3.2.2.3,1.3.2.2.4 

Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης 

3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας 

3.8.1, 3.8.2, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V 

Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

δες καί «Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας» 

Δήλωση Φορτίου (Μη Τιμολογούμενη, 
Τιμολογημένη, υποβολή, περιεχόμενο) 

3.3.2.3,3.3.3.1,3.4.10.2 

Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς (μελέτη, 
χρήση, ενεργοποίηση, μοντέλο) 

1.4.3, 3.2.3, 1.3.1.6, 1.3.2.2.17, 1.3.2.2.18 

Διασυνδέσεις (διαχείριση, περιορισμοί) 

1.4, 1.4.2, 1.6.3, 1.7, 3.2.1, 3.3.2.1, 3.3.2.3.2, 
1.3.2.2.21 

Διαχρονικοί Περιορισμοί (προβλήματος ΕίΕΠ) 

3.4.9.6 

Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές (ΟΤΣ, Εφεδρειών) 

3.8.3 

Δυϊκές Τιμές (περιορισμών ΕΙΕΠ) 

3.4.7, 3.4.12, 1.2.2.10, 1.4.2 

Εγγυήσεις Συμμετοχής 

2.3, 2.4, ΠΙΝ. 2 

Ειδικός Λογαριασμός του Άρθρου 143 του Ν.4001 
για τις Μονάδες ΑΠΕ (Λ-Γ) 

4.1.5.3, VII.1.3 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§) 

Εκκαθάριση ΗΕΠ (ή ΘΑ5 δθΐΐΐθίπθηΐ) 

1.6.7.1, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 

Εκκίνηση Θερμικής Μονάδας (γενικά, Ειδικό 

Κόστος) 

5.4, 1.3.2.2 

Έλεγχος Εγκυρότητας (Προσφορών, Δηλώσεων) 

3.3.3 

Επικουρικές Υπηρεσίες (γενικά, καθορισμός 
αναγκών) 

3.2.7 

Εφεδρείες (Προσφορές, Απαιτήσεις) 

3.3.2.4, 3.2.7 

Ημέρα Αναφοράς 

2.4.1, 4.1.3 

Ημέρα Κατανομής 

3.1.1, ΠΙΝ. 1 

Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ή ΗΕΠ) 

1.4.3, ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 

Ικανότητα Επανεκκίνησης από Γενική Διακοπή 

3.2.7.1, 3.3.3.5.2 

Ισοζύγιο Ενέργειας 

1.4.4, 3.4.9.1, 1.3.2.2.17 

Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 

2.2.5, 3.2.6, 4.1.5.4 

Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά Μονάδας 

3.3.2.7, 3.3.3.5.1, 5.1.9.1 

Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου (ή Εο\λ/θγ 
Ηθ3ίίη§ Ν/εΙυθ - 1_Ην) 

3.3.3.5.2, 5.1.4.2 

Κόστος Αποσυγχρονισμού (ή Συγχρονισμού, ή δίιυΐ 
όοννη Έοεΐ, ή δΐ3Γί υρ Έο$ΐ) 

5.4.2, 1.3.2.2.7, 1.3.2.2.8 

Κόστος Μηδενικού Φορτίου (ή Νο Εοθό Έοεί) 

5.1.7.1 

Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του 

Λειτουργού της Αγοράς (Λ-Δ) 

4.2.1, 4.2.4, VII.2.2 

Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ (Λ-Α) 

4.1.6 

Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ 
(Α-Β) 

4.2.1, VII.2.1 

Μη διαθεσιμότητα Μονάδων παραγωγής (Ολική, 
Μερική) 

3.3.2.5 

Μείζων Βλάβη (Δήλωση) 

3.3.2.5.4 

Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών Θ0 2 

3.3.3.5.2, 5.1.5, 

Μέσο Ειδικό Κόστος Πρόσθετων Δαπανών 
Συντήρησης λόγω Λειτουργίας 

3.3.3.5.2, 5.1.5, 

Μέσο Ειδικό κόστος Πρώτων Υλών εκτός Καυσίμου 

3.3.3.5.2, 5.1.5 

Μεταβατική Περίοδος 

2.4.1, 2.4.5, 4.1.2, 4.1.7 

Μεταβλητό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (Μέσο, 
Ελάχιστο) 

5.1, 5.2, 5.3 

Μητρώο Μονάδων (γενικά, εγγραφή) 

2.2.8 
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ΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§) 

Μητρώο Συμμετεχόντων (γενικά, εγγραφή) 

2.1, 2.2 

Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και 
Επιθεώρησης (γενικά, εγγραφή) 

Χ.1.4, Χ.1.1 

Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος 

1.4.1, 2.1 

Νόμιμη Εκπροσώπηση Συμμετέχοντα 

2.2, 2.3, VIII.6 

Όρια Ικανότητας Παραγωγής (Μονάδας) 

3.4.9.4 

Οριακές Τιμές Παραγωγής (ή ΟΤΠ) 

1.4.3, 3.4.12, 3.5.2, 4.1.6, 1.2.2.10, 1.4.2 

Οριακή Τιμή Συστήματος (ή ΟΤΣ) 

1.4.3, 1.6.7.1, 3.4.12, 3.5.2, 4.1.6, 1.2.2.10, 1.4.2 

Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (ή ΟΤΑ) 

1.4, 1.4.4, 1.6.6.2 

Παραγωγός 

1.6.1, 2.2.1 

Πελάτης (Επιλέγων, ΑυτοπρομηΟευόμενος) 

1.6.3, 1.6.5, 2.2.4 

Περίοδος Κατανομής 

3.4.1 

Περιορισμοί Προβλήματος ΗΕΠ (περιγραφή, 
παραβίαση) 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

Ποσοστιαία Σύνθεση Καυσίμων 

5.1.4.3, 3.3.3.5.2 

Πρόβλεψη Παραγωγής ΑΠΕ 

3.2.5, 3.3.1.2 

Πρόβλεψη Φορτίου 

3.2.4, 3.3.1.1, 1.2.2.3 

Πρόθεση Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας 

3.3.2.5.5 

Προμηθευτής 

1.6.2, 2.2.2 

Προσφορά Έγχυσης (Μη Τιμολογούμενη, 
Τιμολογημένη, υποβαλλόμενη από τον Λειτουργό, 
υποβολή, τροποποίηση, εγκυρότητα) 

3.3. 2.1, 3.3.3.2, 5.3, Ι.ΐν.1 

Πρωτεύουσα Ρύθμιση (Μονάδας, Εφεδρεία) 

3.3.2.4.2, 3.5.1, 1.2.2.4, Ι.2.2.6 

Ρυθμός Μεταβολής Παραγωγής 

1.2.2.4, 1.3.2.2.20 

Σβέση θερμικής Μονάδας 

3.4.5, 1.2.2.4, 1.3.2.2.2, Ι.3.2.2.8 

Στατή Εφεδρεία 

3.2.7.1 

Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

2.1, 2.2 

Συμβεβλημένη Μονάδα (Επικουρικών Υπηρεσιών, 
Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος) 

4.1.5.6 

Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΟΥΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X 

Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας (Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΕίΘΥΑ) 

2.2.5, Χ.1.1, Χ.4 

Συντελεστές Απωλειών (Έγχυσης ή 6ίΕ, Φορτίου ή 
ΙίΕ) 

3.2.2, 1.2.2.5 

Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης 

2.3 
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ΟΡΟΣ 

ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΑΝΑΦΟΡΕΣ (§) 

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή Μονάδας (ή ΤθεΙτηίεεΙ 
Μίηίιηυιη) 

3.3.3.5.2, 3.3.2.7.2, 3.4.9.4 

Τεχνικό Προσάρτημα (Εγκεκριμένο, Συμπληρωμα¬ 
τικής Σύμβασης Συναλλαγών Κατανεμόμενης Μο¬ 
νάδας ΣΗΘΥΑ) 

Χ.1.3, Χ.1.1 

Τεχνοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας Παραγωγής 
(Δήλωση, περιεχόμενο) 

3.1.3, 3.3.2.6,33.3.5, Ι.ΐν.1 

Τοπικός Επεξεργαστής (Μονάδας ΣΗΘΥΑ) 

Χ.2.2.1, Χ.2.1.3, Χ.1.3 

Τριτεόουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία (γενικά, 
Κόστος Καυσίμου Διατήρησης Ετοιμότητας, Κόστος 
Λειτουργίας καί Συντήρησης εκτός Καυσίμου) 

1.2.2.1, 1.2.2.4, 1.3.2.2.4, 1.3.2.2.10 

Υδάτινοι Πόροι (διαχείριση, Δηλώσεις) 

3.1.3,33.2.2,5.2,5.3.2 

Υποχρεωτικά Νερά (ή Μεηάθΐοΐγ ΗγόΐΌ Ιφθοΐίοπε) 

3.13,33.2.2, 1.2.2.1 

Υποχρεωτική Κοινοπραξία (ή ΓηεποΙθίοΓν ροοΙ) 

1.4.3 

Φορέας Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

2.3 

Φορέας Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώ¬ 
ρησης (γενικά, Μητρώο, προϋποθέσεις εγγραφής) 

Χ.1.4, Χ.1.1 

Φορέας Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ 

2.3 

Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (ή ΦΔΜ) 

1.4.2, 3.1.3, 3.2.1, 3.33.1, 3.33.2 

Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης 

33.23.2, 33.2.1.4, 33.23.5 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΑ 


ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ 

/\^^ 

Αυΐοιηθΐίο 6θηθΓ3ΐίοη ΟοπϊγοΙ (Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής) 

ΑΚ 

ΙπίθΓοοηηθτίίοη Αοοθ$ 5 ΚυΙθ5 (ή Άυοΐίοπ ΒυΙοε') 

ΑΤΟ 

ΑνθίΙθόΙθ ΤΓ3Π5ΐηί55ίοη 03ρ30ίίγ (Διαθέσιμη Ικανότητα Μεταφοράς) 

ΟΑδ 

ΟοπίΓοΙ Αγθβ δεΤιβοΙυΙεε 

0Α50 

θ3ρ3θίίγ ΑΙΙοο3ΐίπ§ δθτνίοθ 0οιπρ3ηγ 

0Β5Ι3 

ΟοπίΓοΙ ΒΙοοΚ δοΙτθάυΙθ$-βίΐ3ΐθΓ3ΐ 

ΟΒδιη 

ΟοπίΓοΙ ΒΙοεΕ δ<±θάυΙθ5 - ιτιυΐίϊΐ3ΐθΓ3ΐ 

ΟΗΡ 

0ο§θΠθΓ3ίίοη οί Ηθ3ΐ 3πό Ρο\λ/θγ (και ΣΗΘΥΑ) 

ϋδ 

ΟΪ5ρ3ίοΤι δοΐίθάυΐθ (και ΠΚ) 

Εϋ 

Εεοποιτιίο Οί5ρ3ΐοΜ (Οικονομική Κατανομή Φορτίου) 

ΕΜδ 

Επθγ§υ Μ3η3§θΐηθηΐ δγεΐβιτι 

Εδδ 

ΕΤδΟ δοΤίθεΙυΜηβ δγεΐθΐπ 

ΕΤΜΕΑΡ 

Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών Αερίων Ρύπων 

Ε\Α/Οδ 

ΕΙθοΐΓοηίο \Λ/θβ ΟίίθΓ δυβιηίεϊίοη (Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προσφορών του Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος για τις Δημοπρασίες) 

ΕχΡΙΡ 

ΕΧ-Ρ05Ϊ |ΓΠ03|3Π0Θ ΡΐΊΟίΐΊβ 

ΡίΟί 

ΡΙ_3§ Οπ-ϋηθ (σημαία λειτουργίας Μονάδας) 

ΟίΡ 

0θΠΘΓ3Ϊίθη ίθ55 Ρ30ΪΟΓ 

ΟΡ 

0θ3ΐ ΡΓ0§Γ3ΐπιηίη§ (Προγραμματισμός Στόχου) 

Ιϋδ 

ΙπίΓ303γ ϋΪ5ρ3ΐοΤι δοίίθάυΐθ (και ΕΠΚ) 

Ι_Ι_Ρ 

Ι_030 ί055 Ρ30ΪΟΓ 

ΕΡ 

ϋηθ3Γ ΡΓ0§Γ3ΐπιηίη§ (Γραμμικός Προγραμματισμός) 

ΜΑνΟ 

Μίπίιπυιη ΑνθΓ3§θ \/3Π35 Ιθ Οοεΐ (Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος) 

ΜΟΜΟϋΕ 

ΜβγΚθϊ Μοάθ (η Μονάδα πρέπει να μεταβάλλει την παραγωγή ενεργού ισχύος ακολου¬ 
θώντας Εντολές Κατανομής που εκδίδονται από το λογισμικό ΚΠΧ) 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ 

ΜΙΡ 

Μίχθά-Ιηίθ§θΓ ΡΓ0§Γ3ΐηιηίη§ (Μεικτός Ακέραιος Προγραμματισμός) 

ΜΜ5 

Μ3γΙ<θ 1: Μ3η3§θΐτΐθηΐ δγείθΐη (Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς) 

ΝΟΑΡ 

Νθΐ ΟΑΡ3οίΐγ (Καθαρή Ισχύς Μονάδας) 

ΝΤΟ 

Νθΐ ΤΓ3Π5ίθΓ 03ρ3είΐγ (Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς) 

ΡΙΧ 

ΡΓ0§Γ3ΐπιη30Ιθ ίο§ίο ΟοπίΓοΙΙθΓ (Προγραμματιζόμενος Λογικός Ελεγκτής) 

ΡΜΡ 

ΡΓοάυεΐίοπ Μ3ΐ-§ίη3ΐ Ριίοθ 

ΡΤΚ 

ΡΤ»γ5Ϊε3ΐ ΤΓ3η5ΐπί55ίοη Κίβΐιίε (και ΦΔΜ) 

ΚΕ5 

Κθηθ\Λ/30Ιθ Επθγ§υ δουιτβε 

ΚΤϋ 

Κθ3ΐ-Τίιτΐθ ΟίερΒΐεΗ (και ΚΠΧ) 

500 

δουίΐι 0ο-οπ1ίη3ΐίοη Οθπϊθγ (Νότιο Συντονιστικό Κέντρο) 

5ΜΡ 

δγεΐθΠΊ Μ3Γ§ίΠ3ΐ Ργϊοθ 

Τ1_Ρ 

ΤΓ3η5ΐπί55ίοη ίο$5 Ρ3οίθΓ (Συντελεστής Απωλειών Μεταφοράς ή Συντελεστής Απωλειών 
Παραγωγής - ΟίΡ) 

ΤΡ5 

ΤΓ30ΘΓ Ρ3Γΐγ δείίθάυΐθ 

ΤΚΜ 

ΤΓ3η5ΐπί55ίοη ΚθΙώόίΙίίγ Μ3Γ§ίπ (Περιθώριο Αξιοπιστίας Μεταφοράς) 

ΤΤΟ 

Τοΐ3ΐ ΤΓ3η5ΐτιί55ίοη 03ρ3είΐγ (Συνολική Ικανότητα Μεταφοράς) 

υο 

υπίί Οοιηΐ'ΤΉίιηθηΐ (πρόβλημα ένταξης Μονάδων) 

υτ 

υηίνθΓ53ΐ Τιιτιθ 

Χ5ϋ 

ΧΜΙ. δοΐΐθίτω ΟθΡίηίίίοη 

ΑΔΙ 

Αποδεικτικά Διαθεσιμότητας Ισχύος 

ΑΠΕ 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (και ΡΕ5) 

ΑΡΠ 

Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (καιΑΟΟ) 

ΑΔΜΗΕ 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΔΕΔΔΗΕ 

Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΕΠΚ 

Ενδοημερήσιο Πρόγραμμα Κατανομής (και Ιϋδ) 

ΗΕ 

Ηλεκτρική Ενέργεια 

ΗΕΠ 

ΡΙμερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός 

ΚΔΣ 

Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΚΜΣ 

Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ (και ΚΜΣΗΘΥΑ) 

ΚΠΧ 

Κατανομή Πραγματικού Χρόνου (και ΚΤϋ) 

ΚΣΗΕ 

Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΛΑΓΗΕ 

Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΟΤΑ 

Οριακή Τιμή Αποκλίσεων 
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ΑΚΡΩΝΥΜΙΟ 

ΠΛΗΡΕΣ ΟΝΟΜΑ 

οτπ 

Οριακή Τιμή Παραγωγής (και ΡΜΡ) 

ΟΤΣ 

Οριακή Τιμή Συστήματος (και 5ΜΡ) 

ΠΚ 

Πρόγραμμα Κατανομής (και ϋ5) 

ΡΑΕ 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

ΣΔΙ 

Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος 

ΣΔΜΙ 

Συντελεστής Κατανομής Μεταφερόμενης Ισχύος 

ΣΕΠ 

Σφάλμα Ελέγχου Περιοχής 

ΣΗΘ 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας (και ΟΗΡ) 

ΣΗΘΥΑ 

Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (και ΗΕΟΗΡ) 

ΦΔΜ 

Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (και ΡΤΚ) 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 - ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ & ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ 


1.1 Σκοπός του Εγχειριδίου 

Το Εγχειρίδιο αυτό εκπονήθηκε από τον Λειτουργό της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ), τέθηκε σε 
δημόσια διαβούλευση ώστε να διατυπωθούν και να εξετασθούν οι απόψεις των ενδιαφερομένων μερών, 
και εγκρίθηκε από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ). Θα αναθεωρείται περιοδικά ώστε να αντανακλά 
νεώτερα ή αναθεωρημένα στοιχεία που αναδύονται κατά την εξέλιξη της αγοράς, και ιδιαίτερα όταν 
τροποποιείται σημαντικά ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (στο εξής ΚΣΗΕ ή Κώδικας) [1]. 
Σκοπός του είναι η διευκρίνιση εννοιών και η περιγραφή των λεπτομερειών εφαρμογής των διατάξεων 
του ΚΣΗΕ, και ιδιαίτερα των σχετικών με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό, τη μεθοδολογία 
υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος, και τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

Σε περίπτωση τυχόν αντιφάσεων μεταξύ διατάξεων που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο και στον ΚΣΗΕ, 
υπερισχύουν οι διατάξεις του ΚΣΗΕ. Μεταγενέστεροι Νόμοι, Υπουργικές Αποφάσεις, Αποφάσεις ΡΑΕ που 
άπτονται θεμάτων που εμπεριέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο, υπερισχύουν των διατάξεων του Εγχειριδί¬ 
ου. 

1.2 Δομή του Εγχειριδίου 

Η δομή του Εγχειριδίου είναι η ακόλουθη: 

• Στο Κεφάλαιο 1 δίδεται μία γενική περιγραφή της Ελληνικής Αγοράς ΗΕ. Στην §1.7 αναφέρονται 
οι βασικές δραστηριότητες στα πλαίσια της λειτουργίας της Αγοράς και παρατίθεται το χρονο¬ 
διάγραμμα εκτέλεσης των αντίστοιχων διαδικασιών. 

• Στο Κεφάλαιο 2 περιγράφεται η διαδικασία εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων και οι προϋ¬ 
ποθέσεις σύναψης συμβάσεων. 

• Στο Κεφάλαιο 3 αναλύονται οι διαδικασίες που σχετίζονται με τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προ¬ 
γραμματισμό (ΗΕΠ) και περιγράφεται η μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήμα¬ 
τος (ΟΤΣ). 

• Στο Κεφάλαιο 4 αναλύονται η διαδικασία της Εκκαθάρισης ΗΕΠ και οι διακριτοί λογιστικοί λογα¬ 
ριασμοί που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. 

• Στο Κεφάλαιο 5 αναλύονται λεπτομερώς οι μεθοδολογίες υπολογισμού του κόστους λειτουργίας 
των Μονάδων, θερμικών και υδροηλεκτρικών. 

• Στο Παράρτημα I παρουσιάζεται η μαθηματική διατύπωση του προβλήματος ΗΕΠ και η μεθοδο¬ 
λογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Συστήματος. 
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• Στο Παράρτημα II δίνονται τα απαραίτητα στοιχεία (τηλέφωνα, διευθύνσεις, ιστοσελίδες, τυπο¬ 
ποιημένο έντυπο υποβολής αιτήματος) για την επικοινωνία των Συμμετεχόντων με το Λειτουργό 
της Αγοράς στα πλαίσια των διαδικασιών που περιγράφονται στο Εγχειρίδιο αυτό. 

• Στο Παράρτημα III παρουσιάζονται τα αρχεία που ανταλλάσσονται μεταξύ του Λειτουργού της 
Αγοράς και των Συμμετεχόντων στα πλαίσια του ΗΕΠ. 

• Στο Παράρτημα IV παρουσιάζονται τα πρότυπα των αρχείων αυτών που υποβάλλουν οι Συμμετέ- 
χοντες στο Πληροφοριακό Σύστημα του Λειτουργού της Αγοράς (ΜΜ5). 

• Στο Παράρτημα V παρουσιάζονται τα πρότυπα που σχετίζονται με τη Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης 
και τη Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας από το Λειτουργό της Αγοράς. 

• Στο Παράρτημα VI εκτίθενται παραδείγματα αναφορών της Εκκαθάρισης όπως αυτά παράγονται 
για τους συμμετέχοντες από το Πληροφοριακό Σύστημα ΜΜ5. 

• Στο Παράρτημα VII γίνεται αναλυτική, μαθηματική περιγραφή των χρεοπιστώσεων που αφορούν 
την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και τους υπόλοιπους διακριτούς λογαριασμούς Λ-Β ως Λ-Ε που τηρεί ο 
Λειτουργός της Αγοράς. 

• Στο Παράρτημα VIII παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των εντύπων που υποβάλλονται 
στον Λειτουργό της Αγοράς για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 

• Στο Παράρτημα IX δίνονται οι ορισμοί των σχημάτων που χρησιμοποιούνται στα Διαγράμματα 
Ροής για την περιγραφή των διαδικασιών της Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 


1.3 Κοινό 

Το Εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται: 

α. Σε υποψήφιους Συμμετέχοντες και σε άλλους ενδιαφερομένους για την Ελληνική Αγορά ΗΕ, που 
θέλουν να κατανοήσουν τις διαδικασίες και τον τρόπο λειτουργίας της. 

β. Στους εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες στην Ελληνική Αγορά ΗΕ, οι οποίοι έχουν εμπειρία με τις 
διαδικασίες της αγοράς, αλλά επιθυμούν να κατανοήσουν καλύτερα τις λεπτομέρειες εφαρμογής 
του ΚΣΗΕ. Οι αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφάλαια 3, 4, 5 και τα Παραρ¬ 
τήματα I και VII. 

γ. Στους εγγεγραμμένους Συμμετέχοντες στην Ελληνική Αγορά ΗΕ, οι οποίοι δεν έχουν μεγάλη ε¬ 
μπειρία με τις διαδικασίες της αγοράς, και επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν περισσότερο. Οι 
αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφάλαια 3, 4, 5, και τα Παραρτήματα III και 
VII. 

δ. Στους αναλυτές των Αγορών ΗΕ, που θέλουν να κατανοήσουν το μηχανισμό επίλυσης της Αγο¬ 
ράς. Οι αναγνώστες αυτοί είναι καλύτερο να διαβάσουν τα Κεφάλαια 1, 3 και το Παράρτημα I. 

1.4 Δομή της Ελληνικής Αγοράς Ηλεκτρισμού 

Προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι της ασφάλειας εφοδιασμού και της οικονομικής βελτιστοποίησης 
της αγοράς ηλεκτρισμού στην Ελληνική Επικράτεια, απαιτείται ο αποτελεσματικός συνδυασμός μακρο¬ 
χρονίων αποφάσεων για την εγκατάσταση και τη διαθεσιμότητα ισχύος αλλά και βραχυχρόνιων αποφά¬ 
σεων για την ορθή κατανομή των πόρων στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ). 

Στο πλαίσιο αυτό, η Ελληνική Αγορά Ηλεκτρισμού δομείται από τρεις επιμέρους αγορές που είναι διακρι- 
τές όσον αφορά τα χρονικά τους πλαίσια αναφοράς: 
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α. τη Μακροχρόνια Αγορά που περιλαμβάνει τις επιμέρους αγορές διαθεσιμότητας ισχύος (Οερεαίγ 
Μ3 γΙ<θϊ), και εκχώρησης μέσω δημοπρασιών, των Μακροχρόνιων Φυσικών Δικαιωμάτων Μετα¬ 
φοράς (ΦΔΜ) στις Διασυνδέσεις με τις όμορες χώρες. 

β. τη Βραχυχρόνια (Χονδρεμπορική) Αγορά Ενέργειας και επικουρικών υπηρεσιών, που προγραμμα¬ 
τίζεται βάσει του Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) (ΕηθΓ§γ 3πό ΑποϊΙΙθ τγ δθτνίοθε 
Μ3Γΐ<θΐ). 

γ. την "εκ-των-υστέρων" (Εχ-Ροεΐ) Αγορά Εξισορρόπησης ενέργειας ('Βθώπαπβ ΜβγΚθϊ'), η οποία 
προς το παρόν περιορίζεται στον σε μεταγενέστερο χρόνο υπολογισμό της Οριακής Τιμής απο¬ 
κλίσεων (ΟΤΑ), με βάση πραγματικά δεδομένα για τις εγχύσεις και τις απομαστεύσεις που έλα¬ 
βαν χώρα για κάθε παρελθούσα Ημέρα Κατανομής, και στην Εκκαθάριση των Αποκλίσεων των 
μετρηθέντων (πραγματικών) ποσοτήτων από τις αρχικά προγραμματισθείσες στον ΗΕΠ, με την 
ΟΤΑ αυτή. 

1.4.1 Αγορά Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος 

Ο μηχανισμός της Αγοράς Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος έχει ως στόχο τη μείωση του επιχειρη¬ 
ματικού κινδύνου του Παραγωγού, ο οποίος λαμβάνει αμοιβή έναντι μέρους του κόστους κεφαλαίου 
επένδυσης, αλλά και του Προμηθευτή ο οποίος εξασφαλίζει την αποφυγή υπερβολικά υψηλών τιμών 
στην ημερήσια Αγορά Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών (Χονδρεμπορική Αγορά), καθώς μειώνεται ο 
βραχυχρόνιος κίνδυνος του Παραγωγού. 

Η Αγορά Μακροχρόνιας Διαθεσιμότητας Ισχύος δημιουργήθηκε για να εξασφαλίζει την επάρκεια και την 
ποιότητα της ηλεκτρικής ενέργειας σε μακροχρόνια βάση αμείβοντας την αξιοπιστία κάθε Μονάδας και 
υλοποιείται με την έκδοση από κάθε Παραγωγό Αποδεικτικών Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΑΔΙ) που αντι¬ 
στοιχούν στην πραγματική διαθεσιμότητα κάθε Μονάδας του, όπως αυτή προσδιορίζεται από το Διαχει¬ 
ριστή του Συστήματος. Για παράδειγμα, μία Μονάδα με εγκατεστημένη ισχύ 300 Μ \Ν θα μπορούσε, μετά 
τον προσδιορισμό της διαθέσιμότητάς της από τον Διαχειριστή του Συστήματος, να εκδώσει ΑΔΙ για 250 
Μ\Λ/. 

Κάθε Προμηθευτής συνάπτει με τους Παραγωγούς Συμβάσεις Διαθεσιμότητας Ισχύος (ΣΔΙ), με οικονομι¬ 
κούς όρους που συμφωνούνται μεταξύ τους, προκειμένου να καλύψει την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος 
που του αναλογεί. Ως σήμερα, και για τη διευκόλυνση των συμμετεχόντων στην αγορά, λειτουργεί πα¬ 
ράλληλα και ένας εναλλακτικός μηχανισμός, ο Μεταβατικός Μηχανισμός Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 
Σύμφωνα με αυτόν, οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής και οι Εκπρόσωποι Φορτίου μπορούν να επιλέξουν να 
μην συνάψουν απευθείας μεταξύ τους ΣΔΙ, αλλά να απευθυνθούν στον Διαχειριστή του Συστήματος, ο¬ 
πότε οι μεν Εκπρόσωποι Φορτίου υποχρεούνται στην καταβολή ενός τιμήματος ανάλογου της Υποχρέω¬ 
σης Επάρκειας Ισχύος τους, οι δε Παραγωγοί εισπράτουν χρηματικά ποσά ανάλογα με τη διαθέσιμη ισχύ 
των ΑΔΙ που έχουν καταθέσει στο σχετικό Μητρώο ΑΔΙ του Διαχειριστή. 

Αναλυτικές πληροφορίες σχετικά με τη μακροχρόνια αγορά διαθεσιμότητας ισχύος βρίσκονται στον Κώ¬ 
δικα Διαχείρισης του Συστήματος (ΚΔΣ) [2] και στο Εγχειρίδιο του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς 
Ισχύος (ΜΔΕΙ) [3]. 


1.4.2 Αγορά Μακροχρόνιων ΦΔΜ στις Διασυνδέσεις 

Η αγορά αυτή υλοποιείται μέσω δημοπρασιών για την εκχώρηση ετήσιων και μηνιαίων δικαιωμάτων 
που οργανώνονται και διεξάγονται σε τακτά διαστήματα από τους Διαχειριστές των Συστημάτων της Ελ¬ 
λάδας και των όμορων χωρών. Οι εγγεγραμμένοι Συμμετέχοντες υποβάλλουν κλειστές, ηλεκτρονικές 
προσφορές μέσω ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής, με κανόνες δημοπράτησης που συμφωνού- 
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νται/επικαιροποιούνται κάθε χρόνο από τους εμπλεκόμενους Διαχειριστές των δύο πλευρών κάθε Δια¬ 
σύνδεσης (ή ακόμη και από περισσότερους Διαχειριστές Συστημάτων), και δημοσιεύονται εκ των προτέ- 
ρων στις ιστοσελίδες τους. Τα κείμενα αυτά, γνωστά ως 'Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις 7 , Ίη- 
ΐθΓοοηηθεΐίοπ Αοοθϊϊ ΚυΙεε' ή και Άυοΐίοη ΚυΙθ$', είναι διαθέσιμα στην Αγγλική γλώσσα [4]' [5]' [6]' [7]. 
Περισσότερες πληροφορίες μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρουν και στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της 
Αγοράς [8] του Διαχειριστή του Συστήματος. 


1.4.3 Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (Χονδρεμπορική Αγορά) 

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) συνιστά την Προ-Ημερήσια (ϋθγ-ΑΜθθά) Χονδρεμπο¬ 
ρική Αγορά και έχει ως στόχο το βέλτιστο προγραμματισμό της λειτουργίας των θερμικών και υδροηλε¬ 
κτρικών Μονάδων παραγωγής του Συστήματος, των Μονάδων ΑΠΕ και της διαθέσιμης ενέργειας από 
Εισαγωγές, προκειμένου να καλύπτεται, σε ημερήσια βάση, η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας από κατανα¬ 
λωτές, η ζήτηση για Εξαγωγές ενέργειας από τη χώρα και οι απαραίτητες Επικουρικές Υπηρεσίες. Κάθε 
Μονάδα παραγωγής υποχρεούται να προσφέρει το σύνολο της διαθεσιμότητάς της, τόσο σε ενέργεια 
όσο και σε επικουρικές υπηρεσίες στην Χονδρεμπορική Αγορά (ΗΕΠ). Πρόκειται συνεπώς για ένα μοντέ¬ 
λο αγοράς «Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας» (ΜεητώΐοΓγ ΡοοΙ). 


Υποχρεωτική Κοινοπραξία: Το μοντέλο της Ελληνικής Αγοράς ΗΕ στο οποίο συναλλάσσεται το σύνολο της 
ηλεκτρικής ενέργειας και των συμπληρωματικών προϊόντων αυτής που ϋα παραχϋούν, Οα καταναλωθούν 
και ϋα διακινηϋούν την επόμενη ημέρα στην αγορά. Όλοι οι συμμετέχοντες στην Ελληνική Αγορά υπο- 
χρεούνται να συμμετέχουν στην Υποχρεωτική Κοινοπραξία. Δεν επιτρέπονται φυσικές διμερείς συναλλα¬ 
γές (ρόγείοα! όίΙαίεταΙ ΐταηεαοΐίοηε) μεταξύ των Συμμετεχόντων της Αγοράς. 


Στα πλαίσια του μοντέλου Υποχρεωτικής Κοινοπραξίας, η διαμετακόμιση (ΐτεπειΐ) ηλεκτρικής ενέργειας 
από μία περιοχή εκτός Ελλάδος σε μία άλλη, μέσω της Ελληνικής επικράτειας, μπορεί να υλοποιηθεί μό¬ 
νο μέσω Εισαγωγής (πώλησης) της εν λόγω ενέργειας στην Υποχρεωτική Κοινοπραξία και Εξαγωγής (αγο¬ 
ράς) της από αυτή. 

Στον ΗΕΠ ενσωματώνονται οι εξής επιμέρους αγορές-μηχανισμοί, οι οποίες βελτιστοποιούνται ταυτό¬ 
χρονα ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος: 

Α) Αγορά Ενέργειας: Καλύπτονται οι ποσοτικές ανάγκες των καταναλωτών σε ηλεκτρική ενέργεια κατά 
τις ώρες που αυτή είναι απαραίτητη. 

Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι Παραγωγοί (θερμικών σταθμών, υδροηλεκτρικών και 

ΑΠΕ) και οι εισαγωγείς (Έμποροι ή Προμηθευτές). 

Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες) και οι 

Εξαγωγείς (Προμηθευτές και Παραγωγοί) 

Β) Αγορά Επικουρικών Υπηρεσιών: Καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών ηλεκτρικής ενέργειας για 
διασφάλιση της ποιότητας και αξιοπιστίας της τροφοδότησής τους. 

Προσφέρουν και αμείβονται οι εγχώριοι Παραγωγοί (θερμικών και υδροηλεκτρικών σταθμών). 

Αγοράζουν οι εκπρόσωποι του εγχώριου φορτίου (Προμηθευτές και Επιλέγοντες Πελάτες), και οι 

Εξαγωγείς (Έμποροι, Προμηθευτές και Παραγωγοί). 

Γ) Μηχανισμός Αγοράς για την χωροϋέτηση της παραγωγής κοντά στα κέντρα κατανάλωσης: Παρέχει 
κίνητρα χωροθέτησης των νέων Μονάδων κατά το δυνατόν εγγύτερα στην κατανάλωση, στο βαθμό 
που αυτά είναι πραγματικά αναγκαία. Δεδομένης της υφιστάμενης συγκέντρωσης της παραγωγής 
στο βορρά, προβλέπεται διαφοροποιημένη αμοιβή για τους Παραγωγούς στο νότο σε περιπτώσεις 
που παρουσιάζεται συνωστισμός στη μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από το βορρά στο νότο κατά 
τη διάρκεια του ημερήσιου προγραμματισμού. 
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Σημειώνεται ότι οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς δεν ενεργοποιήθηκαν με την έλευση της 5ης Η¬ 
μέρας Αναφοράς αλλά ενδέχεται να ενεργοποιηθούν κατόπιν νέας σχετικής μελέτης από το Διαχειριστή 
του Συστήματος και ακόλουθης έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όλες οι αναφορές στις επι¬ 
δράσεις τους που περιέχονται στο παρόν Εγχειρίδιο (π.χ. Διαφορετικές Οριακές Τιμές Παραγωγής Βορρά 
- Νότου) γίνονται για την πληρότητα του Εγχειριδίου και την πλήρη απεικόνιση των διατάξεων του ΚΣΗΕ. 

Η επίλυση του ΗΕΠ προσδιορίζει τον τρόπο λειτουργίας κάθε Μονάδας, τις Εισαγωγές/Εξαγωγές ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας για κάθε ώρα της επόμενης ημέρας, ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό όφελος που 
προκύπτει από την ικανοποίηση της ζήτησης ενέργειας και των αναγκών επικουρικών υπηρεσιών την 
επόμενη ημέρα λαμβάνοντας υπόφη περιορισμούς του Συστήματος Μεταφοράς και τεχνικούς περιορι¬ 
σμούς λειτουργίας των Μονάδων παραγωγής. 

Με την ενσωμάτωση στον ΗΕΠ των απαραίτητων Επικουρικών Υπηρεσιών, των τεχνικών περιορισμών 
λειτουργίας των Μονάδων παραγωγής και των τεχνικών περιορισμών μεταφοράς του Συστήματος, οι 
οποίοι ενδεχομένως περιορίζουν την ποσότητα ενέργειας που δύναται να διακινείται από το Βορρά προς 
το Νότο, αποκαλύπτεται η πραγματική συνολική αξία της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας στην 
Ελληνική Επικράτεια, λαμβάνοντας υπόφη τόσο τα ποσοτικά (όγκος και χρόνος κατανάλωσης) όσο και τα 
ποιοτικά χαρακτηριστικά της (συχνότητα, τάση και απαιτούμενη αξιοπιστία παροχής σε κάθε καταναλω¬ 
τή). 

Η τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ενέργειας του ΗΕΠ (Οριακή Τιμή Συστήματος ή ΟΤΣ), αποτελεί 
την ενιαία τιμή στην οποία οι Προμηθευτές και οι Έμποροι αγοράζουν την ενέργεια που αναμένουν ότι 
θα απορροφήσουν από το Σύστημα οι Πελάτες τους και αμείβονται αντίστοιχα οι Παραγωγοί και οι Εισα¬ 
γωγείς. 

Η διασφάλιση της αξιοπιστίας και της διαφάνειας υπολογισμού της τιμής αυτής, είναι απαραίτητο στοι¬ 
χείο για την ανάπτυξη, σε επόμενη φάση, δευτερογενούς αγοράς πλήθους άλλων συμπληρωματικών 
προϊόντων (π.χ. παράγωγα, προθεσμιακές συμβάσεις αγοράς και πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας). 

Η Οριακή Τιμή του Συστήματος, αφενός μεν συνιστάτην τιμή Εκκαθάρισης των συναλλαγών σε ημερήσια 
βάση, αφετέρου δε επιτρέπει την ανάπτυξη καμπύλών αναφοράς. Αυτές αποτελούν σημείο αναφοράς 
ως προς την χρηματοοικονομική διαχείριση της Αγοράς ΗΕ και την υποκείμενη αξία για επιπλέον συ¬ 
μπληρωματικά προϊόντα όπως, για παράδειγμα, προϊόντα αντιστάθμισης, προθεσμιακά προϊόντα, παρά¬ 
γωγα και άλλα σύνθετα προϊόντα τα οποία θα εξυπηρετούν ειδικές ανάγκες των Συμμετεχόντων. 


1.4.4 Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας 

Στο σημερινό μοντέλο λειτουργίας της Ελληνικής Αγοράς ΗΕ, η Αγορά Εξισορρόπησης Ενέργειας περιορί¬ 
ζεται στην Εκκαθάριση Αποκλίσεων που διενεργείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ), ό¬ 
που ως Απόκλιση γενικά θεωρείται οποιαδήποτε διαφορά των προγραμματισθέντων στον ΗΕΠ ποσοτή¬ 
των από τα "εκ των υστέρων" μετρηθέντα. Δεν περιλαμβάνει καινούργιες Προσφορές ή με άλλο τρόπο 
συμμετοχή "παικτών", παρά μόνο χρεοπιστώσεις που γίνονται από τον Διαχειριστή του Συστήματος, γι- 
αυτό και δεν αποτελεί σήμερα Αγορά με την στενή έννοια του όρου. Αναμένεται όμως να αποκτήσει με¬ 
γαλύτερη σημασία στο μέλλον με την προσαρμογή του τωρινού μοντέλου λειτουργίας της Αγοράς στο 
Ευρωπαϊκό "Τ3Γ§θΐ ΜοάθΓ'. Κατά τη διαδικασία Εκκαθάρισης Αποκλίσεων υπολογίζονται: 

α. Η ποσότητα ενέργειας των Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης και των Επιβεβλημένων καθώς και 
των Μη Επιβεβλημένων Μεταβολών Παραγωγής, ανά Συμμετέχοντα και Περίοδο Κατανομής. 

β. Το χρηματικό ποσό χρέωσης ή πίστωσης που αντιστοιχεί σε κάθε Συμμετέχονται λόγω των παρα¬ 
πάνω Αποκλίσεων. 
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V- Το χρηματικό ποσό πίστωσης κάθε Συμμετέχοντα για την παροχή των Επικουρικών Υπηρεσιών, τη 
Διαθεσιμότητα Παροχής Συμπληρωματικής Ενέργειας και στο πλαίσιο των Συμβάσεων Εφεδρείας 
Εκτάκτων Αναγκών. 

δ. Οι χρεοπιστώσεις για το Λογαριασμό Προσαυξήσεων, το Ειδικό Τέλος για τη Μείωση Εκπομπών 
Αερίων Ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), τις Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας και τη Χρέωση Χρήσης Συστήματος. 

Τα παραπάνω χρηματικά ποσά που αφορούν τις Αποκλίσεις τιμολογούνται με βάση την θχ-ροεί υπολογι¬ 
ζόμενη Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (δες και §1.6.6.2 παρακάτω). Η όλη διαδικασία περιγράφεται λεπτομε¬ 
ρώς στο Τμήμα IV του ΚΔΣ [2] και στο Εχγειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς [9] του Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος. 


1.5 Νομοθετικό Πλαίσιο 

1.5.1 Το Πλαίσιο της ΕΕ 

Η αρχική Οδηγία 96/92/ΕΚ σχετικά με τους κοινούς κανόνες για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο των Υπουργών στις 19 Δεκεμβρίου 1996 και τέθηκε σε ισχύ δύο 
μήνες αργότερα στις 19 Φεβρουάριου 1997. Η Οδηγία καθόριζε κοινούς κανόνες για την παραγωγή, την 
μεταφορά και την διανομή της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Η Οδηγία 2003/54/ΕΚ για την Ηλεκτρική Ενέργεια είναι η βάση για την ευρωπαϊκή νομοθεσία που καθο¬ 
ρίζει την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η Οδηγία έπρεπε να εφαρμοστεί από τα Κράτη Μέλη 
από την 1η Ιουλίου 2004 και περιέχει, εκτός των άλλων Κεφαλαίων, τα εξής: 

α. την οργάνωση και λειτουργία του τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας, 

β. τον διαχωρισμό της μεταφοράς και της διανομής, 

γ. την οργάνωση της πρόσβασης στο σύστημα, 

δ. ρυθμιστικές αρχές. 

Επιπρόσθετα, η ΕΕ έχει δημοσιεύσει υπομνήματα για την εφαρμογή της Οδηγίας 2003/54/ΕΚ για την Η¬ 
λεκτρική Ενέργεια και της Οδηγίας 2003/55/ΕΚ για το Φυσικό Αέριο. Ο Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοι¬ 
νοβουλίου και του Συμβουλίου 1228/2003 για το διασυνοριακό εμπόριο ηλεκτρικής ενέργειας θέτει κα¬ 
νόνες για την μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των Κρατών Μελών. Ο Κανονισμός τέθηκε σε ισχύ 
την 1η Ιουλίου 2004 και έγινε άμεσα ισχύων Κοινοτικός Νόμος. 

Η Οδηγία 2005/89/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 18ης Ιανουάριου 2006 α¬ 
φορά σε μέτρα για την διασφάλιση της τροφοδοσίας ηλεκτρικής ενέργειας και των επενδύσεων υποδο¬ 
μής. Η Οδηγία έπρεπε να εφαρμοσθεί από τα Κράτη Μέλη από τις 24 Φεβρουάριου 2008. 

Τα πιο σημαντικά θέματα από το υπόφη ευρωπαϊκό νομοθετικό πλαίσιο για τον Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι τα παρακάτω: 

α. Γενικές Αρμοδιότητες του Διαχειριστή του Συστήματος. 

β. Εξασφάλιση της μακροχρόνιας ικανότητας για την ικανοποίηση των απαιτήσεων μεταφοράς. 

γ. Εξασφάλιση επαρκούς ικανότητας μεταφοράς και αξιοπιστίας Συστήματος. 

δ. Διαχείριση των ροών ενέργειας στο σύστημα και εξασφάλιση της διαθεσιμότητας όλων των 
αναγκαίων Επικουρικών Υπηρεσιών. 
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ε. Εξασφάλιση της λειτουργίας και της συντονισμένης ανάπτυξης και διαλειτουργικότητας των 
διασυνδεδεμένων Συστημάτων. 

στ. Παροχή πληροφοριών στους χρήστες του Συστήματος για αποδοτική πρόσβαση και εξασφά¬ 
λιση αποφυγής διακρίσεων μεταξύ των χρηστών του συστήματος. 

ζ. Διαχωρισμός των Λειτουργιών του Συστήματος. 

η. Αυτονομία σχετικά με νομικά θέματα, με θέματα λήψης αποφάσεων και με οργανωτικά θέ¬ 
ματα, από μία καθέτως οργανωμένη επιχείρηση δημόσιας ωφέλειας και από άλλες δραστη¬ 
ριότητες που δεν σχετίζονται με την μεταφορά. 

θ. Δικαιώματα Ανεξάρτητης Διαχείρισης και λήψης αποφάσεων. 

ι. Καθορισμός μέτρων για την εξασφάλιση αποκλεισμού συμπεριφορών διακρίσεων. 

Η Οδηγία 2009/72/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 13ης Ιουλίου 2009, σχετι¬ 
κά με τους κοινούς κανόνες για την Εσωτερική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας και για την κατάργηση της 
Οδηγίας 2003/54/ΕΚ αφορά μέτρα αποτελεσματικού διαχωρισμού της δραστηριότητας μεταφοράς από 
τις δραστηριότητες της παραγωγής και της προμήθειας. 

Η Οδηγία προβλέπει τρεις εναλλακτικές δομές: 

α. Πλήρη ιδιοκτησιακό διαχωρισμό 

β. Πρότυπο Ανεξάρτητου Διαχειριστή (Ιηόθρθηάθηΐ δγεΐθπτ ΟρετεΐοΓ - 150). Η επιλογή του Ανε¬ 
ξάρτητου Διαχειριστή προβλέπει τη δυνατότητα της καθετοποιημένης εταιρίας, να διατηρεί 
την κυριότητα του Συστήματος Μεταφοράς, χωρίς ωστόσο να ελέγχει τη διαχείριση του. Η 
νέα εταιρία διαχείρισης (150) πρέπει να είναι πιστοποιημένη υπό αυστηρές προϋποθέσεις 
και να υπόκειται σε διαρκή εποπτεία. 

γ. Πρότυπο Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς (Ιηόθρθηόθηΐ ΤΓθηειηίεείοη ΟρθΓ3ίοι--ΙΤΟ). Η 
κυριότητα των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς, καθώς και η αρμοδιότητα διαχείρισης 
του Συστήματος Μεταφοράς, μεταφέρεται σε νέα εταιρεία (ΙΤΟ), η οποία παραμένει τμήμα 
του εταιρικού σχήματος της μητρικής εταιρείας. Η νέα εταιρεία οφείλει να ικανοποιεί αυστη¬ 
ρά κριτήρια ανεξαρτησίας και αυτονομίας όσον αφορά ιδίως στα πάγια, το προσωπικό και 
την οικονομική λειτουργία της. 

Σε εφαρμογή της και με την ενσωμάτωσή της στην Ελληνική νομοθεσία με τον Ν.4001/2011 [10], επιλέ- 
χθηκε για την Ελληνική Αγορά η τελευταία εναλλακτική με την ίδρυση των ανώνυμων εταιρειών ΑΔΜΗΕ 
καιΛΑΓΗΕ. 


1.5.2 Ελληνική Νομοθεσία 

Στον ιστότοπο της ΡΑΕ παρατίθεται κατάλογος των νόμων, υπουργικών αποφάσεων και κειμένων κανο¬ 
νιστικού περιεχομένου που διέπουν την Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας. Τα κυριότερα από τα κεί¬ 
μενα αυτά είναι: 

α. Ο Νόμος 2773/1999 [11] ο οποίος μετέφερε την Ευρωπαϊκή Οδηγία 96/92/ΕΚ στην εθνική 
νομοθεσία. Επίσης, ο νόμος αυτός ήταν η βάση για την δημιουργία της ΡΑΕ (Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας) και του ΔΕΣΜΗΕ (Διαχειριστή Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ε¬ 
νέργειας) το έτος 2000. 

β. Ο Νόμος 3175/2003 ο οποίος, μεταξύ άλλων, τροποποίησε και τον Ν.2773/99 και εισήγαγε 
όλες τις νέες απόψεις της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 54 του 2003. Οι πιο σημαντικές τροποποιή¬ 
σεις του Νόμου 2773/99 συνοψίζονται ως ακολούθως: 
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Καθορισμός μίας Υποχρεωτικής Ημερήσιας Αγοράς Ενέργειας σύμφωνα με οικονομικές 
Προσφορές ενέργειας βασισμένες στην Αγορά, η οποία διεξάγεται σε ωριαία βάση, α¬ 
ντανακλώντας τουλάχιστον το μεταβλητό λειτουργικό κόστος κάθε Μονάδας. 

Εκκαθάριση των Αποκλίσεων. 

- Διατάξεις του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος. 

γ. Ο Νόμος 3468/2006 με τον οποίο μεταφέρεται στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 2001/77/ΕΚ και 
προωθείται η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και Σ.Η.Θ.Υ.Α. [12]. 

δ. Ο Νόμος 4001/2011 [10] «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 
Αερίου» που δρομολογεί μεγάλες αλλαγές στην διάρθρωση και τον τρόπο λειτουργίας της 
Αγοράς ΗΕ με την σύσταση ανεξάρτητων Διαχειριστών για το Σύστημα Μεταφοράς (ΑΔΜΗΕ) 
και για το Δίκτυο Διανομής (ΔΕΔΔΗΕ), καθώς και ανεξάρτητου Λειτουργού της Αγοράς Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας (ΛΑΓΗΕ). 

ε. Ο «Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΚΣΗΕ) [1], 

στ. Ο «Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (ΚΔΣ) 

[ 2 ], 

Τα κείμενα αυτά είναι σήμερα διαθέσιμα μόνο στην Ελληνική γλώσσα. Συμπληρωματικά οι ενδιαφερό¬ 
μενοι μπορούν να συμβουλεύονται τον ιστότοπο του ΛΑΓΗΕ και τους ιστοτόπους των Διαχειριστών ΑΔ¬ 
ΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ. 


1.6 Βασικοί Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι κύριοι Συμμετέχοντες και τα βασικά καθήκοντα τους στην Α¬ 
γορά Ηλεκτρικής Ενέργειας στην Ελλάδα. 


1.6.1 Παραγωγοί, Αυτοπαραγωγοί 

Οι Παραγωγοί είναι κάτοχοι άδειας παραγωγής για Μονάδες παραγωγής εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Μονάδων. Οι Αυτοπαραγωγοί είναι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής οι οποίοι παράγουν ηλεκτρική ενέργεια 
για δική τους χρήση και εγχέουν την περίσσεια της ενέργειας στο Σύστημα ή στο Δίκτυο. 


1.6.2 Προμηθευτές 

Οι Προμηθευτές είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας που αγοράζουν ενέργεια απευθείας μέσω του ΗΕΠ 
ώστε να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις των πελατών τους. 


1.6.3 Εισαγωγείς 

Οι Εισαγωγείς είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ή Άδειας Εμπορίας, που προμηθεύονται ποσότητες ε¬ 
νέργειας από εξωτερικούς Παραγωγούς ή Προμηθευτές και εγχέουν τις ποσότητες αυτές στον ΗΕΠ μέσω 
των Διασυνδέσεων. Εισαγωγές μέσω των Διασυνδέσεων μπορούν να προγραμματίζουν και οι Αυτοπρο- 
μηθευόμενοι Πελάτες για δική τους χρήση. 






27724 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


1.6.4 Εξαγωγείς 

Οι Εξαγωγείς είναι κάτοχοι Άδειας Προμήθειας ή Άδειας Παραγωγής ή Άδειας Εμπορίας, που προμηθεύ¬ 
ονται ποσότητες ενέργειας από τον ΗΕΠ ώστε να τις εξάγουν σε άλλες χώρες μέσω των διασυνδέσεων. 


1.6.5 Πελάτες (Ετιιλέγοντες - Αυτοπρομηθευόμενοι) 

Οι Επιλέγοντες Πελάτες είναι οι καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας οι οποίοι έχουν το δικαίωμα να επι¬ 
λέγουν τον Προμηθευτή τους. Επίσης, έχουν το δικαίωμα να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του ΗΕΠ για 
δική τους αποκλειστική χρήση. 


1.6.6 Ο Κύριος και Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) 

Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από τις Μονάδες παραγωγής και, στην περίπτωση των Εισαγωγών 
ηλεκτρικής ενέργειας, εγχέεται στα σημεία των Διασυνδέσεων με τα γειτονικά ηλεκτρικά συστήματα - 
μεταφέρεται στους μεγάλους βιομηχανικούς καταναλωτές της Υψηλής Τάσης (καταναλώσεις Συστήμα¬ 
τος) και στο Δίκτυο Διανομής, μέσω του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς. 

Κατ' εφαρμογή του Ν.4001/2011 (άρθ.97, §§2-3) [10], η κυριότητα του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας (υψηλής και υπερυψηλής τάσης) μεταβιβάστηκε από τη ΔΕΗ ΑΕ στην ΑΔΜΗΕ ΑΕ, με τη 
διαδικασία της απόσχισης και εισφοράς κλάδου. Η ΑΔΜΗΕ ΑΕ ασκεί τις αρμοδιότητες και εκτελεί τα κα¬ 
θήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Συστήματος και είναι σήμερα επιφορτισμένη με την καθημερινή 
φυσική λειτουργία, συντήρηση και ανάπτυξη του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, κατα¬ 
σκευάζοντας πρόσθετες γραμμές και υποσταθμούς, και επενδύοντας σε έργα που βελτιώνουν και ενι¬ 
σχύουν το υπάρχον Σύστημα Μεταφοράς. Μερικές από τις δραστηριότητες της ΑΔΜΗΕ Α.Ε. περιγράφο- 
νται περιληπτικά στην συνέχεια. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το επιχειρησιακό αντικείμενο 
του Διαχειριστή του Συστήματος παρέχονται στην ιστοσελίδα του . 


1.6.6.1 Κατανομή Πραγματικού Χρόνου 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προγραμματίζει την λειτουργία των Κατανεμόμενων Μονάδων, των Συμ¬ 
βεβλημένων Μονάδων σύμφωνα και με τους όρους των σχετικών Συμβάσεων, των Εκτάκτων Εισαγωγών 
και των Μονάδων Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών, και εκδίδει Εντολές Κατανομής σε πραγματικό χρόνο 
για την έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας στο Σύστημα και για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών, ώστε η 
συνολική απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας να διενεργείται υπό όρους καλής και αξιόπιστης λειτουργί¬ 
ας του Συστήματος, ευχέρειας αντιμετώπισης απρόβλεπτων συμβάντων, ποιότητας τροφοδότησης του 
Φορτίου, και ελαχιστοποίησης της συνολικής δαπάνης. Λεπτομερέστερη έκθεση των διαδικασιών αυτών 
μπορεί ο ενδιαφερόμενος να βρει στο Εγχειρίδιο Κατανομής [13] του Διαχειριστή του Συστήματος. 


1.6.6.2 Εκκαθάριση Αποκλίσεων 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιβεβαιώνει και οριστικοποιεί τα μετρούμενα μεγέθη. Η εκ των υστέ¬ 
ρων υπολογιζόμενη Οριακή Τιμή Αποκλίσεων (στο εξής ΟΤΑ), σύμφωνα με την οποία διευθετούνται οι 
Αποκλίσεις ποσοτήτων ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανομής, υπολογίζεται από το Εχ-Ροεΐ ΙιηόεΙεηοθ 
Ρποϊη§ (ΈχΡΙΡ') πρόγραμμα, που χρησιμοποιεί πραγματικά στοιχεία περιλαμβανομένων της διαθεσιμό¬ 
τητας των μονάδων και του φορτίου του Συστήματος. Η με αυτόν τον τρόπο υπολογιζόμενη εκ των υστέ¬ 
ρων ΟΤΑ χρησιμοποιείται στην Εκκαθάριση των Αποκλίσεων των Συμμετεχόντων στην Αγορά. Ο Διαχειρι¬ 
στής του Συστήματος επιβεβαιώνει και οριστικοποιεί τα ποσά της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, προσδιο- 
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ρίζει τυχόν ποινές και άλλες χρεώσεις που προβλέπονται από τον ΚΔΣ, και πραγματοποιεί τις διευθετή¬ 
σεις των λογαριασμών. 


1.6.6.3 Ανάπτυξη και Συντήρηση του Συστήματος Μεταφοράς 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος λειτουργεί το Σύστημα Μεταφοράς ώστε να διατηρείται η αξιοπιστία του 
Συστήματος. Επιπλέον, ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη του Συστήμα¬ 
τος Μεταφοράς και τη σύνδεση νησιών με το Σύστημα της ηπειρωτικής χώρας. Σε αυτό το πλαίσιο επε¬ 
ξεργάζεται και δημοσιοποιεί ετησίως ΙΟετές σχέδιο για την ανάπτυξη του Διασυνδεδεμένου Συστήματος 
Μεταφοράς το οποίο εγκρίνεται από τον Υπουργό ΠΕΚΑ μετά από γνώμη της ΡΑΕ. 


1.6.6.4 Εκκαθάριση των Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος 

Σύμφωνα με την §3, άρθ.97 του Ν.4001/2011 [10], ο ΑΔΜΗΕ, ως Κύριος και ταυτόχρονα Διαχειριστής του 
Συστήματος, προβαίνει ο ίδιος σε Εκκαθάριση των χρεώσεων χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς με 
τους χρήστες του Συστήματος. 


1.6.6.5 Σύναψη Συμβάσεων 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος επιτρέπεται να συνάπτει, κατόπιν διαγωνισμού, Συμβάσεις Επικουρικών 
Υπηρεσιών και συμβάσεις Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος με κατόχους Άδειας Παραγωγής. Με 
τη Σύμβαση Επικουρικών Υπηρεσιών ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής δεσμεύει μέρος ή το σύνολο της ικα¬ 
νότητας παραγωγής της Μονάδας για την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών. 


1.6.7 Ο Λειτουργός της Αγοράς (ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) 

Σύμφωνα με το Ελληνικό Νομοθετικό και Κανονιστικό πλαίσιο, οι κυριότεροι ρόλοι, αρμοδιότητες και 
καθήκοντα του ΛΑΓΗΕ είναι: 


1.6.7.1 Επίλυση και Εκκαθάριση Η.Ε.Π. 

Ο Λειτουργός της Αγοράς επιλύει καθημερινά το πρόβλημα βελτιστοποίησης του ΗΕΠ με βάση τις ωριαί¬ 
ες οικονομικές προσφορές των Συμμετεχόντων και άλλα τεχνοοικονομικά δεδομένα εισόδου, υπολογίζει 
την Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ), και εκκαθαρίζει την ημερήσια αυτή Αγορά, δηλαδή υπολογίζει, επι¬ 
βεβαιώνει και οριστικοποιείτις χρεοπιστώσεις των Συμμετεχόντων. 


1.6.7.2 Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας παραγόμενης από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ 

Ο Λειτουργός της Αγοράς αγοράζει την ενέργεια που παράγεται από Μονάδες Ανανεώσιμων Πηγών Ε¬ 
νέργειας (ΑΠΕ), Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού-Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης έως 35 Μ\Λ/θ, κα¬ 
θώς και το μέρος της εγχεόμενης στο Σύστημα ενέργειας από Κατανεμόμενες Μονάδες που χαρακτηρίζε¬ 
ται ηλεκτρική ενέργεια από ΣΗΘΥΑ [14]. Ο Λειτουργός αποζημιώνει τους Παραγωγούς αυτούς με εγγυη¬ 
μένες τιμές (Γθθά-ίη-ίθπΐίδ) που καθορίζονται από τη Νομοθεσία, και επιπλέον εκδίδει τις σχετικές Εγ¬ 
γυήσεις Προέλευσης. 
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1.6.8 Ο Διαχειριστής του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) 

Ο ΔΕΔΔΗΕ είναι ο διαχειριστής του δικτύου διανομής μέσης και χαμηλής τάσης ολόκληρης της επικρά¬ 
τειας που συστάθηκε με την απόσχιση του κλάδου Διανομής της ΔΕΗ σύμφωνα με το Ν. 4001/2011 και 
σε συμμόρφωση με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έργο της εταιρείας είναι η ανάπτυ¬ 
ξη, η λειτουργία και η συντήρηση, υπό οικονομικούς όρους του Εθνικού Δικτύου Διανομής (ΕΔΔΗΕ), ώστε 
να διασφαλίζεται η αξιόπιστη, αποδοτική και ασφαλής λειτουργία του, καθώς και η μακροπρόθεσμη ικα¬ 
νότητά του να ανταποκρίνεται σε εύλογες ανάγκες ηλεκτρικής ενέργειας, λαμβάνοντας τη δέουσα μέρι¬ 
μνα για το περιβάλλον και την ενεργειακή αποδοτικότητα, καθώς και για τη διασφάλιση, κατά τον πλέον 
οικονομικό, διαφανή, άμεσο και αμερόληπτο τρόπο, της πρόσβασης των χρηστών (δηλαδή των Παραγω¬ 
γών, των Προμηθευτών και των Πελατών) στο ΕΔΔΗΕ, προκειμένου να ασκούν τις δραστηριότητές τους 
(δες και τη σχετική ιστοσελίδα νννννν.άθάάίβ.κΐ' ). 


1.6.9 Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) είναι μία ανεξάρτητη διοικητική αρχή για την εποπτεία και την παρα¬ 
κολούθηση της Αγοράς Ενέργειας, οποία απολαμβάνει, σύμφωνα με τις διατάξεις του ιδρυτικού της νό¬ 
μου, οικονομική και διοικητική αυτοτέλεια. Η ΡΑΕ ιδρύθηκε σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 
2773/1999 [11], ο οποίος εκδόθηκε στο πλαίσιο εναρμόνισης της Ελληνικής Νομοθεσίας με τις διατάξεις 
της Οδηγίας 96/92/ΕΚ για την απελευθέρωση της Αγοράς ΗΕ. 

Η οικονομική ανεξαρτησία της ΡΑΕ, η οποία είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την διατήρηση της αυτο¬ 
τέλειας της Αρχής, διασφαλίζεται ουσιαστικά από τις διατάξεις του Νόμου 2837/2000, μέσω του οποίου 
προβλέπεται ότι η Αρχή κατέχει τους δικούς της πόρους. Η διαχείριση των υπόψη πόρων γίνεται σύμφω¬ 
να με το Προεδρικό Διάταγμα 139/2001 «Ρύθμιση για την Εσωτερική Λειτουργία και Διοίκηση της ΡΑΕ», 
ενώ η οικονομική διαχείριση υπόκειται σε εκ των υστέρων έλεγχο από Ανεξάρτητους Ελεγκτές και από το 
Ελεγκτικό Συνέδριο. 

Στη ΡΑΕ ανατέθηκαν νέες αρμοδιότητες και καθήκοντα σχετικά με τους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας 
και του φυσικού αερίου με τους Νόμους 3426/2005 για την Ηλεκτρική Ενέργεια και 3428/2005 για το 
Φυσικό Αέριο, σε συμμόρφωση με τις σχετικές διατάξεις των Οδηγιών 2003/54 και 2003/55 της Ευρωπα¬ 
ϊκής Ένωσης, και ιδιαίτερα σχετικά με τα τιμολόγια πρόσβασης στα δίκτυα ηλεκτρισμού και φυσικού αε¬ 
ρίου, τους όρους και τις προϋποθέσεις για την παροχή των υπηρεσιών εξισορρόπησης στο φυσικό αέριο, 
καθώς επίσης και για θέματα που σχετίζονται με την ασφάλεια τροφοδοσίας ηλεκτρισμού και φυσικού 
αερίου. Επιπλέον, με βάση τις τροποποιήσεις που εισάγονται με τους ανωτέρω αναφερόμενους νόμους, 
αλλά και τον μεταγενέστερο 4001/2011, η ΡΑΕ ενεργεί ως αρχή επίλυσης των διαφορών όσον αφορά κα¬ 
ταγγελίες εναντίον Προμηθευτών, και εναντίον του Διαχειριστή του Συστήματος ή του Δικτύου στους το¬ 
μείς ηλεκτρισμού και φυσικού αερίου. 

Περισσότερες πληροφορίες για την οργάνωση, τη λειτουργία και τις αρμοδιότητες της ΡΑΕ μπορεί κανείς 
να βρει στον ιστότοπό τη καθώς και στα άρθρα 3 ως 65 του Ν.4001/2011 [10]. 


1.7 Δραστηριότητες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Οι βασικές δραστηριότητες της Αγοράς ΗΕ είναι οι ακόλουθες: 

α. Οι Ετήσιες, οι Μηνιαίες και οι Ημερήσιες Δημοπρασίες Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς 
(ΦΔΜ), όπως περιγράφονται στους Κανονισμούς Δημοπρασιών στις Διασυνδέσεις με τις όμορες 
χώρες [4]' [6]' [5]' [7], 
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β. Η Δευτερεύουσα Αγορά ΦΔΜ, για τη Μεταβίβαση ή/και Μεταπώληση των εκχωρημένων Ετησί¬ 
ων και Μηνιαίων ΦΔΜ ενός Συμμετέχοντα σε έναν άλλον, όπως περιγράφεται λεπτομερώς στους 
Κανονισμούς Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις [4]' [5]' [6]' [7], 

γ. Η Κατάρτιση Προγράμματος Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ), όπως περιγράφε- 
ται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος. 

δ. Η Επιβεβαίωση προγραμμάτων Εισαγωγών και Εξαγωγών με γειτονικούς Διαχειριστές και έλεγ¬ 
χος των τελικών προγραμμάτων από το Νότιο Συντονιστικό Κέντρο της Ευρώπης (δουΐίι 
ΟοοιτΙίηθΐίοη ΟθηίθΓ), όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο Λειτουργίας της Αγοράς [8] του Διαχει¬ 
ριστή του Συστήματος. 

ε. Η Εκκαθάριση ΗΕΠ, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4. 

στ. Η Κατάρτιση Προγράμματος Κατανομής (ΠΚ και ΕΠΚ) (ϋ-1 & Ενδοημερήσιο), όπως περιγράφεται 
στο Εγχειρίδιο Κατανομής [13] του Διαχειριστή του Συστήματος. 

ζ. Το Πρόγραμμα Κατανομής Πραγματικού Χρόνου (ΚΠΧ ή ΡΠΌ), όπως περιγράφεται στο ίδιο ως 
άνω Εγχειρίδιο. 

η. Η Καταγραφή Διαθεσιμότητας Μονάδων και Εντολών Κατανομής, όπως περιγράφεται στο ίδιο ως 
άνω Εγχειρίδιο. 

θ. Η Καταγραφή Ποσοτήτων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών σε πραγματικό χρόνο (δες το ί¬ 
διο ως άνω Εγχειρίδιο). 

ι. Η Μεθοδολογία υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), όπως περιγράφεται στο άρ¬ 
θρο 151 του ΚΔΣ [2] και σε μεγαλύτερο βάθος στο Εγχειρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς του Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος [9]. 

ια. Η Εκκαθάριση Αποκλίσεων, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 35 του ΚΔΣ και στο ως άνω Εγχει¬ 
ρίδιο Εκκαθάρισης της Αγοράς. 

ιβ. Η Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 26 του ΚΔΣ (δες ίδιο 
ως άνω Εγχειρίδιο). 

ιγ. Οι Μηνιαίες Εκθέσεις και Δημοσιεύσεις. 

Στον ΠΙΝ. 1 παρακάτω παρουσιάζεται το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα διαδικασιών της αγοράς ΗΕ ώστε οι 
ενδιαφερόμενοι να έχουν μια πληρέστερη εικόνα του τρόπου λειτουργίας της. Συμπεριλαμβάνονται 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε ετήσια βάση (για το ημερολογιακό έτος Υ), σε μηνιαία βάση 
(για τον ημερολογιακό μήνα Μ), και σε ημερήσια βάση (για την Ημέρα Κατανομής ϋ), με τις σχετικές 
προθεσμίες. Όλες οι χρονικές αναφορές στο εγχειρίδιο αυτό είναι σε ώρα Ελλάδας. Το παρουσιαζόμενο 
χρονοδιάγραμμα μπορεί να επηρεασθεί από αλλαγές του Ελληνικού νομικού και ρυθμιστικού πλαισίου 
(Νόμοι, Υ.Α., Κώδικες, Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις, κτλ). 

Σε περίπτωση αναντιστοιχίας μεταξύ του παρόντος Εγχειριδίου καί των προαναψερϋέντων στοιχείων, τα 
τελευταία υπερισχύουν του Εγχειριδίου. 
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ΠΙΝ. 1: Χρονοδιάγραμμα Διαδικασιών της Αγοράς ΗΕ 


Α/Α 

Από 

Έως 

Εμπλεκόμενοι 

Δραστηριότητα 

Αναφορά 

ΕΤΗΣΙΑ 

1 


Υ-1 

ή 

Υ—2 

ΑΔΜΗΕ 

Προσδιορισμός Συντελεστών Απωλειών 
Εγχύσεων 

50 ΚΔΣ, [8] 

2 


Υ-1 

ή 

Υ—2 

ΑΔΜΗΕ 

Προσδιορισμός Συντελεστών Απωλειών 
Φορτίου 

50 ΚΔΣ, [8] 

3 


- 

ΑΔΜΗΕ 

Προσδιορισμός Λειτουργικών Ζωνών 

53 ΚΔΣ, [8] 

4 


Υ-2Μ 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση Συντελεστών Προσδιορισμού 
Κάλυψης 

22 ΚΣΗΕ, ΕΚΣΗΕ 

5 


Υ-1 

ΑΔΜΗΕ, 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Διεξαγωγή Ετήσιας Δημοπρασίας ΦΔΜ 

ΑΚ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

6 


Μ-1 

ΑΔΜΗΕ, 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Διεξαγωγή Μηνιαίας Δημοπρασίας ΦΔΜ 

ΑΚ 

1 


Μ+1 

ΑΔΜΗΕ 

Εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών 
του προηγούμενου ημερολογιακού μήνα. 

293.8 ΚΔΣ 

(0+4) 

(144 ΚΔΣ), [9] 

| 


Μ+1 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσιοποίηση Μηνιαίων Ανε 
Αποτελεσμάτων ΗΕΠ. 

(φορών 

5,7 ΚΣΗΕ 

I 


Μ+1 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσιοποίηση Μηνιαίου Δελτί 
ματος Συναλλαγών ΗΕΠ 

3υ Συστή- 


ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ 

10 


ΤΗ (ΝΛ/-1) 
12:00 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Δήλωση Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 

28 ΚΣΗΕ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

11 


ϋ-3 

14:00 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση Καθαρής Ικανότητας Μετα¬ 
φοράς (ΝΤΟ) των Διασυνδέσεων 
(Εισαγωγές -Εξαγωγές) 

311 ΚΔΣ 

12 


ϋ-2 

13:00 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Πέρας Συναλλαγών στη Δευτερεύουσα 
Αγορά ΦΔΜ - Δημοσίευση Πίνακα Εξου¬ 
σιοδότησης Χρήσης Χωρητικότητας 

ΑΚ 

13 

ϋ-2 

14:00 

ϋ-1 

07:00 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Δήλωση Χρήσης Μακροχρονίων ΦΔΜ 

ΑΚ 

14 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση Διαθεσιμότητας Μονάδων 
Παραγωγής 

51 ΚΔΣ 

15 


ϋ-1 

08:45 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση των Δηλώσεων Χρήσης Μα¬ 
κροχρόνιων ΦΔΜ 

51 ΚΔΣ 

16 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση Πρόβλεψης Φορτίου 

51ΚΣΗΕ 




































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


27729 


Α/Α 

Από 

Έως 

Εμπλεκόμενοι 

Δραστηριότητα 

Αναφορά 

17 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση Πρόβλεψης Παραγωγής Μο¬ 
νάδων ΑΠΕ 

51ΚΣΗΕ 

18 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση των Απαιτήσεων Εφεδρειών 

51ΚΣΗΕ 

19 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της Πρόβλεψης Διαζωνικών 
Περιορισμών 

51ΚΣΗΕ 

20 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση των Περιορισμών κάθε Δια¬ 
σύνδεσης 

51ΚΣΗΕ 

21 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της Υποχρεωτικής Λειτουργί¬ 
ας Υδροηλεκτρικών Μονάδων 

51ΚΣΗΕ 

22 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της Παραγωγής Μονάδων σε 
Δοκιμαστική Λειτουργία 

51ΚΣΗΕ 

23 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της Δήλωσης Προτεραιότη¬ 
τας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ 

51ΚΣΗΕ 

24 


ϋ-1 

08:45 

ΛΑΓΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση της Καθαρής Ικανότητας Με¬ 
ταφοράς (ΝΤΟ) 

51 ΚΣΗΕ, ΑΚ 

25 


ϋ-1 

08:45 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση της Διαθέσιμης Ικανότητας 
Μεταφοράς (ΑΤΟ) 

ΑΚ, [8] 

26 

ϋ-1 

08:45 

ϋ-1 

09:15 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή Κρυπτογραφημένων Οικονομι¬ 
κών Προσφορών στις Δημοπρασίες ΦΔΜ 1 

ΑΚ 

27 

ϋ-1 

09:15 

ϋ-1 

09:20 


Περίοδος Σιγής 

ΑΚ 

28 

ϋ-1 

09:20 

ϋ-1 

09:35 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή Κλειδιών Αποκρυπτογράφησης 
των Οικονομικών Προσφορών στις Δημο¬ 
πρασίες ΦΔΜ 

ΑΚ 

29 

ϋ-1 

09:35 

ϋ-1 

10:00 

ΑΔΜΗΕ 

Διεξαγωγή και Δημοσίευση Αποτελεσμά¬ 
των των Ημερησίων Δημοπρασιών 

ΑΚ 

30 

ϋ-1 

10:00 

ϋ-1 

10:15 

ΛΑΓΗΕ 

Εισαγωγή στο Πληροφοριακό Σύστημα της 
Αγοράς του συνόλου των ΦΔΜ (Ετήσια, 
Μηνιαία και Ημερήσια) κάθε Συμμετέχο- 

ντα 

38 ΚΔΣ 

31 


ϋ-1 

10:00 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση Προβλεπόμενης Διαθέσιμης 
Εφεδρείας 

189 ΚΔΣ 

32 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ, 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσίευση επικαιροποιημένης Διαθεσι¬ 
μότητας Μονάδων Παραγωγής 

51ΚΣΗΕ 

33 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση επικαιροποιημένης Πρόβλε¬ 
ψης Φορτίου 

51ΚΣΗΕ 

34 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση επικαιροποιημένης Πρόβλε¬ 
ψης Παραγωγής Μονάδων ΑΠΕ 

51ΚΣΗΕ 

35 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση των επικαιροποιημένων Α¬ 
παιτήσεων Εφεδρειών 

51ΚΣΗΕ 


1 Οι λεπτομέρεις των διαδικασιών που εκτελούνται από την εταιρία 0Α50 παρουσιάζονται στον ιστοτόπο της εταιρί¬ 
ας, νννννν.οαεο.ευ 
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Α/Α 

Από 

Έως 

Εμπλεκόμενοι 

Δραστηριότητα 

Αναφορά 

36 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Πρό¬ 
βλεψης Διαζωνικών Περιορισμών 

51ΚΣΗΕ 

37 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση των επικαιροποιημένων Πε¬ 
ριορισμών κάθε Διασύνδεσης 

51ΚΣΗΕ 

38 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Υπο¬ 
χρεωτικής Λειτουργίας Υδροηλεκτρικών 
Μονάδων 

51ΚΣΗΕ 

39 


ϋ-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Πα¬ 
ραγωγής Μονάδων σε Δοκιμαστική Λει¬ 
τουργία 

51ΚΣΗΕ 

40 


0-1 

11:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση της επικαιροποιημένης Δή¬ 
λωσης Προτεραιότητας Κατανεμόμενων 
Μονάδων ΣΗΘΥΑ 

51ΚΣΗΕ 

41 

ϋ-4 

12:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Προσφορών 
Έγχυσης 

Κεφ.6 ΚΣΗΕ 

42 

ϋ-4 

12:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Δηλώσεων Φορ¬ 
τίου 

Κεφ.5 ΚΣΗΕ 

43 

ϋ-4 

12:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Προσφορών 
Εφεδρειών 

Κεφ.7 ΚΣΗΕ 

44 

ϋ-4 

12:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Δηλώσεων Μη 
Διαθεσιμότητας 

Κεφ.8 ΚΣΗΕ 

45 

ϋ-4 

12:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Τεχνοοικονομι- 
κών Στοιχείων 

Κεφ.9 ΚΣΗΕ 

46 

0-2 

14:00 

ϋ-1 

12:30 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή & Τροποποίηση Δήλωσης Χρή¬ 
σης ΦΔΜ 

ΚΔΣ 

47 

ϋ-1 

12:30 

ϋ-1 

14:00 

ΛΑΓΗΕ 

Επίλυση ΗΕΠ 

55 ΚΣΗΕ, 
Κεφ.3 ΕΚΣΗΕ 

48 

ϋ-1 

12:30 

ϋ-1 

14:00 

ΛΑΓΗΕ 

Δημοσίευση Αποτελεσμάτων ΗΕΠ 

57 ΚΣΗΕ 

49 

ϋ-1, 30 λεπτά από 
επικοινωνία ΑΔΜΗΕ 

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

Υποβολή Τροποποιημένων Δηλώσεων 
Χρήσης ΦΔΜ 

ΚΔΣ 

50 

ϋ-1 

14:00 

ϋ-1 

15:30 

ΛΑΓΗΕ 

Κοινοποίηση Κατάστασης Εκκαθάρισης 
ΗΕΠ 

58, 60 ΚΣΗΕ, 
Κεφ.4 ΕΚΣΗΕ 

51 

ϋ-1 

14:00 

ϋ-1 

17:30 

ΑΔΜΗΕ 

Επιβεβαίωση - Ανταλλαγή Προγραμμά¬ 
των Διασυνδέσεων με Γειτονικούς Διαχει¬ 
ριστές 

[8] 

52 

ϋ-1 

14:00 

ϋ-1 

18:30 

ΑΔΜΗΕ 

Επίλυση Προγράμματος Κατανομής 

55 ΚΔΣ, 

[13] 

53 

ϋ-1 

14:00 

ϋ-1 

18:30 

ΑΔΜΗΕ 

Κατάρτιση και Δημοσίευση Προγραμμά¬ 
των Κατανομής 

55 ΚΔΣ, 

[13] 

54 

ϋ-1 

18:30 

0-1 

22:00 

ΑΔΜΗΕ 

Κατάρτιση και Δημοσίευση Αναθεωρημέ- 
νων Προγραμμάτων Κατανομής 

55 ΚΔΣ 

55 

ϋ 

00:00 

ϋ 

22:00 

ΑΔΜΗΕ 

Επίλυση και Δημοσίευση Ενδοημερήσιου 
Προγράμματος Κατανομής 

55 ΚΔΣ, 

[13] 

56 


Οεργ 

ΛΑΓΗΕ, ΣΥΜΜΕΤΕ- 

Υποβολή τεκμηριωμένων αντιρρήσεων επί 

92.1 ΚΣΗΕ 
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Α/Α 

Από 

Έως 

Εμπλεκόμενοι 

Δραστηριότητα 

Αναφορά 


09:00 

11:00 

ΧΟΝΤΕΣ 

της Κατάστασης Εκκαθάρισης 


57 

°ερν 

11:00 

Οεργ 

12:00 

ΛΑΓΗΕ, ΣΥΜΜΕΤΕ- 

ΧΟΝΤΕΣ 

Επίλυση διαφορών 

92.1 ΚΣΗΕ 

58 


Οερ|/ 

12:00 

ΛΑΓΗΕ 

Κοινοποίηση Κατάστασης (Τελικής) Εκκα¬ 
θάρισης ΗΕΠ σε περίπτωση επανάληψης 

92.1 ΚΣΗΕ 

59 


ϋ+1 

10:00 

ΑΔΜΗΕ 

Δημοσιοποίηση των Συγκεντρωτικών Α¬ 
ποκλίσεων μεταξύ της Πραγματικής Κατα¬ 
νομής και της Πρόβλεψης για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής της Ημέρας ϋ 


60 

ϋ+1 

ϋ+20 

(0+4) 

ΑΔΜΗΕ 

Υπολογισμός Οριακής Τιμής Αποκλίσεων 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας 
Κατανομής ϋ 

293.8 ΚΔΣ 

(144 ΚΔΣ) 

61 

ϋ+1 

ϋ+20 

(0+4) 

ΑΔΜΗΕ 

Εκκαθάριση των Αποκλίσεων 

293.8 ΚΔΣ 

(144 ΚΔΣ), [9] 


ΕΚΣΗΕ: Το παρόν Εγχειρίδιο 

ΚΔΣ: Κώδικας Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ [2] 

ΑΗ: Κανονισμοί Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις (Ίηίετεοηηεείίοη Αεεεεε Κυίεε' ή Άυείίοη Κυίεε') [4]' [6]' [5]' [7] 
[ηπ]: Αριθμός αναφοράς στον Κατάλογο Αναφορών 

Οεργ: ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η Εκκαθάριση του ΗΕΠ. Οεργ=Ω, όταν η 0 είναι εργάσιμη. 


Μια σχηματική απεικόνιση των βασικών δραστηριοτήτων του Ημερήσιου Ενεργεικού Προγραμματισμού, 
με έμφαση στις χρονικές στιγμές λειτουργίας της Προ-Ημερήσιας Αγοράς για την Ημέρα Κατανομής Ώ, 
παρουσιάζεται στο ΣΧΗΜΑ 1 παρακάτω: 


ϋ-4 12:00 

12:30 

14:00 

15:30 

12:00 

Έναρξη Προθεσμίας 

Λήξη Προθεσμίας 

Δημοσίευση 

Δημοσίευση Κατάστασης 

Δημοσίευση Κατάστασης 

Υποβολής 

Υποβολής 

Αποτελεσμάτων ΗΕΠ 

Αρχικής Εκκαθάρισης 

Τελικής Εκκαθάρισης 



09:00 - 11:00 
Ενστάσεις 


Δημοσίευση 
Απαιτήσεων ΗΕΠ 


Επικαιροποίηση & Δημοσίευση 
Απαιτήσεων ΗΕΠ 


| 11:00 - 12:001 
I Επίλυση I 

Μ Διαφορών^ 


ΣΧΗΜΑ 1: Χρονοδιάγραμμα ΗΕΠ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 - ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΕΝΕΡ¬ 
ΓΕΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ 


2.1 Εισαγωγή 

Προϋπόθεση της συμμετοχής στο Σύστημα Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού («Η- 
ΕΠ») και της παροχής πρόσβασης στις κατάλληλες διαδικτυακές πλατφόρμες που λειτουργούν ο Λει¬ 
τουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής Συστήματος, είναι η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων που 
τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς. 

Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες (οι οποίοι παρουσιάστηκαν στο Κεφά¬ 
λαιο 1), συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της Αγοράς «Σύμβαση Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προ¬ 
γραμματισμού (ΣΣΗΕΠ)», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας (ΚΣΗΕ), όπως εκάστοτε ισχύει και (β) με το Διαχειριστή του Συστήματος «Σύμβαση Συναλλαγών Δι¬ 
αχειριστή Συστήματος (ΣΣΔΣ)», η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήμα¬ 
τος (ΚΔΣ), όπως εκάστοτε ισχύει. 

Η ΣΣΗΕΠ έχει ως αντικείμενο τις συναλλαγές που διενεργούνται στο πλαίσιο του Συστήματος Συναλλα¬ 
γών ΗΕΠ, ενώ η ΣΣΔΣ έχει ως αντικείμενο τις Συναλλαγές των Αποκλίσεων Ηλεκτρικής Ενέργειας, των Επι¬ 
κουρικών Υπηρεσιών, της Χρέωσης Χρήσης Συστήματος και του Μηχανισμού Διασφάλισης Επαρκούς Ι¬ 
σχύος στα πλαίσια του Συστήματος Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. Οι Συμβάσεις παρέχουν στους 
Συμμετέχοντες το δικαίωμα να προβαίνουν σε κάθε σχετική νόμιμη ενέργεια συμμετοχής στα παραπάνω 
Σύστηματα Συναλλαγών, τηρώντας τις διατάξεις των Κωδίκων, και να λαμβάνουν τις πληρωμές που τους 
αναλογούν, και επάγονται την υποχρέωση αυτών να εξοφλούν τις χρεώσεις που τους αναλογούν, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις των Κωδίκων. Αντίστοιχα, παρέχουν στο Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή 
του Συστήματος τα δικαιώματα και επάγονται τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις διατάξεις των Κωδί¬ 
κων. 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται οι διαδικασίες για την υποβολή της αιτήσεως και την εγγραφή στο 
Μητρώο Συμμετεχόντων καθώς και η μεθοδολογία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμ¬ 
μετέχοντες για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από την ΣΣΗΕΠ, μέχρι να 
οριστούν από το Λειτουργό της Αγοράς οι Φορείς Εκκαθάρισης και Κάλυψης ΗΕΠ. 
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2.2 Διαδικασία Εγγραφής Συμμετέχοντα 

Σύμφωνα με το άρθρο 2, §1 του ΚΣΗΕ για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποβάλλονται στο 
Λειτουργό της Αγοράς και στο Διαχειριστή του Συστήματος, αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβά¬ 
σεων Συναλλαγών ΗΕΠ και Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος αντίστοιχα. 

Η εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων διενεργείται από τον Λειτουργό της Αγοράς κατόπιν ελέγχου της 
πληρότητας των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. 
Προϋπόθεση για την εγγραφή είναι η παροχή έγγραφης Βεβαίωσης από το Διαχειριστή του Συστήματος 
για την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που αφορούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών 
Διαχειριστή Συστήματος, η οποία χορηγείται στο Λειτουργό της Αγοράς εντός προθεσμίας οκτώ (8) εργά¬ 
σιμων ημερών. Με την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων, και εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων 
ημερών από την υποβολή της αίτησης, ο Λειτουργός της Αγοράς χορηγεί Έγγραφη Βεβαίωση για την 
πληρότητα των απαιτήσεων του ΚΣΗΕ όσον αφορά στη σύναψη της ΣΣΗΕΠ (Παράρτημα VIII). 

Σε αυτή την παράγραφο παραθέτονται όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και οι διαδικασίες για την εγ¬ 
γραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων για στοιχεία που αφορούν τον Λειτουργό της Αγοράς, ενώ στο Πα¬ 
ράρτημα VIII παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των σχετικών αιτήσεων και δηλώσεων, καθώς 
και διευκρινίσεις σε σχέση με τις παραπάνω διαδικασίες. 


2.2.1 Εγγραφή Παραγωγών 

Στο Μητρώο Συμμετεχόντων εγγράφονται ως Παραγωγοί οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής για Μονάδες πα¬ 
ραγωγής που έχουν συνδεθεί στο Σύστημα ή το Δίκτυο και πρόκειται να εγγραφούν στο Μητρώο Μονά¬ 
δων που τηρεί ο Διαχειριστής του Συστήματος. Ως κάτοχος Άδειας Παραγωγής, ο Συμμετέχων έχει τη 
δυνατότητα να δραστηριοποιείται και ως Εξαγωγέας. 

Για την εγγραφή ενός Παραγωγού στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω: 

- Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής. 

- Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα. 

- Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης. 

Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού 

2. Δηλώσεις Παραγωγών (Παράρτημα VIII). 

3. Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 

4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αϊτών για τις 
ανάγκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό 
ίδρυμα θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της 
ΣΣΗΕΠ αφετέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός 
λογαριασμού αναγράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Παραγωγών). 

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά 
έγγραφα που επισυνάπτονται. 


6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης: 
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Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέ¬ 
χρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το 
καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια επο- 
πτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Διοικητικού 
Συμβουλίου (Δ.Σ.) και σχετικό ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 
και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ 
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών 
Δ.Σ. και ΦΕΚ. 


Παρατηρήσεις 

Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική 
υπηρεσία του ΑΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στο ΑΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει. 

Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας 
και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Στην περίπτωση εγγράφων που υποβάλλονται από Συμ- 
μετέχοντα της Αλλοδαπής για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής απαιτείται θεώρη¬ 
ση/επικύρωση της αρμόδιας Ελληνικής Διπλωματικής/Προξενικής Αρχής ή επισημείωση ("ΑροείίΙΙθ") 
των εγγραφών με τη Σφραγίδα της Χάγης. 

Δ) Σε περίπτωση που υποβάλλονται έγγραφα από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής σε γλώσσα διαφορετι¬ 
κή από την Ελληνική θα πρέπει να υποβάλλονται και οι επίσημες μεταφράσεις αυτών στην Ελληνική. 


2.2.2 Εγγραφή Προμηθευτών 

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων είναι η κατοχή Άδειας 
Προμήθειας, μετά από αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ως κάτοχος Άδειας Προμήθειας, ο Προ¬ 
μηθευτής έχει επίσης τη δυνατότητα να δραστηριοποιείται και ως Έμπορος. 

Για την εγγραφή ενός Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω: 

- Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας. 

Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας. 

- Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος ΑΑΓΗΕ ενημέρωσης πελατών. 

- Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας με πελάτες. 
Εξουσιοδότηση προς το ΑΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα. 

- Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης. 

Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού. 

Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης. 
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2. Δηλώσεις Προμηθευτών (Παράρτημα VIII). 

3. Αντίγραφο Αδειας Προμήθειας και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 

4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αϊτών για τις ανά¬ 
γκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα 
θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφε¬ 
τέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού ανα¬ 
γράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Προμηθευτών). 

5. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 
και 2.4. 

6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγ¬ 
γραφα που επισυνάπτονται. 

7. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης: 

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέ¬ 
χρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το 
καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια επο- 
πτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχε¬ 
τικό ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 
και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ 
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών 
Δ.Σ. και ΦΕΚ. 


Παρατηρήσεις 

Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική 
υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει. 

Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος πρέπει να φέρουν τη 
σφραγίδα της εταιρίας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Στην περίπτωση εγγράφων που 
υποβάλλονται από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής απαι¬ 
τείται θεώρηση/επικύρωση της αρμόδιας Ελληνικής Διπλωματικής/Προξενικής Αρχής ή επισημείωση 
("ΑροείίΙΙθ") των εγγραφών με τη Σφραγίδα της Χάγης. 

Δ) Σε περίπτωση που υποβάλλονται έγγραφα από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής σε γλώσσα διαφορετι¬ 
κή από την Ελληνική θα πρέπει να υποβάλλονται και οι επίσημες μεταφράσεις αυτών στην Ελληνική. 


2.2.3 Εγγραφή Εμπόρων 

Προϋπόθεση για την εγγραφή ενός Εμπόρου στο Μητρώο Συμμετεχόντων είναι η κατοχή Αδειας Εμπορί¬ 
ας, μετά από αίτηση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Για την εγγραφή ενός Εμπόρου στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 
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1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω: 

- Αντίγραφο Αδειας Εμπορίας. 

- Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων του Κώδικα Συναλλαγών Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας. 

Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα. 

- Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης. 

Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού. 

Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης. 

2. Δηλώσεις Εμπόρων (Παράρτημα VIII). 

3. Αντίγραφο Άδειας Εμπορίας και τυχόν τροποποιήσεων αυτής. 

4. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αϊτών για τις ανά¬ 
γκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα 
θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφε¬ 
τέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού ανα¬ 
γράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Εμπόρων). 

5. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 
και 2.4. 

6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγ¬ 
γραφα που επισυνάπτονται.. 

7. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης: 

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέ¬ 
χρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το 
καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια επο- 
πτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχε¬ 
τικό ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 
και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ 
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών 
Δ.Σ. και ΦΕΚ. 


Παρατηρήσεις 

Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική 
υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει. 

Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας 
και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. Στην περίπτωση εγγράφων που υποβάλλονται από Συμ¬ 
μετέχοντα της Αλλοδαπής για τη θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής απαιτείται θεώρη- 
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ση/επικύρωση της αρμόδιας Ελληνικής Διπλωματικής/Προξενικής Αρχής ή επισημείωση ("ΑροεΐίΙΙθ") 
των εγγραφών με τη Σφραγίδα της Χάγης. 

Δ) Σε περίπτωση που υποβάλλονται έγγραφα από Συμμετέχοντα της Αλλοδαπής σε γλώσσα διαφορετι¬ 
κή από την Ελληνική θα πρέπει να υποβάλλονται και οι επίσημες μεταφράσεις αυτών στην Ελληνική. 


2.2.4 Εγγραφή Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών 

Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες έχουν το δικαίωμα να προμηθεύονται ενέργεια μέσω του ΗΕΠ και να 
προγραμματίζουν Εισαγωγές ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων για δική τους αποκλειστική χρήση. Για 
την εγγραφή ενός Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή των 
παρακάτω: 

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει 
να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω: 

- Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας. 

- Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος ΛΑΓΗΕ διακοπής παροχής. 
Εξουσιοδότηση προς το ΛΑΓΗΕ για χρεοπιστώσεις Λογαριασμού Συμμετέχοντα. 

- Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης. 

Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού. 

Εγγυητική Επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης. 

2. Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών (Παράρτημα VIII). 

3. Βεβαίωση Τράπεζας για ενεργοποίηση λογαριασμού, που οφείλει να τηρεί ο αϊτών για τις ανά¬ 
γκες που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Το πιστωτικό ίδρυμα 
θα πρέπει να λειτουργεί στην Ελλάδα αφενός για την ομαλή και ταχεία εκτέλεση της ΣΣΗΕΠ αφε¬ 
τέρου για τη διασφάλιση των οικονομικών απαιτήσεων των μερών (ο αριθμός λογαριασμού ανα¬ 
γράφεται επίσης στην αίτηση και στις δηλώσεις των Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών). 

4. Εγγυητικές επιστολές ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσών εγγύησης. Περισσότερες πληροφορίες 
σχετικά με τις εγγυήσεις των Συμμετεχόντων στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ δίνονται στις §§ 2.3 
και 2.4. 

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγ¬ 
γραφα που επισυνάπτονται. 

6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης 

Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού. 

Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέ¬ 
χρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το 
καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια επο- 
πτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχε¬ 
τικό ΦΕΚ. 

Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. 
και εκπροσώπησης της εταιρίας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/ 
αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών 
Δ.Σ. και ΦΕΚ. 
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Παρατηρήσεις 

Α) Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική 
υπηρεσία του ΛΑΓΗΕ και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. 

Β) Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον ΛΑΓΗΕ και δεν φέρουν την υπογραφή του νόμι¬ 
μου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει. 

Γ) Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα θα πρέπει να φέρουν την σφραγίδα της εταιρίας 
και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής. 


2.2.5 Συμπληρωματική Σύμβαση για Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 

Οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής για Μονάδες για τις οποίες έχει εκδοθεί από την ΡΑΕ Απόφαση Έγκρισης 
Ειδικών Λειτουργικών Όρων Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, εκτός από την εγγραφή στο Μητρώο 
Συμμετεχόντων ως Παραγωγοί και της σύναψης της ΣΣΗΕΠ, συνάπτουν με το Λειτουργό της Αγοράς Συ¬ 
μπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Με την Υπουργική Απόφαση ΥΠΕΚΑ/Δ5- 
ΗΛ/Γ/ΦΙ/οικ.23278 (ΦΕΚ Β'/23.1.2012) [15] καθορίστηκε ο τόπος και το περιεχόμενο της σύμβασης αυ¬ 
τής. 

Περισσότερα για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣΗΘΥΑ) μαζί με λεπτομέρειες για τον ειδικό 
τρόπο με τον οποίο εκκαθαρίζονται, εκτίθενται στο Παράρτημα X. 


2.2.6 Υποχρεώσεις Συμμετέχοντα 

Οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα το Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με κάθε μετα¬ 
βολή των στοιχείων τους που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Επίσης, υποχρεούνται να 
ενημερώνουν άμεσα τον Λειτουργό της Αγοράς σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή στην εκπροσώπησή 
τους στις επιμέρους διαδικασίες επικοινωνίας με τον Λειτουργό, όπως αναφέρονται στο Άρθρο 58, 
παρ.4. Όσων αφορά σε αλλαγές στο καταστατικό και στην εκπροσώπηση της εταιρείας η ενημέρωση γί¬ 
νεται με την αποστολή επικυρωμένων αντιγράφων των νομιμοποιητικών εγγράφων, συνοδευμένα από 
υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας (σύμφωνα με το πρότυπο του Παραρτήματος 
VIII). Δεδομένου ότι το Μητρώο Συμμετεχόντων μεταξύ ΛΑΓΗΕ και ΑΔΜΗΕ είναι κοινό, οποιοσδήποτε 
Συμμετέχων επιθυμεί να συμμετάσχει στις δημοπρασίες Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς (ΦΔΜ) που 
διενεργεί ο ΑΔΜΗΕ θα πρέπει να ενημερώνει και το ΛΑΓΗΕ, σε θέματα σχετιζόμενα με τη συμμετοχή του 
στον ΗΕΠ. 

Προκειμένου να έχει δικαίωμα συμμετοχής στον ΗΕΠ, κάθε Συμμετέχων οφείλει να προσκομίζει στο Λει¬ 
τουργό της Αγοράς εγγυήσεις για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του στα πλαίσια της 
Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Ο υπολογισμός των εγγυήσεων μέχρι να οριστούν από το Λειτουργό της Α¬ 
γοράς ο Φορέας Εκκαθάρισης και ο Φορέας Κάλυψης ΗΕΠ, γίνεται βάσει της μεθοδολογίας που περι- 
γράφεται στην § 2.4. Με τον ορισμό του Φορέα Εκκαθάρισης και του Φορέα Κάλυψης ΗΕΠ ο υπολογι¬ 
σμός των απαιτούμενων εγγυήσεων θα γίνεται με τη χρήση των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης 
για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου (δες §2.3). 


2.2.7 Διαγραφή Συμμετέχοντα 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 του ΚΣΗΕ, η διαγραφή ενός Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων και ο 
αποκλεισμός του από τα Συστήματα Συναλλαγών ΗΕΠ και Κατανομής προκύπτουν από την λύση της Σύμ¬ 
βασης Συναλλαγών ΗΕΠ. Η Σύμβαση λύεται σε περίπτωση έγγραφης καταγγελίας από καθένα από τα 
μέρη και στις περιπτώσεις ανάκλησης της άδειας που χορηγεί η ΡΑΕ, παύσης πληρωμών, θέσης σε ανα- 
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γκαστική διαχείριση, κήρυξης σε πτώχευση ή υπαγωγής σε ενάλογο καθεστώς, όπως επίσης στην περί¬ 
πτωση λύσης της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας. 


2.2.8 Μητρώο Μονάδων 

Όλες οι Μονάδες παραγωγής, με Άδεια Παραγωγής που βρίσκεται σε ισχύ, οι οποίες είναι εγκατεστημέ¬ 
νες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, για τις οποίες έχει πραγμα¬ 
τοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής 
του άρθρου 35 του Ν.2773/1999, και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει 
Εντολές Κατανομής, εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής που τηρεί ο Διαχειριστής του Συ¬ 
στήματος κατόπιν αιτήσεως. Οι Μονάδες του Μητρώου Μονάδων χαρακτηρίζονται ως Κατανεμόμενες 
Μονάδες, Κατανεμόμενες Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥ- 
Α), Μονάδες Εφεδρείας Εκτάκτων Αναγκών ή Συμβεβλημένες Μονάδες. 


2.3 Εγγύηση Κάλυψης Χρηματικών Υποχρεώσεων 

Στα πλαίσια του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να αναθέσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την 
εκτέλεση των τραπεζικών πράξεων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που προκύ¬ 
πτουν από την συμμετοχή στον ΗΕΠ, το οποίο αποτελεί τον Φορέα Εκκαθάρισης. Επίσης, δύναται να α¬ 
ναθέσει σε χρηματοπιστωτικό ίδρυμα την κάλυψη τυχόν ελλείμματος των συναλλαγών στο πλαίσιο του 
ΗΕΠ σε συνδυασμό με την άσκηση απαιτήσεων κατά των Πελατών προκειμένου να ισοζυγίζονται οι συ¬ 
ναλλαγές στο πλαίσιο του ΗΕΠ. Για το σκοπό αυτό συνάπτει Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης με 
χρηματοπιστωτικό ίδρυμα που αποτελεί τον Φορέα Κάλυψης. 

Αντίστοιχα οι Εκπρόσωποι Φορτίου (όπως ορίζονται στο άρθρο 16 του ΚΣΗΕ) που υποβάλλουν Δηλώσεις 
Φορτίου στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ, οφείλουν να συνοδεύουν τις δηλώσεις αυτές από βεβαίωση 
χορηγηθείσα από το πιστωτικό ίδρυμα, στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασμό Συμμετέ- 
χοντα, με την οποία πιστοποιείται ότι στο Λογαριασμό Συμμετέχοντα υπάρχει επαρκές υπόλοιπο για την 
κάλυψη των χρηματικών του υποχρεώσεων από τη συγκεκριμένη Δήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση αυτή 
πρέπει να ισχύει έως την ολοκλήρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κα¬ 
τανομής και δεν ανακαλείται για οποιονδήποτε λόγο. 

Για τον προσδιορισμό του χρηματικού ορίου κάλυψης των χρηματικών υποχρεώσεων που αντιστοιχούν 
σε μία Δήλωση Φορτίου για μία Ημέρα Κατανομής, λαμβάνεται το γινόμενο της συνολικής ποσότητας 
ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) όπως αυτή δηλώνεται στη Δήλωση Φορτίου με τον Συντελεστή Προσδιορισμού Κά¬ 
λυψης σε Ευρώ/Μ\Λ/Γι, ο οποίος ισχύει για την υπόψη Ημέρα Κατανομής. Σε περίπτωση Τιμολογημένης 
Δήλωσης Φορτίου ως ποσότητα ενέργειας λογίζεται το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθ¬ 
μιδών της Δήλωσης. 

Σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 22), οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης σε €/Μ\Α/Γι καθορίζονται από 
το Λειτουργό της Αγοράς για κάθε Ημέρα Κατανομής σε ένα ημερολογιακό έτος, ύστερα από έγκριση της 
ΡΑΕ. Οι Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης μπορούν να διαφέρουν για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου 
λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια φερεγγυότητας. Στα κριτήρια αυτά περιλαμβάνονται: το ιστορικό φερεγ- 
γυότητας του Εκπροσώπου Φορτίου στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο χρόνος συμμετο¬ 
χής του στο Σύστημα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ετήσια ποσότητα ηλεκτρικού φορτίου που 
αντιπροσωπεύει, ο αριθμός των Πελατών του, η ενδεχόμενη προσκόμιση πρόσθετων τραπεζικών εγγυή¬ 
σεων ή βεβαιώσεων χρηματοπιστωτικής φερεγγυότητας και κάθε υποχρέωση προμήθειας μη Επιλεγό- 
ντων Πελατών. 
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Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών Προσδιορισμού Κάλυψης καθορίζονται για κάθε Ημέρα Κατανο¬ 
μής ενός ημερολογιακού έτους κατά τρόπο ώστε να προσεγγίζεται κατά το δυνατόν η αναμενόμενη μέση 
τιμή της Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε Ημέρα Κατανομής. Για τον καθορισμό των υπόψη αριθ¬ 
μητικών τιμών, ο Λειτουργός της Αγοράς λαμβάνει υπόψη στατιστικά στοιχεία σχετικά με τις τιμές της 
Οριακής Τιμής του Συστήματος για κάθε παρελθούσα Ημέρα Κατανομής, στοιχεία και συμπεράσματα της 
Μελέτης Επάρκειας Ισχύος και κάθε άλλη σχετική πληροφορία. Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών 
Προσδιορισμού Κάλυψης προσδιορίζονται με γνώμονα την επίτευξη ασφαλούς περιθωρίου για την απο¬ 
φυγή ελλείμματος των συναλλαγών στον ΗΕΠ, χωρίς ωστόσο την υπερβολική χρηματοοικονομική επιβά¬ 
ρυνση των Εκπροσώπων Φορτίου. 

Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τους Συντελεστές Προσδιορισμού Κάλυψης 
για κάθε ημερολογιακό έτος δύο (2) μήνες πριν από την έναρξη του υπόψη έτους. 

Ο Λειτουργός της Αγοράς δεν έχει ακόμη συμβληθεί με κάποια Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα τα οποία θα 
αναλάβουν το ρόλο του Φορέα Κάλυψης και του Φορέα Εκκαθάρισης. Έως ότου συμβληθεί, δε θα καθο¬ 
ρίζονται οι εν λόγω συντελεστές ενώ θα ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 91 και 92 του ΚΣΗΕ. Βάσει των 
διατάξεων αυτών, κάθε Συμμετέχων οφείλει να προσκομίζει εγγυήσεις για το σύνολο των υποχρεώσεων 
που προκύπτουν από τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η σχετική διαδικασία 
περιγράφεται αναλυτικά στην επόμενη παράγραφο. 


2.4 Διαδικασία υπολογισμού και παροχής εγγυήσεων από τους Συμμετέχοντες 
στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας 

2.4.1 Γενικά 

Σύμφωνα με τις Μεταβατικές Διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) και τα άρ¬ 
θρα 89 και 91 από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και μέχρι να οριστούν από τον Λειτουργό της Αγοράς οι 
Φορείς Εκκαθάρισης ΗΕΠ και Κάλυψης ΗΕΠ, κάθε Συμμετέχων οφείλει κατά τη διάρκεια ισχύος της Συμ- 
βάσεως Συναλλαγών Ενέργειας Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) να παρέχει εγγυήσεις 
για την εκπλήρωση του συνόλου των υποχρεώσεών του που πηγάζουν από τη Σύμβαση αυτή. Οι εγγυή¬ 
σεις θα πρέπει να καλύπτουν περίοδο έξι μηνών ήτοι από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου ή από 1η 
Οκτωβρίου έως 31η Μαρτίου αντίστοιχα. 

Η υποχρέωση παροχής εγγυήσεων εκπληρώνεται, σύμφωνα με το Άρθρο 91 του ΚΣΗΕ, είτε με την κατά¬ 
θεση εγγυητικής επιστολής είτε με την κατάθεση ποσού σε ειδικό λογαριασμό που τηρεί για το σκοπό 
αυτό ο Λειτουργός της Αγοράς. 


2.4.2 Καθορισμός & Εκδοση Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως 

Πριν το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους Ν και σε κάθε περίπτωση μετά την 1η Οκτωβρίου του έτους 
αυτού, ο Λειτουργός της Αγοράς θα ανακοινώνει τον Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως ο οποίος θα ισχύει για το 
επόμενο έτος Ν+1. Τα στοιχεία του πίνακα αυτού θα χρησιμοποιούνται από το Λειτουργό της Αγοράς 
κατά τους υπολογισμούς που θα εκτελεί κατά τη διάρκεια του έτους Ν+1 για τον καθορισμό του ύψους 
των εγγυήσεων για τις περιόδους: 

• από 1η Απριλίου έως 30η Σεπτεμβρίου του έτους Ν+1, και 

• από 1η Οκτωβρίου του έτους Ν+1 έως και έως 31η Μαρτίου του έτους Ν+2. 
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Με βάση τα ιστορικά στοιχεία της περιόδου από την 1η Απριλίου έως και την 30η Σεπτεμβρίου του έτους 
Ν, υπολογίζεται για κάθε Συμμετέχοντα η Συνολική Ποσότητα Ενέργειας (σε Μ\Λ/ίι) που εντάχθηκε στα 
προγράμματα ΗΕΠ των Ημερών Κατανομής της περιόδου από την 1η Απριλίου έως και την 30η Σεπτεμ¬ 
βρίου του έτους Ν, ΣΠΕ 0 ι/ο4/ν-3ο/ο9/ν , ς· Ειδικότερα, οι ποσότητες ενέργειας που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ α¬ 
θροίζονται ως θετικές ποσότητες ανεξάρτητα αν αντιπροσωπεύουν εγχύσεις (Παραγωγή, Εισαγωγή) ή 
απομαστεύσεις (Προμήθεια, Εξαγωγή). 

Ακολούθως, υπολογίζεται η μέγιστη τιμή από τις Συνολικές Ποσότητες Ενέργειας στον ΗΕΠ των Συμμετε- 
χόντων, ιτι3χ(ΣΠΕοι/ο4/ν-3ο/ο9/ν , ς ), και με βάση αυτήν ορίζονται μ κλάσεις τιμών Συνολικής Ποσότητας Ε¬ 
νέργειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ως ακολούθως: 


1 η κλάση Κι με διάστημα τιμών από 0% έως και πχ% της τιμής 

ιύι3χ(ΣΠΕ 0 ι/04/ν -30/09/Ν,ς)· 

2 η κλάση Κ 2 με διάστημα τιμών από πχ% έως καιπ 2 % της τιμής 

ιτι3χ(ΣΠΕοι/ο4/ν -30/09/Ν,ς)· 


ί η κλάση Κ, με διάστημα τιμών από π,-ι% έως και π.,% της τιμής 

ιτι3χ(ΣΠΕοι/ο4/ν -30/09/Ν,ς)· 


• μ 11 κλάση Κ μ με διάστημα τιμών πάνω από π μ _!% έως και 100% της τιμής 

ιύι3χ(ΣΠΕ 0 ι/04/ν -30/09/Ν , ς)· 

Με βάση τις παραπάνω κλάσεις τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας Συμμετέχοντα στο πλαίσιο του 
ΗΕΠ ορίζονται μ κατηγορίες Συμμετεχόντων για το έτος Ν+1. Στις κατηγορίες αυτές κατατάσσονται οι 
Συμμετέχοντες με βάση τους σχετικούς υπολογισμούς του Λειτουργού της Αγοράς στους οποίους προ¬ 
βαίνει κατά τη διάρκεια του έτους Ν+1 κατά τον καθορισμό του ύφους των αντιστοίχων εγγυήσεων. Ο 
τρόπος με τον οποίο γίνεται η σχετική κατάταξη παρουσιάζεται αναλυτικά στη συνέχεια του κειμένου. Τα 
ποσοστά π 2 , π 2 ,., π μ .χ και ο αριθμός των κλάσεων μ ορίζονται με τέτοιο τρόπο ώστε να γίνεται μια εύ¬ 

λογη κατανομή των Συμμετεχόντων στις διάφορες κατηγορίες. 

Και για τα δυο άκρα, αριστερό και δεξί (Α & Δ), κάθε κλάσεως τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας ΗΕΠ 
Συμμετέχοντα (Κ,) ή ισοδύναμα και για τα δύο άκρα (Α & Δ) των μ κατηγοριών Συμμετεχόντων (Κ,) ορίζο¬ 
νται κατάλληλοι Συντελεστές Οικονομικού Κινδύνου, ΣΟΚ Α;Κ ί ή ΣΟΚ δ κ , . Για αυτούς τους συντελεστές ισχύ¬ 
ει: 


ΣΟΚλ,κ; - ΣΟΚ Δ Κ ί_χ 

Οι Συντελεστές Οικονομικού Κινδύνου μεταβάλλονται σε κάθε κλάση τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέρ¬ 
γειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ή ισοδύναμα σε κάθε κατηγορία Συμμετέχοντα με γραμμικό τρόπο μεταξύ των 
τιμών ΣΟΚ ΑιΚί και ΣΟΚ Δ Κ ί και αντιστρόφως ανάλογα με το ύφος της Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας ΗΕΠ 
Συμμετέχοντα (ΣΠΕ ς ), ενώ η μεγίστη τιμή τους δεν επιτρέπεται να υπερβείτη μονάδα. 

Στην περίπτωση που η ΣΠΕ ς υπερβαίνει τη μέγιστη τιμή από τις Συνολικές Ποσότητες Ενέργειας στον ΗΕΠ 
των Συμμετεχόντων, ιτι3χ(ΣΠΕοι/ο4/ν-3ο/ο9/ν , ς)/ ο Συντελεστής Οικονομικού Κινδύνου που αντιστοιχίζεται 
στον Συμμετέχοντα Σ είναι ίσος με το ΣΟΚ Δ;Κμ . 

Για κάθε κλάση τιμών Συνολικής Ποσότητας Ενέργειας ΗΕΠ Συμμετέχοντα ή ισοδύναμα σε κάθε κατηγο¬ 
ρία Συμμετέχοντα (Κί) ορίζονται Συντελεστές Διάρκειας ασκήσεως δραστηριότητος για Συμμετέχοντες, 
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ΣΔ κί . Οι συντελεστές αυτοί ορίζονται ως συναρτήσεις του αριθμού των μηνών με μη μηδενική δραστηριό¬ 
τητα στην Ελληνική Αγορά ΗΕ που οι Συμμετέχοντες έχουν πλήρως συμπληρώσει από την ημερομηνία 
εγγραφής τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων ως την πρώτη ημέρα της περιόδου ισχύος της εγγυήσεως για 
την οποία γίνονται οι σχετικοί υπολογισμοί του ύφους της οφειλομένης εγγυήσεως. 

Η μέγιστη τιμή των συντελεστών αυτών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1, ενώ η αντίστοιχη συνάρτηση θα 
είναι τέτοιας μορφής ώστε να δίνει: 

• μια ελάχιστη, σταθερή, τιμή ΠΣΔ^, η για όσους Συμμετέχοντες έχουν ήδη συμπληρώσει 60 μήνες 
μη μηδενικής δραστηριότητας, και 

• μια τιμή μεγαλύτερη της παραπάνω ελάχιστης τιμής για τους υπόλοιπους Συμμετέχοντες που θα 
είναι τόσο μεγαλύτερη όσο μικρότερη είναι η χρονική διάρκεια της δραστηριοποιήσεως του Συμ- 
μετέχοντα στην Ελληνική Αγορά ΗΕ. 

Ορίζεται κατάλληλος Συντελεστής Ποινής, ΣΠ, με σκοπό την αποτύπωση της συμπεριφοράς του κάθε 
Συμμετέχοντα σε σχέση με την παροχή των απαιτούμενων εγγυήσεων στο Λειτουργό της Αγοράς κατά 
τους τελευταίους 60 μήνες. 

Ειδικότερα, ο Συντελεστής Ποινής θα είναι ίσος με τη μονάδα για τους Συμμετέχοντες οι οποίοι υπέβα¬ 
λαν εμπρόθεσμα τις εγγυήσεις που ζητήθηκαν από το Λειτουργό της Αγοράς κατά τους παρελθόντες 60 
μήνες, ενώ θα προσαυξάνεται με σταθερό ποσοστό ΠΠ%ο για κάθε ημέρα καθυστερήσεως υποβολής των 
εγγυήσεων. Αν ένας Συμμετέχων υπέβαλε τμήμα της απαιτούμενης εγγυήσεως τότε η προσαύξηση θα 
είναι αντιστρόφως ανάλογη του ασφαλιστέου ποσού που καλύφθηκε με μεγίστη τιμή το ΠΠ%ο. 

Ο Συντελεστής Ποινής λαμβάνει τιμή 1 για τους Προμηθευτές που το ισχύον κάθε φορά θεσμικό πλαίσιο 
ορίζει ως Προμηθευτές Τελευταίου Καταφυγίου και Προμηθευτές Καθολικής Υπηρεσίας. 

Στον ΠΙΝ. 2 παρακάτω παρουσιάζεται μια ενδεικτική μορφή ενός Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. Στον πίνακα 
αυτόν και για λόγους απλότητας παρουσιάζεται, για όλες τις κατηγορίες Συμμετεχόντων, μια συνάρτηση 
για τους Συντελεστές Διάρκειας. 


2.4.3 Υπολογισμός ύφους οφειλομένων εγγυήσεων 

Στη διάρκεια κάθε ημερολογιακού έτους Ν, ο Λειτουργός της Αγοράς προβαίνει δύο φορές στον υπολο¬ 
γισμό του ύψους των ποσών των οφειλομένων εγγυήσεων για όλους τους Συμμετέχοντες. Ειδικότερα, 

• μέχρι την 10 η Μαρτίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί και ανακοινώνονται προς 
τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούμενων εγγυήσεων για την περίοδο από 1 ης Απριλίου έως και 
30 ης Σεπτεμβρίου του έτους Ν, 

• μέχρι την 10 η Σεπτεμβρίου του έτους Ν ολοκληρώνονται οι υπολογισμοί και ανακοινώνονται προς 
τους υπόχρεους τα ύψη των απαιτούμενων εγγυήσεων για την περίοδο από 1 ης Οκτωβρίου του 
έτους Ν έως και 31 ης Μαρτίου του έτους Ν+1. 

Για τον υπολογισμό του ύφους της εγγύησης για τον ΗΕΠ χρησιμοποιούνται ιστορικά στοιχεία της εκκα- 
θαρίσεως ΗΕΠ των τελευταίων μηνών καθώς και τα στοιχεία του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως . 
Πιο συγκεκριμένα, 

• για την περίοδο από 1 ης Απριλίου έως και 30 ης Σεπτεμβρίου του έτους Ν χρησιμοποιούνται στοι¬ 
χεία από την Εκκαθάριση ΗΕΠ που αφορούν στην περίοδο από την 1 η Οκτωβρίου του έτους Ν-1 
έως και την 28 Π Φεβρουάριου (ή ανάλογα με το έτος 29 η Φεβρουάριου) του έτους Ν καθώς και τα 
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στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως που ανακοινώθηκαν πριν το τέλος του έτους Ν-1 και ι¬ 
σχύουν για τους σχετικούς υπολογισμούς που εκτελούνται στη διάρκεια του έτους Ν, ενώ 

• για την περίοδο από 1 ης Οκτωβρίου του έτους Ν έως και 31 ης Μαρτίου του έτους Ν+1 χρησιμο¬ 
ποιούνται στοιχεία από την Εκκαθάριση ΗΕΠ που αφορούν στην περίοδο από την 1 η Απριλίου 
του έτους Ν έως και την 31 Π Αυγούστου του έτους Ν καθώς και τα στοιχεία του Πίνακα Ποσών Εγ- 
γυήσεως που ανακοινώθηκαν πριν το τέλος του έτους Ν-1 και ισχύουν για τους σχετικούς υπολο¬ 
γισμούς που εκτελούνται στη διάρκεια του έτους Ν. 

Η διαδικασία καθορισμού του ύφους των απαιτουμένων εγγυήσεων για τον ΗΕΠ περιλαμβάνει τα ακό¬ 
λουθα στάδια: 

• Με βάση τα ιστορικά στοιχεία των εκκαθαρίσεων ΗΕΠ των προαναφερθέντων χρονικών περιόδων 
προσδιορίζεται για όλους τους Συμμετέχοντες: 

- η Μέση Ημερήσια Χρέωσή τους στο πλαίσιο του ΗΕΠ (ΜΗΧ ΗΕ π,ς) καθώς και, 

- η Συνολική Ποσότητα Ενέργειας (σε ΜΝΛ/Η) που εντάχθηκε στα προγράμματα ΗΕΠ (ΣΠΕ ς ). 

• Οι Συμμετέχοντες κατατάσσονται στις διάφορες κατηγορίες Συμμετεχόντων του ισχύοντος Πίνακα 
Ποσών Εγγυήσεως με βάση τη ΣΠΕ ς . 

• Για κάθε Συμμετέχοντα υπολογίζεται ένας Συντελεστής Διάρκειας (ΣΔ ς ), ένας Συντελεστής Οικο¬ 
νομικού Κινδύνου (ΣΟΚ ς ) και ένας Συντελεστής Ποινής (ΣΠ ς ). Ο υπολογισμός γίνεται με βάση την 
κατηγορία Συμμετέχοντα στην οποία ταξινομήθηκε, τη Συνολική Ποσότητα Ενέργειας του και 
λαμβάνοντας υπόψη τα σχετικά στοιχεία του ισχύοντος Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. 

• Για κάθε Συμμετέχοντα υπολογίζεται ένας μοναδικός Συντελεστής Χρηματοπιστωτικού Κινδύνου 
(ΣΧΠΚ ς ) ο οποίος προκύπτει ως το γινόμενο του αντιστοιχούντος σε αυτόν Συντελεστού Διάρκειας, 
του Συντελεστού Οικονομικού Κινδύνου και του Συντελεστού Ποινής. 

• Το ύψος της απαιτουμένης εγγυήσεως ΗΕΠ για κάθε Συμμετέχοντα (ΕΓΓ-ΗΕΠ Σ ) υπολογίζεται ως το 
γινόμενο των ακολούθων παραγόντων: 

- της αντιστοιχούσης σε αυτόν ιστορικής ΜΗΧηεπ,ς, 

- του υπολογισθέντος με τον πιο πάνω τρόπο ΣΧΠΚ ς , και 

- του αριθμού ΝΗ ο οποίος αντιπροσωπεύει τον αριθμό των ημερών δυο τυπικών μηνών (δηλ. 
60), ή τον αριθμό των ημερών δυο ημερολογιακών εβδομάδων (δηλ. 14) στην περίπτωση 
που ο Συμμετέχων αιτηθεί με δήλωσή του στο Λειτουργό της Αγοράς, την οποία κοινοποιεί 
στη ΡΑΕ, την εβδομαδιαία εξόφληση των οφειλών του στο πλαίσιο της Διαδικασίας Εκκαθα- 
ρίσεως Λογαριασμών ΗΕΠ. 

Διευκρινίζεται ότι η ΜΗΧ Η επ,ς υπολογίζεται ως ο μέσος όρος των ημερησίων, μη μηδενικών, χρεοπιστώ¬ 
σεων στο πλάισιο της εκκαθαρίσεως ΗΕΠ που υπολογίστηκαν για τον Συμμετέχοντα Σ κατά τις προανα- 
φερθείσες χρονικές περιόδους. 

Η εξίσωση που περιγράφει το ύψος της απαιτουμένης εγγυήσεως ΗΕΠ για κάθε Συμμετέχοντα είναι η 
ακόλουθη: 

ΕΓΓ-ΗΕΠ ς = ΜΗΧηεπ,ςΧ ΣΧΠΚ ς χ ΝΗ 


όπου: 


ΣΧΠΚ ς = ΣΔ ς χΣΟΚ ς χΣΠ ς 
ΝΗ = 60 ή 14 
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2.4.4 Υπολογισμός ύφους οφειλομένων εγγυήσεων για νέους Συμμετέχοντες 

Με βάση τις προβλέψεις της παραγράφου 1 του Άρθρου 91 του ΚΣΗΕ για την εγγραφή ενός νέου Συμμε- 
τέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η παροχή εγγυήσεων για την κάλυψη του συνόλου των 
υποχρεώσεων του στο πλαίσιο της Συμβάσεως Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ελλείψει ιστορικών 
στοιχείων Εκκαθάρισης για έναν νέο Συμμετέχοντα, διαφοροποιείται ο υπολογισμός του ύψους των εγ¬ 
γυήσεων που οφείλει να καταθέσει προς το Λειτουργό της Αγοράς. 

Ειδικότερα, το ύψος της απαιτουμένης εγγυήσεως για τον ΗΕΠ υπολογίζεται ως το 0,25% της μεγίστης 
εγγυήσεως για τον ΗΕΠ η οποία έχει υπολογιστεί για το εξάμηνο 

• 1ης Απριλίου του έτους Ν έως 30ης Σεπτεμβρίου του έτους Ν ή 

• 1ης Οκτωβρίου του έτους Ν έως 31ης Μαρτίου του έτους Ν+1 

ανάλογα σε ποιο από τα 2 εξάμηνα ανήκει η ημερομηνία εγγραφής του Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμ¬ 
μετεχόντων. 

Η περίοδος ισχύος της εγγυήσεως για τον ΗΕΠ θα είναι τουλάχιστον τρεις μήνες από την ημερομηνία εγ¬ 
γραφής του νέου Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επομένη 
31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία εγγραφής. 

Αν ο νέος Συμμετέχων αρχίσει να δραστηριοποιείται στην Αγορά ΗΕ σε χρόνο μεταγενέστερο από το χρό¬ 
νο λήξεως των παραπάνω εγγυήσεων, τότε μετά τον πρώτο ημερολογιακό μήνα δραστηριοποιήσεως ο 
Λειτουργός της Αγοράς καλεί το νέο Συμμετέχοντα να υποβάλλει νέες εγγυήσεις του ίδιου ύψους με τις 
παραπάνω και με περίοδο ισχύος τουλάχιστον τρεις μήνες και σε κάθε περίπτωση μέχρι την επομένη 31η 
Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία ενάρξεως της δραστηριοποιήσεώςτου. 

Με τη συμπλήρωση των πρώτων τριών μηνών δραστηριοποιήσεως του νέου Συμμετέχοντα, ο Λειτουργός 
της Αγοράς προβαίνει σε υπολογισμό του ύψους των απαιτουμένων εγγυήσεων χρησιμοποιώντας τα ι¬ 
στορικά στοιχεία Εκκαθάρισης της περιόδου αυτής και με βάση τη μέση ημερήσια χρεοπίστωση ΗΕΠ. 

Σε περίπτωση που η διαφορά μεταξύ των υπολογισθέντων υφών των δυο εγγυήσεων και των υψών των 
αντιστοίχων κατατεθειμένων υπερβαίνει το 20% των κατατεθειμένων, ο Λειτουργός της Αγοράς θα κα- 
λέσει το νέο Συμμετέχοντα να προβεί στην παροχή συμπληρωματικών εγγυήσεων με περίοδο ισχύος μέ¬ 
χρι την επομένη 31η Μαρτίου ή 30η Σεπτεμβρίου ανάλογα με την ημερομηνία που συμπληρώθηκε το 
πρώτο τρίμηνο δραστηριοποιήσεως του νέου Συμμετέχοντα. 

Ο υπολογισμός του ύφους των απαιτουμένων εγγυήσεων για τις επόμενες εξαμηνιαίες περιόδους ισχύος 
από το εξάμηνο που ανήκει η παραπάνω τρίμηνη περίοδος, εκτελείται όπως και για τους υπόλοιπους 
Συμμετέχοντες. 


2.4.5 Εγγυητικές επιστολές 

Σύμφωνα με το άρθρο 91 των Μεταβατικών Διατάξεων του ΚΣΗΕ η εγγυητική επιστολή που καταθέτει ο 
Συμμετέχων για την παροχή εγγύησης πρέπει να είναι ανέκκλητη, να έχει εκδοθεί από αναγνωρισμένη 
τράπεζα που λειτουργεί νόμιμα σε χώρα-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να έχει τον τύπο και το περιεχό¬ 
μενο που καθορίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς (υπόδειγμα στο Παράρτημα VIII) και να επιτρέπει 
τμηματικές αναλήψεις από τον Λειτουργό της Αγοράς για την εξόφληση χρηματικών υποχρεώσεων του 
Συμμετέχοντα προς αυτόν που προκύπτουν από τη διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 



ΠΙΝ. 2: Ενδεικτική μορφή ενός Πίνακα Ποσών Εγγυήσεως. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 - ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 


3.1 Εισαγωγή 

3.1.1 Γενικά 

Ο Ημερήσιος Ενεργειακός Προγραμματισμός (ΗΕΠ) είναι η ημερήσια διαδικασία επίλυσης της Χονδρε¬ 
μπορικής Αγοράς η οποία λαμβάνει χώρα την προηγούμενη ημέρα της Ημέρας Κατανομής. Η Ημέρα Κα¬ 
τανομής είναι μία ημερολογιακή ημέρα σε ώρες Ελλάδας. Αποτελείται από έναν αριθμό ωριαίων Περιό¬ 
δων Κατανομής, συνήθως 24, εκτός από τις "μικρές" και "μεγάλες" ημέρες το φθινόπωρο και την άνοιξη 
αντίστοιχα, όπου η τοπική ώρα μεταβάλλεται μία ώρα μπροστά και πίσω αντίστοιχα. Η μικρή Ημέρα Κα¬ 
τανομής αποτελείται από 23 Περιόδους Κατανομής (απουσιάζει η ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00), και η 
μεγάλη Ημέρα Κατανομής αποτελείται από 25 Περιόδους Κατανομής (η ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00 
εμφανίζεται δύο φορές). 


3.1.2 Αντικείμενο ΗΕΠ 

Το αντικείμενο του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού περιλαμβάνει τα κάτωθι: 

α. κατάρτιση ενός βέλτιστου προγράμματος ένταξης Μονάδων και έγχυσης ενέργειας για την εξυ¬ 
πηρέτηση της ζήτησης ενέργειας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, με τρόπο 
ώστε να μεγιστοποιείται το κοινωνικό πλεόνασμα (διαφορά του κοινωνικού οφέλους από το συ¬ 
νολικό κόστος παραγωγής), 

β. κατάρτιση προγραμμάτων Επικουρικών Υπηρεσιών ώστε να καλύπτονται οι σχετικές ανάγκες για 
κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής στο ελάχιστο συνολικό κόστος, 

γ. προσδιορισμός της Οριακής Τιμής Παραγωγής σε κάθε Λειτουργική Ζώνη για κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής της Ημέρας Κατανομής, 

δ. υπολογισμός της Οριακής Τιμής του Συστήματος (ΟΤΣ) για την ενέργεια, για κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής της Ημέρας Κατανομής, και 

ε. υπολογισμός των Τιμών Εφεδρείας για κάθε τιμολογούμενη Επικουρική Υπηρεσία για κάθε Περί¬ 
οδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 

3.1.3 Συμμετοχή στον ΗΕΠ 

Στα πλαίσια της συμμετοχής στον ΗΕΠ εκτελούνται τα ακόλουθα: 
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α. υποβολή μη τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από τους Εκπροσώπους Φορτίου για τους Πελάτες που καταναλώνουν ενέργεια εντός 
της Ελληνικής Επικράτειας, 

β. υποβολή τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανο¬ 
μής από τους Συμμετέχοντες, όταν αυτοί είναι είτε κάτοχοι Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς 
(ΦΔΜ) είτε αντισυμβαλλόμενοι κατόχων ΦΔΜ, για Εξαγωγές ενέργειας, 

γ. υποβολή τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανο¬ 
μής από Παραγωγούς για Αντλητικές Μονάδες σε λειτουργία άντλησης, 

δ. υποβολή μη τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από τους από Παραγωγούς και τους Προμηθευτές για τα Βοηθητικά Φορτία των Μονά¬ 
δων όταν αυτά δεν καλύπτονται από την παραγωγή των Μονάδων, 

ε. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 
νομής από Παραγωγούς για τις Κατανεμόμενες Μονάδες, 

στ. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 
νομής από το Λειτουργό της Αγοράς για τις Συμβεβλημένες Μονάδες. Οι τιμολογούμενες Προ¬ 
σφορές ενέργειας για τις Συμβεβλημένες Μονάδες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές της 
σχετικής σύμβασης, 

ζ. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 
νομής από τους Συμμετέχοντες, όταν αυτοί είναι είτε κάτοχοι Φυσικών Δικαιωμάτων Μεταφοράς 
(ΦΔΜ), είτε αντισυμβαλλόμενοι κατόχων (ΦΔΜ), για Εισαγωγές ενέργειας, 

η. υποβολή μη τιμολογούμενων Προσφορών Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από το Λειτουργό της Αγοράς για τις Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ (εφε¬ 
ξής Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ), τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ και τις Μονάδες σε δοκι¬ 
μαστική λειτουργία. 

θ. υποβολή Δηλώσεων Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από τους Παραγωγούς για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των Υ¬ 
δροηλεκτρικών Μονάδων Άντλησης, 

ι. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από Παραγωγούς για τις Κατανεμόμενες Μονάδες, 

ια. υποβολή τιμολογούμενων Προσφορών Εφεδρειών για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κα¬ 
τανομής από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις Συμβεβλημένες Μονάδες. Οι τιμολογούμενες 
Προσφορές Εφεδρειών για τις Συμβεβλημένες Μονάδες πρέπει να είναι σύμφωνες με τις τιμές 
της σχετικής σύμβασης, 

ιβ. υποβολή Δηλώσεων Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ) από κατόχους Ά¬ 
δειας Παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, 

ιγ. υποβολή Δηλώσεων Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας για κάθε Περίοδο Κατανομής της Η¬ 
μέρας Κατανομής από τους Παραγωγούς για κάθε Μονάδα, και 

ιδ. υποβολή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων από τους Παραγωγούς για τις Μονάδες. 

3.1.4 Δομή Κεφαλαίου 

Η δομή του Κεφαλαίου έχει ως εξής: 

Στην παράγραφο 3.2 περιγράφονται οι ενέργειες του Διαχειριστή του Συστήματος πριν την κατάρτιση του 

ΗΕΠ: η διαχείριση των Διασυνδέσεων, ο υπολογισμός των Συντελεστών Απωλειών, ο προσδιορισμός των 
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περιορισμών μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών του συστήματος, η Πρόβλεψη του Φορτίου και της παρα¬ 
γωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, η παραγωγή από κατανεμόμενες Μο¬ 
νάδες ΣΗΘΥΑ, ο προσδιορισμός των Απαιτήσεων για Επικουρικές Υπηρεσίες, και η δημοσιοποίηση των 
προβλεπομένων στοιχείων. 

Στην παράγραφο 3.3 περιγράφονται τα δεδομένα εισόδου του ΗΕΠ από τον Λειτουργό της Αγοράς και 
τους Συμμετέχοντες, καθώς ο έλεγχος εγκυρότητας των δεδομένων αυτών και οι χρεώσεις λόγω μη νόμι¬ 
μων Προσφορών και Δηλώσεων. 

Στην παράγραφο 3.4 παρουσιάζεται ο χρονικός ορίζοντας προγραμματισμού του ΗΕΠ, τα δεδομένα εισό¬ 
δου, οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής, η μεθοδολογία επίλυσης του 
ΗΕΠ, και η μεθοδολογία συνεκτίμησης των απωλειών εγχύσεως και φορτίου. 

Στην παράγραφο 3.5 περιγράφονται τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, που συνίστανται στον προγραμματισμό 
των Μονάδων παραγωγής, των Εισαγωγών και Εξαγωγών, των Τιμολογούμενων Φορτίων, τη διάθεση 
Επικουρικών Υπηρεσιών από τις Μονάδες παραγωγής, και τις τιμές ενέργειας, Πρωτεύουσας Εφεδρείας 
και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης. 

Στην παράγραφο 3.6 περιγράφονται οι δραστηριότητες του Λειτουργού της Αγοράς μετά την κατάρτιση 
του Προγράμματος ΗΕΠ: η δημοσιοποίηση του ημερήσιου προγράμματος, τα δεδομένα εξόδου που με- 
ταφέρονται στην ημερήσια Εκκαθάριση, καθώς και τα δεδομένα που μεταφέρονται στο Πρόγραμμα Κα¬ 
τανομής του Διαχειριστή του Συστήματος. 

Στην παράγραφο 3.7 περιγράφεται ο έλεγχος ενεργοποίησης των Περιορισμών Μεταφοράς μεταξύ των 
Λειτουργικών Ζωνών του Συστήματος. 

Στην παράγραφο 3.8 περιγράφονται οι διάφορες ενέργειες κατά τη διάρκεια Καταστάσεων Εκτάκτου Α¬ 
νάγκης: η Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης, οι ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς και οι Διοικητικά Οριζόμε¬ 
νες Τιμές. 

Τέλος, στην παράγραφο 3.9 περιγράφεται η δημοσίευση των στοιχείων του Συστήματος Συναλλαγών Η¬ 
λεκτρικής Ενέργειας. 
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3.2 Δραστηριότητες που Προηγούνται του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμ¬ 
ματισμού 

3.2.1 Διαχείριση Διασυνδέσεων 

Το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς της Ελλάδας επικοινωνεί με ΑΟ γραμμές μεταφοράς στα βόρεια 
σύνορα με την Αλβανία, τη ΡΥΚΟΜ και τη Βουλγαρία, στα ανατολικά με την Τουρκία, και με σύνδεση 
ΗνϋΟ (καλώδιο) με την Ιταλία. Για την εμπορική εκμετάλλευση των γραμμών μεταφοράς ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας έχουν εκπονηθεί Οδηγίες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχουν θεσμοθετηθεί Κανονισμοί 
Δημοπρασιών από το Διαχειριστή του Συστήματος και τους αντίστοιχους διαχειριστές των όμορων χω¬ 
ρών [4]'[5]'[6]'[7]. 

Οι Συμμετέχοντες που ενδιαφέρονται να εισάγουν ή να εξάγουν ενέργεια στο ελληνικό σύστημα πρέπει 
να εξασφαλίσουν Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς (ΦΔΜ) στις Διασυνδέσεις. Όσον αφορά τη χρήση τους 
στην Ελληνική αγορά, τα ΦΔΜ διακρίνονται σε μακροχρόνια και βραχυχρόνια. 

Μακροχρόνια και βραχυχρόνια ΦΔΜ 

Τα ΦΔΜ που εκχωρούνται από το Διαχειριστή του Συστήματος σε Ετήσια και Μηνιαία βάση θεωρούνται 
μακροχρόνια ΦΔΜ. Αντίθετα, τα ΦΔΜ που εκχωρούνται σε Ημερήσια βάση, θεωρούνται βραχυχρόνια. Σε 
περίπτωση που κάποιο δικαίωμα εκδίδεται από όμορο Διαχειριστή σε κάποια χρονική βάση που δεν ε¬ 
ντάσσεται στις παραπάνω, η διάκριση ανάμεσα σε βραχυχρόνιο και μακροχρόνιο ΦΔΜ γίνεται βάσει του 
τύπου της Δημοπρασίας με την οποία ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος εκχώρησε την αντίστοιχη 
Ικανότητα Μεταφοράς . 2 


Παρόλα αυτά, όσον αφορά τη χρήση των ΦΔΜ στην Ελληνική αγορά και ανεξάρτητα από το Διαχειριστή 
που κατένειμε τα ΦΔΜ, οι διαδικασίες και οι προθεσμίες που προβλέπονται για τον προγραμματισμό 
τόσο των προγραμμάτων ανταλλαγών όσο και των ποσοτήτων ενέργειας που θα εισαχθούν στην Ελληνι¬ 
κή επικράτεια ή θα εξαχθούν από αυτή, καθορίζονται βάσει του ισχύοντος Ελληνικού νομικού και ρυθμι¬ 
στικού πλαισίου. 3 Στα πλαίσια αυτά, ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει και υποβάλλει στο Λει¬ 
τουργό της Αγοράς τις μακροχρόνιες και βραχυχρόνιες δεσμευμένες ικανότητες μεταφοράς των Διασυν¬ 
δέσεων, τις ποσότητες ενέργειας που αντιστοιχούν σε επιβεβαιωμένες δηλώσεις χρήσης μακροχρονίων 
δικαιωμάτων και την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς των Διασυνδέσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις των 
σχετικών Κανονισμών Πρόσβασης στις Διασυνδέσεις [4]' [5]' [6]' [7], τον ΚΔΣ [2] και το αντίστοιχο Εγχειρί¬ 
διό του. 


3.2.1.1 Συμμετέχοντες με Δικαίωμα Υποβολής Προγραμμάτων 

Οι ακόλουθοι Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα υποβολής προγραμμάτων στις Διασυνδέσεις σύμφωνα με 
τους όρους των αδειών τους: 


2 Για παράδειγμα, κάποιοι Διαχειριστές εκχωρούν ΦΔΜ σε εβδομαδιαία βάση και δε διαθέτουν διαδικασία εκχώρησης 
ΦΔΜ σε Ημερήσια βάση. Δεδομένου ότι η αντίστοιχη ποσότητα ΦΔΜ που εκχωρείται από το Διαχειριστή του Ελληνικού 
Συστήματος, εκχωρείται σε ημερήσια βάση, τα προαναφερθέντα εβδομαδιαία ΦΔΜ θεωρούνται, όσον αφορά τη μεταχεί¬ 
ρισή τους στην Ελληνική αγορά, ως βραχυχρόνια. 

3 Για παράδειγμα, αν σε μία Διασύνδεση ί χρησιμοποιείται από συμμετέχοντα μακροχρόνιο ΦΔΜ εκχωρηθέν από όμορο 
Διαχειριστή, η προθεσμία υποβολής της δήλωσης χρήσης του στο Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος είναι αυτή 
που ισχύει και για τα αντίστοιχα ΦΔΜ που εκχωρούνται από το Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος για την Διασύν¬ 
δεση ί, όπως αυτή αναφέρεται στους σχετικούς Κανονισμούς Δημοπρασιών που εκδίδονται από αυτόν. Επίσης, αν υφί- 
σταται θέμα προτεραιότητας ένταξης του μακροχρονίου ΦΔΜ έναντι κάποιου βραχυχρονίου ΦΔΜ, ανεξαρτήτως του 
εκδότη του ΦΔΜ, ισχύει η πρόβλεψη προτεραιότητας του μακροχρονίου ΦΔΜ, όπως αυτή προβλέπεται στον ΚΔΣ. 
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• Οι κάτοχοι Αδειών Προμήθειας ή Εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προγραμματίζουν 
Εισαγωγές, Εξαγωγές ή Διαμετακόμιση ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων. 

• Οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να προγραμματίζουν Εξαγωγές ε¬ 
νέργειας μέσω των Διασυνδέσεων, και 

• Οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να προγραμματίζουν Εισαγωγές ενέργειας μέσω των 
Διασυνδέσεων αποκλειστικά για δική τους χρήση. 


3.2.1.2 Υπολογισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς στις Διασυνδέσεις 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υπολογίζει μετά από συνεργασία με τους γειτονικούς διαχειριστές, την 
Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς (ΝΤΟ) κάθε Διασύνδεσης, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 
νομής, ξεχωριστά για τις Εισαγωγές και τις Εξαγωγές ενέργειας, σύμφωνα με τις προβλέψεις του ΚΔΣ και 
του Εγχειριδίου του, και στη συνέχεια υποβάλλει τις ως άνω τιμές στο Λειτουργό της Αγοράς εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 


3.2.2 Υπολογισμός Συντελεστών Απωλειών 

Στην Ελληνική Αγορά ΗΕ, οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς επιμερίζονται στους Παραγωγούς και 
στους Εισαγωγείς ενέργειας, ενώ οι απώλειες του Δικτύου Διανομής επιμερίζονται στους Προμηθευτές. 

Η μεθοδολογία του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ εφαρμόζεται στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέρ¬ 
γειας ΗΕΠ (ιπ3γΙ<θϊ ροίπΐ), δηλαδή το ισοζύγιο προσφοράς και ζήτησης ενέργειας εξασφαλίζεται σε αυτό 
το σημείο. Οι εγχύσεις και οι καταναλώσεις ενέργειας μετρούνται σε συγκεκριμένα σημεία του Συστήμα¬ 
τος (σημεία μέτρησης στο ΣΧΗΜΑ 2). 

Όπως γίνεται προφανές από το ΣΧΗΜΑ 2 παρακάτω, η παραγόμενη ενέργεια από τις γεννήτριες του Συ¬ 
στήματος αλλά και η απορροφούμενη ενέργεια από τα φορτία πρέπει να αναπροσαρμοστούν κατάλληλα 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και του Δικτύου Διανομής, 
αντίστοιχα. Για το λόγο αυτό υπολογίζονται οι Συντελεστές Απωλειών Εγχύσεως, ΟΕΕυ, αλλά και οι Συ¬ 
ντελεστές Απωλειών Φορτίου, ΕΕΡ| 03 £ΐ· Οι Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης μετατρέπουν τις Προσφορές 
Έγχυσης ενέργειας στο Σύστημα Μεταφοράς (στα σημεία μέτρησης ΜΙ) σε ισοδύναμη καθαρή ενέργεια 
(αφαιρώντας τις απώλειες μεταφοράς) που παραδίδεται στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας 
του ΗΕΠ. Ομοίως, οι Συντελεστές Απωλειών Φορτίου μετατρέπουν τις Δηλώσεις Φορτίου των Προμηθευ¬ 
τών ενέργειας στο Δίκτυο Διανομής (σημεία μέτρησης Μ2) σε ισοδύναμη καταναλισκόμενη ενέργεια στο 
εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (λαμβάνοντας υπόφη τις απώλειες διανομής). 

Με τον τρόπο αυτό, οι απώλειες μεταφοράς και διανομής λαμβάνονται υπόψη πολλαπλασιάζοντας τις 
εγχύσεις ενέργειας με τους Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης και τις καταναλώσεις ενέργειας με τους Συ¬ 
ντελεστές Απωλειών Φορτίου. 

Οι Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης εφαρμόζονται επί των εγχύσεων, στα σημεία μέτρησης, ΜΙ, των Μο¬ 
νάδων παραγωγής που συνδέονται στο σύστημα μεταφοράς καθώς επίσης και στις Εισαγωγές ενέργειας 
από τις Διασυνδέσεις. Οι Εξαγωγές, τα Κατανεμόμενα Φορτία (αντλίες) και το φορτίο των Πελατών που 
συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς (150 1<ν και 400 1<ν), εφόσον αυτό το φορτίο δε συνδέεται απευ¬ 
θείας με Μονάδες παραγωγής (π.χ. βιομηχανικό ή βοηθητικό φορτίο Μονάδας/Σταθμού), θεωρείται ότι 
συνδέεται απευθείας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ. Οι Συντελεστές Απωλειών 
Φορτίου εφαρμόζονται στα φορτία που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής στη Μέση και στη Χαμηλή Τά¬ 
ση. 
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ΣΧΗΜΑ 2: Επίδραση των απωλειών μεταφοράς και διανομής 


3.2.2.1 Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης 

Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης περιλαμβάνει τους ισχύοντες Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης 
που αφορούν τις εγχύσεις ενέργειας (στα σημεία μέτρησης) από τις Μονάδες παραγωγής και από τις Ει¬ 
σαγωγές ενέργειας στις Διασυνδέσεις (μετρητές Διασυνδέσεων). Οι αριθμητικές τιμές των Συντελεστών 
Απωλειών Έγχυσης που ισχύουν για τις Μονάδες παραγωγής και τις Εισαγωγές ενέργειας λαμβάνουν τι¬ 
μές μικρότερες ή ίσες της μονάδας (<1). Ενδεικτικά, οι τιμές των Συντελεστών Απωλειών Εγχύσεως είναι 
της τάξης 0.928 - 1.000 και αντιστοιχούν ποσοστιαία σε μεγέθη απωλειών της τάξης 7.2% - 0% του συνο¬ 
λικού Φορτίου του Συστήματος. 

Οι Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης εξαρτώνται από την τοπολογία του Συστήματος Μεταφοράς, τις εγχύ- 
σεις/απορροφήσεις ενέργειας στους ζυγούς του Συστήματος και το επίπεδο φόρτισής του. Επειδή ο α¬ 
ριθμός των σημείων έγχυσης όπου πρέπει να υπολογιστούν οι συγκεκριμένοι συντελεστές είναι σημαντι¬ 
κά μεγάλος και επιπλέον οι αποκλίσεις μεταξύ γεωγραφικά συναφών κόμβων είναι σχετικά μικρές, κρί- 
νεται χρήσιμη η ομαδοποίηση τους προς αποφυγή της δημιουργούμενης πολυπλοκότητας. Οι κομβικοί 
Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης ομαδοποιούνται με κριτήρια γεωγραφικά και εγγύτητας των τιμών τους 
για όλα τα επίπεδα φορτίου συστήματος που εξετάζονται. Με τον τρόπο αυτό ορίζονται οι Ζώνες Χρέω- 
σης Απωλειών και υπολογίζονται οι ζωνικοί συντελεστές απωλειών. Όλοι οι ζυγοί που περιέχονται στην 
ίδια Ζώνη Χρέωσης Απωλειών χρεώνονται το ίδιο ποσοστό για τις απώλειες μεταφοράς, βάσει των ζωνι- 
κών συντελεστών απωλειών. 
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Οι τιμές των ζωνικών συντελεστών απωλειών όπως προκύπτουν από τους κομβικούς συντελεστές απω¬ 
λειών έγχυσης παρουσιάζονται αναλυτικά σε ειδική Μελέτη η οποία διεξάγεται από το Διαχειριστή του 
Συστήματος κάθε δύο (2) έτη. Η μελέτη εγκρίνεται από τη ΡΑΕ και είναι σε ισχύ για τα επόμενα δύο (2) 
ημερολογιακά έτη. Η μελέτη αυτή μπορεί να τροποποιείται εντός του χρονικού διαστήματος ισχύος της 
σε περίπτωση σημαντικής αλλαγής μόνιμου χαρακτήρα στην τοπολογία του Συστήματος Μεταφοράς, 
όπως λόγω ένταξης νέας Μονάδας παραγωγής ή διασυνδετικής γραμμής. 


3.2.2.2 Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου 

Ο Πίνακας Συντελεστών Απωλειών Φορτίου περιλαμβάνει τους ισχύοντες Συντελεστές Απωλειών που 
αντιστοιχούν στους μετρητές του Δικτύου Διανομής, και ενημερώνεται από τον Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος. Οι συντελεστές αυτοί πολλαπλασιάζονται με την ενέργεια που απορροφάται στους μετρητές του 
Δικτύου Διανομής ώστε αυτή να αναχθεί στο εικονικό «Σημείο Αγοράς» στο οποίο επιλύεται ο ΗΕΠ, και 
ενσωματώνουν τις απώλειες του Δικτύου Διανομής που οφείλονται στην συγκεκριμένη απομάστευση 
ενέργειας. 

Οι Συντελεστές Απωλειών Φορτίου προσδιορίζονται βάσει ειδικής μελέτης που εκπονείται από το Δια¬ 
χειριστή του Δικτύου σχετικά με τους Συντελεστές Απωλειών Δικτύου. Για τη μελέτη αυτή λαμβάνονται 
υπόφη οι μέσες απώλειες του Δικτύου Διανομής οι οποίες υπολογίζονται από στατιστικά στοιχεία λει¬ 
τουργίας του Δικτύου κατά τα δύο (2) προηγούμενα έτη. 


3.2.3 Περιορισμοί Μεταφοράς Μεταξύ Λειτουργικών Ζωνών του Συστήματος 
3.2.3.1 Μελέτη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος 

Σκοπός της Μελέτης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος είναι η ανάλυση και πρόβλε¬ 
ψη των περιπτώσεων ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, σε συ- 
σχέτιση με το φορτίο του Συστήματος, τη διαθεσιμότητα των Μονάδων παραγωγής, τη διαθεσιμότητα 
στοιχείων του εξοπλισμού του Συστήματος, και τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος. Οι Διαζωνικοί Περι¬ 
ορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος αναφέρονται στους περιορισμούς φόρτισης του εξοπλισμού του 
Συστήματος, τήρησης ορίων τάσης και περιθωρίου ευστάθειας τάσης, οι οποίοι περιορίζουν, στην περί¬ 
πτωση ενεργοποίησής τους, τη δυνατότητα ροής ενέργειας από τα σημεία έγχυσης στο Σύστημα προς τα 
σημεία απορρόφησης από το Σύστημα. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με βάση τα συμπεράσματα που θα εξάγει από τη Μελέτη Διαζωνικών 
Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, μπορεί να προτείνει στη ΡΑΕ τις απαιτούμενες αλλαγές στον 
ορισμό των Λειτουργικών Ζωνών και στους περιορισμούς του Συστήματος Μεταφοράς. 

Σημειώνεται ότι οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς δεν έχουν ενεργοποιηθεί στην επίλυση του ΗΕΠ. 
Δύνανται να ενεργοποιηθούν κατόπιν σχετικής μελέτης από το Διαχειριστή του Συστήματος και ακόλου¬ 
θης έγκρισης από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Όλες οι αναφορές στις επιδράσεις τους που περιέχονται 
στο παρόν Εγχειρίδιο (π.χ. Διαφορετικές Οριακές Τιμές Βορρά - Νότου) γίνονται για την πληρότητα του 
Εγχειριδίου και την πλήρη απεικόνιση των διατάξεων του ΚΣΗΕ και του ΚΔΣ. 


3.2.3.2 Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος 

Σύμφωνα με τον ορισμό των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς Συστήματος, που δίνεται στον ΚΔΣ, οι 
σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους ενδέχεται να περιορίζεται η μεταφορά ισχύος είναι: 
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• Τα θερμικά όρια των γραμμών μεταφοράς και των αυτομετασχηματιστών του Συστήματος. 

• Τα όρια της τάσης του Συστήματος. 

• Όρια ευστάθειας γωνίας (μεταβατική ή στατική ευστάθεια) 

Οι παράμετροι που καθορίζουν τα παραπάνω όρια είναι: 

• Το φορτίο του Συστήματος. 

• Η κατάσταση του Συστήματος (στοιχεία εκτός λειτουργίας λόγω συντηρήσεων ή βλαβών). 

• Οι Μονάδες παραγωγής, όπως προκύπτουν από το Πρόγραμμα Κατανομής και η ισχύς (ενεργός 
και άεργος) που εγχέουν. 

Για το Ελληνικό Σύστημα χρησιμοποιείται η οριοθέτηση δύο Λειτουργικών Ζωνών: της Βόρειας και 
της Νότιας Λειτουργικής Ζώνης. 


3.2.3.3 Χρήση Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος στον ΗΕΠ 

Οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος έχουν προβλεφθεί για εφαρμογή κατά την επί¬ 
λυση του ΗΕΠ. 0 Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει καθημερινά στο Λειτουργό της Αγοράς το ι- 
σχύον όριο ροής ενεργού ισχύος σε κάθε «διάδρομο» μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών και προς κάθε 
κατεύθυνση εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 

Στην περίπτωση κατά την οποία ένας Διαζωνικός Περιορισμός είναι «δεσμευτικός» (όίπόίπ§) κατά την 
επίλυση του ΗΕΠ, οι Οριακές Τιμές Παραγωγής των αντίστοιχων Λειτουργικών Ζωνών ενδέχεται να είναι 
διαφορετικές, όπως αναλύεται στο Παράρτημα I (§ 1.4.2). 


3.2.4 Πρόβλεψη Φορτίου 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος χρησιμοποιεί λογισμικό βραχυπρόθεσμης Πρόβλεψης Φορτίου το οποίο 
προβλέπει την καμπύλη ηλεκτρικού φορτίου με βήμα μιας ώρας και χρονικό ορίζοντα πρόβλεψης από 
την επόμενη ώρα (συμπλήρωση της 24-ωρης καμπύλης φορτίου της τρέχουσας μέρας) μέχρι και επτά 
μέρες στο μέλλον. 

Η ποσότητα του προβλεπόμενου φορτίου για κάθε περίοδο κατανομής αναφέρεται στο εικονικό σημείο 
αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ και δεν περιλαμβάνει τα Τιμολογούμενα Φορτία (αυτά που δηλώνο¬ 
νται με Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου). 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει καθημερινά στο Λειτουργό της Αγοράς την Πρόβλεψη Φορτί¬ 
ου του Συστήματος και την Πρόβλεψη Φορτίου για κάθε Λειτουργική Ζώνη και για κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής της Ημέρας Κατανομής εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 


3.2.5 Πρόβλεψη Παραγωγής από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προβλέπει την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, βασιζόμενος σε κατάλληλο λογισμικό πρόβλεψης, 
προβλέψεις ανέμου/καιρού, στατιστικές πληροφορίες για το ιστορικό της παραγωγής ενέργειας από τις 
Μονάδες αυτές και άλλες σχετικές πληροφορίες. 
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Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει καθημερινά στο Λειτουργό της Αγοράς τις προβλέψεις του για 
την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας 
Κατανομής, εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 


3.2.6 Παραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 

Οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ υποβάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς 
Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ έως και δώδεκα (12) ώρες πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής της 
Ημέρας Κατανομής στην οποία αναφέρονται. Σε αυτές καθορίζεται, για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα 
ΣΗΘΥΑ και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής αναφοράς της Δήλωσης, η ποσότητα ε¬ 
νέργειας που εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα. Η ποσότητα αυτή δεν μπορεί να είναι μεγαλύ¬ 
τερη της αντίστοιχης Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ, Ε ρ , όπως αυτή ορίζε¬ 
ται στην Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων της ΡΑΕ. Η Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ πρέπει 
να συνοδεύεται, για κάθε περίπτωση παρέκκλισης από την Ποσότητα Ε ρ , από σχετική τεκμηρίωση η ο¬ 
ποία βασίζεται αποκλειστικά σε μειωμένη διαθεσιμότητα της Μονάδας και από υποβολή αντίστοιχης 
Δήλωσης Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας κατά το Άρθρο 39 του ΚΣΗΕ. 

Για τις Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ δύναται να υποβληθούν στο Λειτουργό της Αγοράς αιτήσεις τρο¬ 
ποποίησης έως και δύο (2) ώρες και τριάντα (30) λεπτά πριν τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής. Οι αιτή¬ 
σεις τροποποίησης πρέπει να συνοδεύονται από τεκμηρίωση της αναγκαιότητας τροποποίησης η οποία 
να βασίζεται αποκλειστικά σε μειωμένη διαθεσιμότητα της εκάστοτε Μονάδας σε σχέση με την ισχύουσα 
κατά την υποβολή της Δήλωσης Προτεραιότητας ΚΜΣ και από υποβολή αντίστοιχης Δήλωσης Ολικής ή 
Μερικής Μη Διαθεσιμότητας της Μονάδας κατά το Άρθρο 39 του ΚΣΗΕ. Ο Λειτουργός της Αγοράς απο- 
φαίνεται επί της αίτησης τροποποίησης Δήλωσης Προτεραιότητας ΚΜΣ έως και μία (1) ώρα και σαράντα 
πέντε (45) λεπτά πριν τη λήξη της προθεσμίας υποβολής. Σε περίπτωση που ο Λειτουργός της Αγοράς 
διαπιστώσει συστηματική υποβολή αιτημάτων τροποποίησης Δηλώσεων Προτεραιότητας ΚΜΣ, ενημε¬ 
ρώνει σχετικά τη ΡΑΕ. 

Οι Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ και οι ενδεχόμενες τροποποιήσεις αυτών υποβάλλονται στο Λειτουρ¬ 
γό της Αγοράς μέσω κατάλληλου αρχείου σε μορφή ΧΜΙ. 


3.2.7 Καθορισμός Απαιτήσεων Επικουρικών Υπηρεσιών 
3.2.7.1 Ορισμοί Επικουρικών Υπηρεσιών 

Επικουρικές Υπηρεσίες είναι οι υπηρεσίες που απαιτούνται για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω του Συστήματος από τα σημεία έγχυσης στα σημεία κατανάλωσης και για τη διασφάλιση της ποιό¬ 
τητας παροχής της ηλεκτρικής ενέργειας μέσω του Συστήματος. Ο αναλυτικός ορισμός κάθε Επικουρικής 
Υπηρεσίας, ο τρόπος μέτρησης και η διαδικασία ποσοτικού και ποιοτικού ελέγχου τους από το Διαχειρι¬ 
στή του Συστήματος καθορίζονται σύμφωνα με τους εκάστοτε κανονισμούς του ΕΝΤ50-Ε, λαμβάνοντας 
υπόψη τις ιδιαιτερότητες λειτουργίας του Ελληνικού Συστήματος. 

Διακρίνονται οι ακόλουθες επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες: 

1) Πρωτεύουσα Ρύθμιση και Εφεδρεία, 

2) Δευτερεύουσα Ρύθμιση και Εύρος, 

3) Τριτεύουσα Ρύθμιση και Στρεφόμενη Εφεδρεία, 

4) Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία, 
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5) Στατή Εφεδρεία, 

6) Ρύθμιση Τάσης, 

7) Επανεκκίνηση του Συστήματος. 

Οι επιμέρους Επικουρικές Υπηρεσίες των στοιχείων 1) έως και 4) ανωτέρω αναφέρονται συνοπτικά ως 
Επικουρικές Υπηρεσίες Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος. 

Κατά τις διαδικασίες της Λειτουργίας της Αγοράς ΗΕ λαμβάνονται υπόφη μόνο οι Επικουρικές Υπηρεσίες 
Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας, Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εύρους, Τριτεύουσας Ρύθμισης και 
Στρεφόμενης Εφεδρείας, και Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας. Για τις υπηρεσίες αυτές δημιουρ- 
γούνται οι ανάλογες απαιτήσεις στα πλαίσια του ΗΕΠ, του ΠΚ και της ΚΠΧ. Οι απαιτήσεις αυτές εισάγο- 
νται στα αντίστοιχα προβλήματα βελτιστοποίησης ως περιορισμοί. Οι περιορισμοί αυτοί περιγράφονται 
μαθηματικά στο Παράρτημα I. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις Επικουρικές Υπηρεσίες βρίσκο¬ 
νται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του Κώδικα Διαχείρισης. 

Σημειώνεται ότι, ειδικά για τη Δευτερεύουσα Εφεδρεία, δημιουργείται ένα εκτεταμένο σύνολο απαιτή¬ 
σεων (άνω, κάτω, γρήγορης και συνολικής Δευτερεύουσας Εφεδρείας). Η διάκρισή τους είναι ως προς το 
χρόνο (ταχύτητα παροχής της εφεδρείας) και την κατεύθυνση μεταβολής της παραγωγής (άνω ή κάτω). 
Οι έννοιες αυτές παρουσιάζονται και τοποθετούνται μαθηματικά στις παραγράφους των περιορισμών 
του προβλήματος ΗΕΠ πιο κάτω, καθώς και στο Παράρτημα I (§§ 3.4.9.2, 3.4.9.3,1.2.2.6,1.3.2.2.19). 

Ο προγραμματισμός και η διαχείριση των Επικουρικών Υπηρεσιών διενεργούνται από το Διαχειριστή του 
Συστήματος με τρόπο ώστε να ελαχιστοποιούνται οι συνολικές δαπάνες κάλυψης των απαιτήσεων για τις 
υπηρεσίες αυτές. 


3.2.7.2 Καθορισμός αναγκών Ρύθμισης Συχνότητας και Ενεργού Ισχύος 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις Απαιτήσεις Επικουρικών Υπηρεσιών του Συστήματος, για 
κάθε είδος Επικουρικής Υπηρεσίας και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ως εξής: 

α. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις Απαιτήσεις Πρωτεύουσας Εφεδρείας ώστε να 
διασφαλίζει ότι η συχνότητα θα διατηρείται εντός των καθορισμένων ορίων, λαμβάνοντας υπόφη 
τους κανόνες του ΕΝΤ50-Ε και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του Ελληνικού Συστήματος ΗΕ. 

β. Ο Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις Απαιτήσεις Δευτερεύουσας Εφεδρείας (προς τα 
πάνω και προς τα κάτω) ώστε να διασφαλίζει επαρκή έλεγχο και ρύθμιση ισχύος προκειμένου να 
διατηρεί σε χαμηλό επίπεδο τις αποκλίσεις της συχνότητας και του προγράμματος των καθαρών 
ανταλλαγών ισχύος του Συστήματος και να ικανοποιεί τα καθορισμένα όρια απόδοσης για τη λει¬ 
τουργία ελέγχου περιοχής. Οι Απαιτήσεις Δευτερεύουσας Εφεδρείας (προς τα πάνω και προς τα 
κάτω) μπορεί να μεταβάλλονται κατά τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής ώστε να προσαρμόζο¬ 
νται στο προβλεπόμενο σχήμα φορτίου και ιδίως στους διαφορετικούς ρυθμούς με τους οποίους 
το φορτίο μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Για παράδειγμα, η προς τα επάνω Δευτε¬ 
ρεύουσα Εφεδρεία μπορεί να είναι μεγαλύτερη κατά τη διάρκεια των πρώτων πρωινών ωρών, 
όταν το φορτίο αυξάνεται, ενώ η προς τα κάτω Δευτερεύουσα Εφεδρεία μπορεί να είναι μεγαλύ¬ 
τερη κατά τη διάρκεια των απογευματινών ωρών όταν το φορτίο μειώνεται. 

γ. 0 Διαχειριστής του Συστήματος προσδιορίζει τις Απαιτήσεις Τριτεύουσας Εφεδρείας για να δια¬ 
σφαλίζει επαρκή έλεγχο ισχύος και ικανή εφεδρεία έναντι διαταραχών ώστε να ανταποκρίνεται 
σε διαταραχές και να αποκαθιστά το εύρος ρύθμισης εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων 
απόκρισης σε διαταραχές. Η απαιτούμενη Τριτεύουσα Εφεδρεία αποτελείται από Στρεφόμενη και 
Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία. Η Στρεφόμενη Εφεδρεία παρέχεται από Μονάδες παραγωγής που λει¬ 
τουργούν (είναι συγχρονισμένες) και διαθέτουν μη φορτισμένη ικανότητα ισχύος ενώ η Μη Στρε- 
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φόμενη Εφεδρεία παρέχεται από Μονάδες παραγωγής που είναι εκτός λειτουργίας αλλά μπο¬ 
ρούν να συγχρονιστούν στο σύστημα εντός των καθορισμένων χρονικών ορίων απόκρισης σε δια¬ 
ταραχές. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει καθημερινά στο Λειτουργό της Αγοράς τις Απαιτήσεις Εφε¬ 
δρείας για κάθε είδος επικουρικής υπηρεσίας και για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής 
εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στους Κώδικες. 


3.2.7.3 Υποχρεώσεις Παροχής Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας 

Για τις ανάγκες της Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Μονάδων με 
καταχωρημένη ικανότητα μεγαλύτερη των 2 Μ \Ν υποχρεούνται να λειτουργούν τις Μονάδες τους που 
συγχρονίζονται στο Σύστημα συνεχώς υπό τον έλεγχο ρυθμιστή φορτίου Μονάδας. Εξαιρούνται οι Μο¬ 
νάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μονάδα μπορεί παροδικά να απαλλάσσεται της υποχρέωσης αυτής μόνο αν 
χορηγηθείεξαίρεση από το Διαχειριστή του Συστήματος κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ. 


3.2.7.4 Υποχρεώσεις Παροχής Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εύρους 

Για τις ανάγκες της Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εφεδρείας, οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής Μονάδων με 
καταχωρημένη ικανότητα μεγαλύτερη των 60 Μ\Λ/ υποχρεούνται να εξασφαλίζουν τη δυνατότητα παρο¬ 
χής Δευτερεύουσας Ρύθμισης και Εύρους των Μονάδων αυτών λειτουργώντας υπό Αυτόματη Ρύθμιση 
Παραγωγής (ΑΡΠ) εφόσον παραμένουν εντός των σχετικών ορίων λειτουργίας που ορίζονται στα 
Δηλωμένα Χαρακτηριστικά τους. Εξαιρούνται οι Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. Μονάδα μπορεί παροδι¬ 
κά να απαλλάσσεται της υποχρέωσης αυτής μόνο αν χορηγηθεί εξαίρεση από το Διαχειριστή του Συστή¬ 
ματος κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ. 


3.2.8 Δημοσιοποίηση Στοιχείων πριν από τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό 

Ο Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του τα σχετικά με τον ΗΕΠ δεδομένα που προβλέ- 
πονται στον ΚΣΗΕ εντός των προθεσμιών που αναφέρονται εκεί και παρουσιάζονται αναλυτικά στον ΠΙΝ. 
1 . 

3.3 Δεδομένα Εισόδου Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Στην παράγραφο αυτή παρουσιάζονται τα δεδομένα εισόδου του ΗΕΠ που πρέπει να υποβληθούν στο 
Σύστημα Επίλυσης ΗΕΠ, τα οποία διακρίνονται σε δεδομένα εισόδου του Λειτουργού της Αγοράς και δε¬ 
δομένα εισόδου των Συμμετεχόντων. Στα δεδομένα εισόδου του Λειτουργού της Αγοράς περιλαμβάνο¬ 
νται οι ποσότητες ενέργειας και εφεδρειών που αντιστοιχούν στις Απαιτήσεις και Προβλέψεις του Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος και στις Δηλώσεις Προτεραιότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ (ΚΜΣ). 
Στα δεδομένα εισόδου των Συμμετεχόντων περιλαμβάνονται οι Προσφορές Έγχυσης, οι Δηλώσεις Φορτί¬ 
ου, οι Προσφορές Εφεδρειών, οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας και οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοι¬ 
χείων των Μονάδων παραγωγής. 


3.3.1 Δεδομένα Εισόδου από το Λειτουργό της Αγοράς 

Σε αυτό το Τμήμα παρουσιάζονται τα στοιχεία τα οποία ο Λειτουργός της Αγοράς πρέπει να υποβάλλει 
στην Αγορά του ΗΕΠ. Τα στοιχεία αυτά είναι οι ποσότητες ενέργειας και εφεδρείας που αντιστοιχούν στις 
σχετικές απαιτήσεις και προβλέψεις του Διαχειριστή του Συστήματος και οι Μη-Τιμολογούμενες Προ- 
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σφορές Έγχυσης: α) για υδροηλεκτρικές Μονάδες, β) για Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, γ) για την 
προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, και δ) για την αναμενόμενη πα¬ 
ραγωγή ενέργειας από Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία. 


3.3.1.1 Απαιτήσεις και Προβλέψεις του ΗΕΠ 

0 Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει σαν είσοδο στην επίλυση του ΗΕΠ την Πρόβλεψη Φορτίου 
(δες § 3.2.4), την Πρόβλεψη Απαιτήσεων Εφεδρειών (δες § 3.2.7), την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς των 
Διασυνδέσεων (δες § 3.2.1.2), και, εάν υφίστανται, τους Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς μεταξύ 
των Λειτουργικών Ζωνών του συστήματος (δες § 3.2.3). Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται στο Λειτουργό 
της Αγοράς για την μεταφορτώση τους στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς μέσω κατάλληλων αρ¬ 
χείων σε μορφή ΧΜΕ. 


3.3.1.2 Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς 

Για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς υποβάλλει στο Σύστημα 
Επίλυσης ΗΕΠ τις κάτωθι Μη-Τιμολογοόμενες Προσφορές'Εγχυσης: 

α. Μη-Τιμολογοόμενες Προσφορές Έγχυσης για κάθε υδροηλεκτρική Μονάδα, συμπεριλαμβανο¬ 
μένων και των αντλητικών Μονάδων σε λειτουργία γεννήτριας, οι οποίες αντιστοιχούν στην υπο¬ 
χρεωτική λειτουργία τέτοιων Μονάδων σύμφωνα με την αντίστοιχη Εβδομαδιαία Δήλωση Υπο¬ 
χρεωτικής Λειτουργίας των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Εβδομαδιαία Δήλωση Υποχρεωτικών Νε¬ 
ρών του Άρθρου 28 του ΚΣΗΕ). Τα δεδομένα αυτά μπορούν να τροποποιηθούν από τον Παραγω¬ 
γό εντός της προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. 

β. Μη-Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για την προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας από τις 
Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ. 

γ. Μη-Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για την κατά προτεραιότητα εντασσόμενη στον ΗΕΠ 
παραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ σύμφωνα με τις Δηλώσεις Προτεραιότητας ΚΜΣ. 

δ. Μη-Τιμολογούμενες Προσφορές'Εγχυσης για Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία. Οι Παραγωγοί 
υποβάλλουν για έγκριση στο Διαχειριστή του Συστήματος το απαιτούμενο πρόγραμμα εγχύσεων 
ενέργειας που προτίθενται να υλοποιήσουν προκειμένου να εκτελέσουν τις δοκιμές τους για κά¬ 
θε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής και για κάθε Μονάδα σε δοκιμαστική Λειτουργί¬ 
α. Ο Διαχειριστής του Συστήματος στέλνει τις εγκεκριμένες ποσότητες εγχύσεων ενέργειας των 
Μονάδων σε δοκιμαστική λειτουργία με κατάλληλα αρχεία ΧΜΕ στο Λειτουργό της Αγοράς ο ο¬ 
ποίος με την σειρά του υποβάλλει αντίστοιχες Μη-Τιμολογούμενες Προσφορές'Εγχυσης. 

Οι παραπάνω Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται από το Λειτουργό της Αγοράς εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. 


3.3.2 Δεδομένα Εισόδου Συμμετέχοντα 

Σε αυτό το Τμήμα παρουσιάζονται τα δεδομένα εισόδου τα οποία οι Συμμετέχοντες οφείλουν να υπο¬ 
βάλλουν στο Λειτουργό της Αγοράς. Τα δεδομένα αυτά είναι οι Προσφορές'Εγχυσης, οι Δηλώσεις Φορτί¬ 
ου, οι Προσφορές Εφεδρειών, οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας των Μονάδων και οι Δηλώσεις Τεχνοοι- 
κονομικών Στοιχείων. 

Τα δεδομένα αυτά υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες κατευθείαν στο Πληροφοριακό Σύστημα της 
Αγοράς με αναφόρτωση (υρΙοθό). Για την ασφαλή σύνδεση των Συμμετεχόντων στο Πληροφοριακό Σύ- 
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στημα της Αγοράς (ΜΜ5) και την ταυτοποίησή τους, τους παρέχεται όνομα χρήστη, κωδικός πρόσβασης 
και ηλεκτρονικό κλειδί ασφαλείας (Κ5Α εβουπίγ Ιϋ). 

Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων αντιμετωπίζει προβλήματα κατά τη διαδικασία σύνδεσής του με 
την πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς, μπορεί να χρησιμοποιήσει την εναλλακτική 
υποβολή των σχετικών αρχείων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, αποστέλλοντάς τα από συγκεκριμέ¬ 
νη ηλεκτρονική διεύθυνση που έχει πρότερα δηλωθεί και καταχωρηθεί στο ΜΜ5, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση ιτΐ3Γΐ<6ΐ(5)άβ5ΐηΐ6·8Γ · 4 

Σε περίπτωση που κάποιος Συμμετέχων αντιμετωπίζει προβλήματα τόσο με τη σύνδεσή του στην πλατ¬ 
φόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς όσο και με την εναλλακτική υποβολή των αρχείων 
μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ως άνω διεύθυνση, πρέπει να επικοινωνήσει άμεσα, με οποιο- 
δήποτε τρόπο (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεφωνικά, κτλ) και σαφώς πριν την Λήξη της Προθεσμίας 
Υποβολής των ως άνω αρχείων, με το αρμόδιο προσωπικό του Λειτουργού της Αγοράς και να ενημερώσει 
σχετικά με τους λόγους αδυναμίας υποβολής των αρχείων του. Διευκρινίζεται ότι η ενημέρωση αυτή σε 
καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις του στα πλαίσια της Συμμετοχής του στην 
Αγορά. Επίσης, καθίσταται σαφές ότι, σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης του Συμμετέχοντα στην πλατ¬ 
φόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς και εναλλακτικής υποβολής των αρχείων μέσω ηλε¬ 
κτρονικής αλληλογραφίας στην ως άνω διεύθυνση, ο Λειτουργός της Αγοράς δεν φέρει καμία ευθύνη για 
ενδεχόμενη αποτυχία υποβολής των απαραίτητων δεδομένων εισόδου. Οι ενδεχόμενες επιλο- 
γές/συστάσεις του Λειτουργού της Αγοράς που παρουσιάζονται στη συνέχεια γίνονται αποκλειστικά για 
να συνδράμουν το Συμμετέχοντα στην υποβολή των δεδομένων εισόδου και δεν εξασφαλίζουν την ε¬ 
μπρόθεσμη και επιτυχή υποβολή ακόμη και αν ο Λειτουργός της Αγοράς δρα ως ενδιάμεσος (ρΐΌχγ). 

Ανάλογα με τη φύση του τεχνικού προβλήματος του Συμμετέχοντα και τα χρονικά περιθώρια έως τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής των αρχείων, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να προτείνει εναλλακτικό ηλε¬ 
κτρονικό τρόπο επικοινωνίας (π.χ. από/σε άλλη ηλεκτρονική διεύθυνση) ή/και να λειτουργήσει ως εν¬ 
διάμεσος (ρτοχγ) για την υποβολή των αρχείων. 

Οι ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς ως ενδιάμεσου δεν εξασφαλίζουν τη μυστικότητα της υποβο¬ 
λής. Για το λόγο αυτό αντενδείκνυται η ευρεία χρησιμοποίησή της. Οι Συμμετέχοντες μπορούν να κατα¬ 
φεύγουν σε αυτή μόνο σε έκτακτες περιπτώσεις και εφόσον έχουν ήδη αποτύχει να υποβάλλουν άμεσα 
τα αρχεία τους με το βασικό (αναφόρτωση στην πλατφόρμα) και τον εναλλακτικό (αποστολή ηλεκτρονι¬ 
κής αλληλογραφίας στην πλατφόρμα) τρόπο υποβολής. 


3.3.2.1 Προσφορές'Εγχυσης 

3.3.2.1.1 Υποβολή Προσφορών Έγχυσης 

Οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν Προσφορές'Εγχυσης για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας 
Κατανομής για τις Μονάδες παραγωγής που αντιπροσωπεύουν. Οι Προμηθευτές, οι Έμποροι και οι Αυ- 
τοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να υποβάλλουν Προσφορές'Εγχυσης για Εισαγωγές ενέργειας στις 
Διασυνδέσεις. 


4 Επισημαίνεται ότι η ηλεκτρονική αυτή διεύθυνση χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την εναλλακτική υποβολή των δεδο¬ 
μένων εισόδου των Συμμετεχόντων σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με την πλατφόρμα. Δεν αποτελεί μέσο γενικής 
επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς. Επίσης, δεν αποτελεί βασικό μέσο υποβολής δεδομένων εισόδου καθώς δεν 
παρέχει την ασφάλεια της σύνδεσης με την πλατφόρμα και δεν εγγυάται την παραλαβή από την πλατφόρμα των δεδομέ¬ 
νων εισόδου των Συμμετεχόντων. 
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Οι Παραγωγοί υτιοχρεούνται να υποβάλλουν τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής της Ημέρας Κατανομής για το σύνολο της παραγωγικής ικανότητας κάθε Μονάδας που εκπρο¬ 
σωπούν, με εξαίρεση τις Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες η Μονάδα είναι σε προγραμματισμένη 
συντήρηση ή πλήρως μη διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη Δήλωση Ολικής Μη Διαθεσιμότητας. 

Σε Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες η Μονάδα είναι μερικώς διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη 
Δήλωση Μερικής Μη Διαθεσιμότητας, οι Παραγωγοί θα πρέπει να υποβάλλουν Προσφορές Έγχυσης 
μόνο για την ισχύ της Μονάδας η οποία είναι τεχνικά διαθέσιμη. 

Σε περίπτωση Μονάδας Αυτοπαραγωγού που δεν εμπίπτει στο πεδίο εφαρμογής του Άρθρου 35 του Νό¬ 
μου 2773/1999, η Προσφορά Έγχυσης θα πρέπει να αφορά μόνο την Καθαρή Ισχύ της Μονάδας (ΝΈΑΡ). 

Οι Προμηθευτές, οι Έμποροι και οι Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες μπορούν να υποβάλλουν Τιμολογού¬ 
μενες Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγές ενέργειας στις Διασυνδέσεις. Η συνολική ποσότητα ενέργειας 
των Προσφορών Έγχυσης για Εισαγωγές από Αυτοπρομηθευόμενους Πελάτες για όλες τις Διασυνδέσεις 
δεν επιτρέπεται να υπερβαίνει την συνολική ποσότητα ενέργειας των Δηλώσεων Φορτίου που έχουν υ¬ 
ποβάλλει για την ίδια Περίοδο Κατανομής, σε όλες τις Λειτουργικές Ζώνες, αφού αυτές διορθωθούν με 
τους αντίστοιχους Συντελεστές Απωλειών Φορτίου. 

Οι παραπάνω Συμμετέχοντες υποβάλλουν ένα αρχείο ΧΜΕ στο πληροφοριακό σύστημα του ΗΕΠ, προ- 
κειμένου να συμμετάσχουν στον ΗΕΠ (βλέπε Παράρτημα III, κωδικός αρχείου = 7). Το αρχείο ΧΜΕ μπορεί 
να παράγεται μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την 
μετατροπή αρχείων ΕχοθΙ σε αρχεία ΧΜΕ, και βασίζεται στο πρότυπο "ΕΤ50 δοΐίθάυΐίηβ δγεΐσιπ" (Ε55). Ο 
Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο "ΧΜΕ δεόθίτΐθ Οθίίηίΐίοη" (Χ5ϋ), 
που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου ΧΜΕ. 


3.3.2.1.2 Περιεχόμενο Προσφορών Έγχυσης 

Προσφορές Έγχυσης υποβάλλονται για Εισαγωγές και για Μονάδες παραγωγής. Το περιεχόμενο των 
Προσφορών Έγχυσης των δύο αυτών τύπων παρουσιάζεται παρακάτω. 

Εισαγωγές: Οι Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγές ενέργειας περιλαμβάνουν, για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε Διασύνδεση, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής 
και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας 
ενέργειας (σε Μ\Λ/Ιι) και τιμής (σε €/Μ\Λ/Ει). Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμί¬ 
δες, με την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια αύ- 
ξουσες. Οι τιμές όλων των βαθμιδών πρέπει να είναι μη-αρνητικές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται σε μία Προσφορά Έγχυσης για 
Εισαγωγές ενός Συμμετέχοντα σε μία Διασύνδεση αντιστοιχούν στο σύνολο των προγραμμάτων Εισαγω¬ 
γών (με όλους τους Αντισυμβαλλόμενους του Συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά των Διασυνδέσεων) 
που ο Συμμετέχων επιθυμεί να υλοποιήσει στη Διασύνδεση αυτή. Για τις ποσότητες ενέργειας που περι¬ 
λαμβάνονται σε μία Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγές ο Συμμετέχων υποχρεούται να διαθέτει ίσο ή με¬ 
γαλύτερο αριθμό αντίστοιχων ΦΔΜ. 
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ΣΧΗΜΑ 3: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Προσφοράς Εγχυσης για μία Εισαγωγή 

Μονάδες Παραγωγής: Οι τιμολογούμενες Προσφορές'Εγχυσης για Μονάδες παραγωγής περιλαμβάνουν, 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας σε 
Μ\Λ/Η και τιμής σε €/Μ\Λ/Ιι. Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με την απαί¬ 
τηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια αύξουσες. Οι τιμές ό¬ 
λων των βαθμιδών πρέπει να είναι μη-αρνητικές. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος καθορίζει ένα μοναδικό στοιχείο ταυτότητας παραγωγής για κάθε Μονά¬ 
δα, ώστε να τηρεί την αντιστοιχία των Μονάδων παραγωγής με τους Παραγωγούς. Ειδικά για τις υδροη¬ 
λεκτρικές Μονάδες και τις αεριοστροβιλικές Μονάδες συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου, όπου υφίστα- 
ται ισχυρή λειτουργική αλληλεξάρτηση, ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί, κατόπιν αιτήσεως του 
κατόχου Άδειας Παραγωγής, να εγκρίνει την συσσωμάτωση αυτών των Μονάδων στον ίδιο υδροηλεκτρι¬ 
κό σταθμό, ή στο ίδιο συγκρότημα Μονάδων ΑΠΕ που βρίσκονται στην ίδια τοποθεσία, ή στον ίδιο αερι- 
οστρόβιλο συνδυασμένου ή ανοικτού κύκλου. Σε αυτή την περίπτωση, ο Διαχειριστής του Συστήματος 
καθορίζει ένα μοναδικό στοιχείο ταυτότητας παραγωγής για το σύνολο όλων των Μονάδων που έχουν 
συσσωματωθεί στον ίδιο υδροηλεκτρικό σταθμό, ή στον ίδιο αεριοστρόβιλο συνδυασμένου ή ανοικτού 
κύκλου. 
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€/Μννή 


Διαθέσιμη Ικανότητα 


Μη Τιμολογούμενο 
Τμήμα 


ΜΥΥΗ 


ΣΧΗΜΑ 4: Παράδειγμα Προσφοράς Εγχυσης για Μονάδα παραγωγής 


Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται στις Προσφορές Έγχυσης είναι της τάξειος των 0.001 €/Μ\Λ/Η για τις τι¬ 
μές και της τάξεως της 1 Μ\Α/Τι για τις ποσότητες ενέργειας. 


3.3.2.1.3 Τροποποίηση Προσφορών Έγχυσης 

Μία Προσφορά Έγχυσης που αφορά μία δεδομένη Ημέρα υποβάλλεται από τους Συμμετέχοντες εντός 
της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Η υποβληθείσα 
Προσφορά Έγχυσης μπορεί να αναθεωρηθεί πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής, μετά την οποία η 
Προσφορά Έγχυσης γίνεται δεσμευτική. 


3.3.2.1.4 Αποδοχή Προσφορών Έγχυσης 

Η επικύρωση των Προσφορών Έγχυσης γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς 
κατά το χρόνο υποβολής της Προσφοράς Έγχυσης. Εάν μία Προσφορά Έγχυσης παραβιάζει τους κανόνες 
εγκυρότητας, δεν γίνεται αποδεκτή και το Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς αποστέλλει στον αντίστοι¬ 
χο Συμμετέχοντα μία αιτιολογημένη εξήγηση. Μετά την κοινοποίηση μη αποδοχής, ο Συμμετέχων πρέπει 
να διορθώσει ενδεχόμενα λάθη και να υποβάλλει ξανά την Προσφορά Έγχυσης μέχρι τη Λήξη της Προθε¬ 
σμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες. 

Οι έγκυρες Προσφορές Έγχυσης γίνονται αποδεκτές, και με την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους 
Συμμετέχοντες καθίστανται οριστικές, αμετάκλητες και οικονομικά υποχρεωτικές. 

Αποτυχία υποβολής Προσφοράς Έγχυσης για διαθέσιμες Μονάδες παραγωγής έως τη Λήξη της Προθε¬ 
σμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, επισύρει κυρώσεις για μη συμμόρφωση. 
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33.2.2 Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων 

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν υδροηλεκτρικές Μονάδες, συμπεριλαμβανομένων των υδραντλητικών 
Μονάδων, οφείλουν να υποβάλλουν τις ακόλουθες Δηλώσεις Διαχείρισης Υδάτινων Πόρων: α) εβδομα¬ 
διαία υποχρεωτική υδροηλεκτρική παραγωγή, και β) δωδεκάμηνη πρόβλεψη χρήσης νερών. 

Οι Δηλώσεις Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής πρέπει να υποβάλλονται εντός της 
προθεσμίας που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1, και να αναφέρονται σε περίοδο επτά (7) Ημερών 
όπως αυτή ορίζεται στον ΚΣΗΕ (Άρθρο 28). Η Δήλωση Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υδροηλεκτρικής Πα¬ 
ραγωγής για κάθε υδροηλεκτρική Μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανομής των υπόφη επτά Ημερών 
Κατανομής περιλαμβάνει την ενέργεια που πρέπει να παραχθεί λόγω των ακόλουθων υποχρεωτικών λει¬ 
τουργιών: α) ύδρευσης, β) άρδευσης, γ) οικολογικής παροχής και αποφυγής υπερχείλισης (σύμφωνα με 
το Άρθρο 28, §2 και το Άρθρο 89, §5 του ΚΣΗΕ). Η Δήλωση Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υδροηλεκτρικής 
Παραγωγής αντιστοιχεί στο μη-τιμολογούμενο μέρος της Προσφοράς Έγχυσης από την αντίστοιχη υδρο¬ 
ηλεκτρική Μονάδα, και εντάσσεται στο πρόβλημα ΗΕΠ ως Μη-Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης. 

Οι Δηλώσεις Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υδροηλεκτρικής Παραγωγής οφείλουν να συνοδεύονται από 
σχετική τεκμηρίωση και είναι ενδεικτικές. Οι αντίστοιχοι Παραγωγοί μπορούν να υποβάλλουν στο Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος αίτηση τροποποίησης των Δηλώσεων Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υδροηλε¬ 
κτρικής Παραγωγής μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής τους, έως και δώδεκα (12) ώρες πριν τη λήξη 
της προθεσμίας υποβολής της Ημέρας Κατανομής που το υπό τροποποίηση στοιχείο αφορά, κατόπιν συ¬ 
νεννόησης με τους αντίστοιχους Γενικούς Γραμματείς Περιφέρειας, για λόγους που αφορούν την τεχνική 
λειτουργία της Μονάδας, έκτακτες συνθήκες και καταστάσεις που αφορούν τις υποχρεωτικές λειτουργί¬ 
ες, ή θέματα ασφαλείας. Ο Διαχειριστής του Συστήματος μπορεί να ζητήσει εκ των υστέρων πρόσθετες 
πληροφορίες, αν χρειαστεί, για αιτιολόγηση. 

Οι Παραγωγοί που εκπροσωπούν υδροηλεκτρικές Μονάδες πρέπει να στέλνουν ένα αρχείο ΧΜΕ με την 
εβδομαδιαία υποχρεωτική υδροηλεκτρική παραγωγή στο Διαχειριστή του Συστήματος (δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
III, κωδικός αρχείου = 8), και ο Διαχειριστής του Συστήματος, αφού το ελέγξει και εγκρίνει τις συνολικές 
ποσότητες που εμπεριέχονται για κάθε υδροηλεκτρική Μονάδα για την Ημέρα Κατανομής, εγκρίνει την 
υποβολή του αρχείου αυτού στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς εντός της προθεσμίας που αναφέ- 
ρεται στον ΠΙΝ. 1. Το αρχείο ΧΜΕ μπορεί να παράγεται μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λειτουργός 
της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων ΕχοθΙ σε αρχεία ΧΜΕ και βασίζεται στο πρό¬ 
τυπο "ΕΤ50 δοΜθάυΙίπβ δγδΐθΐπ" (Ε55). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες το 
αρχείο "ΧΜΕ δοΕίθίτΐθ Οθίίηίίίοπ" (Χδϋ), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου ΧΜΕ. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και την αποδοχή των Δηλώσεων Διαχεί¬ 
ρισης Υδάτινων Πόρων και των ενδεχόμενων αιτήσεων τροποποίησής τους, κατά τις διατάξεις του ΚΔΣ, 
και την υποβολή ή επικαιροποίησή τους στο Λειτουργό της Αγοράς σύμφωνα με το Άρθρο 51 του ΚΣΗΕ. Ο 
Λειτουργός της Αγοράς δημοσιεύει τις Δηλώσεις Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υδροηλεκτρικής Παραγω¬ 
γής για κάθε υδροηλεκτρική Μονάδα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΠΙΝ. 1. 


3.3.23 Δηλώσεις Φορτίου 
Κατανεμόμενα και Μη Κατανεμόμενα Φορτία 

Κατανεμόμενα Φορτία θεωρούνται τα φορτία για τα οποία υποβάλλεται Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτί¬ 
ου. Η ένταξή τους γίνεται σύμφωνα με την επίλυση των ΗΕΠ. Μη-Κατανεμόμενα λέγονται τα Φορτία για 
τα οποία απαιτείται Μη-Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου. 
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3.3.2.3.1 Υποβολή Δηλώσεων Φορτίου 

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν Δηλώσεις Φορτίου για κάθε Περίοδο Κατανομής της 
Ημέρας Κατανομής, για το φορτίο που εκπροσωπούν. Για τα Μη-Κατανεμόμενα Φορτία, οι Εκπρόσωποι 
Φορτίου σε αυτό το πλαίσιο είναι Προμηθευτές, Αυτοπρομηθευόμενοι Πελάτες και επίσης Παραγωγοί 
για το βοηθητικό φορτίο των Μονάδων τους, σε περίπτωση που αυτό δε προέρχεται από την παραγόμε- 
νη από τις Μονάδες αυτές ενέργεια. Για το Κατανεμόμενο Φορτίο, οι Εκπρόσωποι Φορτίου σε αυτό το 
πλαίσιο είναι Προμηθευτές για Εξαγωγές ενέργειας και Προμηθευτές ή Παραγωγοί για αντλητικά φορτία. 

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να υποβάλλουν ένα αρχείο ΧΜΕ με τη Δήλωση Φορτίου τους στο πλη¬ 
ροφοριακό σύστημα της Αγοράς, προκειμένου να συμμετάσχουν στον ΗΕΠ (δες Παράρτημα III, κωδικός 
αρχείου = 9 για Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου και κωδικός αρχείου = 10 για Τιμολογούμενες 
Δηλώσεις Φορτίου). Το αρχείο ΧΜΕ μπορεί να παράγεται μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λειτουρ¬ 
γός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων ΕχοθΙ σε αρχεία ΧΜΕ και βασίζεται στο 
πρότυπο "ΕΤ50 3εήθάυΙίη§ δγεΐσιπ" (Ε55). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέχοντες 
το αρχείο "ΧΜΕ δεήθίπθ ΟθΓίηίίίοπ" (Χδϋ), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου ΧΜΕ. 

Στους Εκπροσώπους Φορτίου αντιστοιχούν μετρητές φορτίου για τα φορτία τους, καθώς επίσης και Συ¬ 
ντελεστές Συμμετοχής Φορτίου που περιγράφουν το μερίδιο του φορτίου τους σε σχέση με άλλους Εκ¬ 
προσώπους Φορτίου για έναν δεδομένο μετρητή. Οι μετρητές φορτίου κατατάσσονται σε διάφορες κα¬ 
τηγορίες μετρητών ανάλογα με τον τύπο του φορτίου που συνδέεται σε αυτούς. Ο Διαχειριστής του Συ¬ 
στήματος διατηρεί την αντιστοιχία Εκπροσώπων Φορτίου και Μετρητών Φορτίου, καθώς και τους αντί¬ 
στοιχους συντελεστές συμμετοχής φορτίου στον Πίνακα Αντιστοίχισης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορ¬ 
τίου. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υποχρεούνται να υποβάλλουν Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για 
το σύνολο της ενέργειας που αναμένεται να καταναλωθεί από το σύνολο του μη κατανεμόμενου φορτί¬ 
ου τους, ανά κατηγορία μετρητή και Λειτουργική Ζώνη. Οι Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου προ¬ 
γραμματίζονται στην επίλυση ΗΕΠ χωρίς να ορίζουν τιμή (ριίοθ-ϊθΚθγϊ). Οι Εκπρόσωποι Φορτίου μπο¬ 
ρούν να υποβάλλουν τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Κατανεμόμενο Φορτίο, δηλαδή Εξαγωγές ή 
υδροηλεκτρικές Μονάδες σε λειτουργία άντλησης. 

Οι Εκπρόσωποι Φορτίου οφείλουν να επιδεικνύουν συμμόρφωση με την Υποχρέωση Επάρκειας Ισχύος 
που φέρουν σύμφωνα με το Μηχανισμό Διασφάλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΔΕΙ) που περιγράφεται στον 
ΚΔΣ [2] και το σχετικό Εγχειρίδιο. Σε αντίθετη περίπτωση επέρχονται οι συνέπειες που προβλέπονται 
στον ΚΔΣ, χωρίς όμως να ακυρώνονται οι Δηλώσεις Φορτίου. 


3.3.2.3.2 Περιεχόμενα Δηλώσεων Φορτίου 

Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου υποβάλλονται για α) Εξαγωγές, β) αντλητικές Μονάδες, και γ) Κατα- 
νεμόμενα Φορτία καταναλωτών (μετά από έγκριση της ΡΑΕ). Το περιεχόμενο των δηλώσεων φορτίου των 
παραπάνω τύπων παρουσιάζεται παρακάτω. 

Εξαγωγές: Οι Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές ενέργειας περιλαμβάνουν, για κάθε Πε¬ 
ρίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής και για κάθε Διασύνδεση, μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και 
ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέρ¬ 
γειας (σε ΜλΛ/Γι) και τιμής (σε €/Μ\Λ/Γι). Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, 
με την απαίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια φθίνουσες. 
Όλες οι τιμές πρέπει να είναι μη-αρνητικές. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι οι ποσότητες ενέργειας που περιλαμβάνονται σε μία Δήλωση Φορτίου για Εξα¬ 
γωγές ενός Συμμετέχοντα σε μία Διασύνδεση αντιστοιχούν στο σύνολο των προγραμμάτων Εξαγωγών (με 
όλους τους Αντισυμβαλλόμενους του Συμμετέχοντα από την άλλη πλευρά των Διασυνδέσεων) που ο 
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Συμμετέχων επιθυμεί να υλοποιήσει στη Διασύνδεση αυτή. Για τις ποσότητες ενέργειας που περιλαμβά¬ 
νονται σε μία Δήλωση Φορτίου για Εξαγωγές ο Συμμετέχων υποχρεούται να διαθέτει ίσο ή μεγαλύτερο 
αριθμό αντίστοιχων ΦΔΜ. 

Αντλητικές Μονάδες: Οι τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Κατανεμόμενα αντλητικά Φορτία δηλώ¬ 
νουν, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, τη ζητούμενη ενέργεια για την άντληση νε¬ 
ρού για κάθε μετρητή αντλίας, ή, συγκεντρωτικά, για όλους τους μετρητές μίας αντλητικής Μονάδας. 

Οι Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου περιλαμβάνουν μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας, κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας (σε 
Μ\Α/Γι) και τιμής (σε €/Μ\Λ/Γι). Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα βαθμίδες, με την α¬ 
παίτηση οι τιμές της ενέργειας για τις διαδοχικές βαθμίδες να είναι μονότονα γνήσια φθίνουσες. Όλες οι 
τιμές πρέπει να είναι μη-αρνητικές. 

Το και ο ΠΙΝ. 3 παρακάτω δείχνουν παραδείγματα Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου για ένα Κατα- 
νεμόμενο Φορτίο ή για Εξαγωγές. 



ΣΧΗΜΑ 5: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου 


Μη-Κατανεμόμενα και Κατανεμόμενα Φορτία: Οι Μη Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου που αφορούν 
την απορρόφηση ενέργειας από έναν Πελάτη εντός της Ελληνικής Επικράτειας περιλαμβάνουν τη συνο¬ 
λική αναμενόμενη κατανάλωση ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανο¬ 
μής και για όλους τους μετρητές που σχετίζονται με τον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου, σε κάθε κατη¬ 
γορία μετρητών και σε κάθε Λειτουργική Ζώνη. 

Οι Μη Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Μη Κατανεμόμενα Φορτία περιλαμβάνουν την προβλεπό- 
μενη απορρόφηση ενέργειας σε Μ\Λ/Γι και με ακρίβεια τριών δεκαδικών. Οι Εκπρόσωποι Φορτίου υπο¬ 
βάλλουν μία συγκεντρωτική Δήλωση Φορτίου για όλους τους Καταναλωτές που εκπροσωπούν, η οποία 
όμως τους ομαδοποιεί ανά επίπεδο τάσης (Υψηλή Τάση — Ην / Μέση Τάση - Μ\/ / Χαμηλή Τάση - IV) και 
Γεωγραφική Ζώνη (Βορράς - ΝοιάΓι / Νότος - δουίΓι). Κατά συνέπεια δημιουργούνται έξι πιθανοί συνδυ¬ 
ασμοί: 
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ΠΙΝ. 3: Παράδειγμα Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου (Προσφορά) 
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• ΝΟΚΤΗ_Ην (Σύνολο Κατανάλωσης στην Υφηλή Τάση στο Βορρά) 

• ΝΟΚΤΗ_Μν (Σύνολο Κατανάλωσης στη Μέση Τάση στο Βορρά) 

• ΝΟΒΤΗ_Ι_ν (Σύνολο Κατανάλωσης στη Χαμηλή Τάση στο Βορρά) 

• 50υΤΗ_Ην (Σύνολο Κατανάλωσης στην Υφηλή Τάση στο Νότο) 

• δΟυΤΗ _Μ\/ (Σύνολο Κατανάλωσης στη Μέση Τάση στο Νότο) 

• δΟυΤΗ _ΙΛ/ (Σύνολο Κατανάλωσης στη Χαμηλή Τάση στο Νότο) 

Για κάθε ένα από τους παραπάνω συνδυασμούς, δημιουργείται ένα εικονικό σημείο μέτρησης το οποίο 
αναφέρεται στο σύνολο των φορτίων που εμπίπτουν στον εκάστοτε συνδυασμό. Προφανώς, ένας Εκ¬ 
πρόσωπος Φορτίου, ενδέχεται να μην εκπροσωπεί φορτία σε κάποιους από τους παραπάνω συνδυα¬ 
σμούς. 

Οι τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Κατανεμόμενα Φορτία περιλαμβάνουν για κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής της Ημέρας Κατανομής μία κλιμακωτή συνάρτηση τιμής και ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας, 
κάθε βαθμίδα της οποίας αποτελείται από ένα ζεύγος ποσότητας ενέργειας (σε Μ\Α/Γι) και τιμής (σε 
€/Μ\Λ/ό). Η συνάρτηση αυτή μπορεί να περιλαμβάνει έως δέκα (10) βαθμίδες, όπου οι τιμές της ενέργει¬ 
ας για τις διαδοχικές βαθμίδες πρέπει να είναι μονότονα φθίνουσες. Όλες οι τιμές πρέπει να είναι μη 
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αρνητικές. Τόσο η ποσότητες όσο και οι τιμές ενέργειας υποβάλλονται με ακρίβεια μέχρι και τριών (3) 
δεκαδικών ψηφίων. 


ΠΙΝ. 4: Παράδειγμα Μη-Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου 
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Δηλώσεις Φορτίου αναφορικά με την κατανάλωση των Βοηθητικών Φορτίων των Θερμικών Μονάδων 
και των Αιολικών Πάρκων: Στην §6 του Άρθρου 12 του ΚΔΣ υπάρχουν ιδιαίτερες προβλέψεις σχετικά με 
τις Χρεώσεις Μη Συμμόρφωσης που επιβάλλονται για τις Δηλώσεις Φορτίου των καταναλώσεων των Βο¬ 
ηθητικών Φορτίων των Θερμικών Μονάδων και των Αιολικών Πάρκων. 

Όσοι Συμμετέχοντες επιθυμούν να κάνουν χρήση των προβλέψεων αυτών, οφείλουν να υποβάλλουν ξε¬ 
χωριστές Δηλώσεις Φορτίου για τις σχετικές καταναλώσεις του συνόλου των βοηθητικών φορτίων των 
Θερμικών Μονάδων και των Αιολικών Πάρκων που εκπροσωπούν. 

Οι ενδιαφερόμενοι Συμμετέχοντες οφείλουν να δηλώσουν τη σχετική πρόθεσή τους με αποστολή μηνύ¬ 
ματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, χρησιμοποιώντας κάποια από τις καταχωρημένες διευθύνσεις τους, 
στις σχετικές διευθύνσεις που αναφέρονται στο Παρόν Εγχειρίδιο. Στο μήνυμα αυτό, οι Συμμετέχοντες 
υποδεικνύουν τα επίπεδα τάσης (Υψηλή / Μέση / Χαμηλή) και τις λειτουργικές ζώνες (Βορράς / Νότος) 
για τις οποίες θα υποβάλλονται ξεχωριστές Δηλώσεις Φορτίου κατ'αναλογία με τις προβλέψεις της προ- 
αναφερθείσας παραγράφου. Διευκρινίζεται ότι: 

1 - Κάθε Συμμετέχων ο οποίος εκπροσωπεί Μετρητές Βοηθητικών Φορτίων Θερμικών Μονά¬ 
δων ή Αιολικών Πάρκων έχει την επιλογή και όχι την υποχρέωση να κάνει ξεχωριστή Δήλω- 
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ση για το Σύνολο των Μετρητών αυτών, με Δηλώσεις ανά επίπεδο Τάσης και Λειτουργικής 
Ζώνης. 

2 - Σε περίπτωση που δεν επιλέξει να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, η Δήλωση Φορτίου 

που υποβάλλει αφορά το Σύνολο των Μετρητών που εκπροσωπεί ο Συμμετέχων (ανά επί¬ 
πεδο Τάσης και Λειτουργικής Ζώνης), συμπεριλαμβανομένων των προαναφερθέντων φορ¬ 
τίων, και εξαιρούμενων μόνο των Φορτίων Άντλησης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων. 

3 - Σε περίπτωση που επιλέξει να κάνει χρήση του δικαιώματος αυτού, οφείλει να υποβάλει ξε¬ 

χωριστή Μη-Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου για τους Μετρητές των Γενικών Βοηθητικών 
και ξεχωριστή Μη-Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου για το Σύνολο των υπολοίπων Μετρη¬ 
τών του εξαιρουμένων και πάλι των Φορτίων Άντλησης των Υδροηλεκτρικών Μονάδων (Δύο 
Δηλώσεις Φορτίου ανά επίπεδο Τάσης και Λειτουργικής Ζώνης). Σε περίπτωση μη υποβολής 
έγκυρης Δήλωσης Φορτίου για τα προαναφερθέντα Φορτία, η Δήλωση του θεωρείται μηδε¬ 
νική για τον υπολογισμό των σχετικών Χρεώσεων Μη Συμμόρφωσης. Η Δυνατότητα και η 
επακόλουθη υποχρέωση του Συμμετέχοντα να υποβάλει Δήλωση Φορτίου για τα Γενικά Βο¬ 
ηθητικά του αίρεται μόνο όταν ο ίδιος δηλώσει εγγράφως ότι δεν επιθυμεί πλέον να υπο¬ 
βάλει ξεχωριστή Δήλωση. Τότε επανέρχεται στην κατάσταση που περιγράφεται παραπάνω 
(σημείο 2). 

3.3.2.3.3 Βεβαίωση Δηλώσεων Φορτίου 

Οι Δηλώσεις Φορτίου πρέπει να συνοδεύονται από βεβαίωση που χορηγείται από το πιστωτικό ίδρυμα, 
στο οποίο ο Εκπρόσωπος Φορτίου τηρεί Λογαριασμό Συμμετέχοντα, με την οποία πιστοποιείται ότι υ¬ 
πάρχει επαρκές υπόλοιπο στον Λογαριασμό Συμμετέχοντα για την κάλυψη των χρηματικών του υπο¬ 
χρεώσεων από τη συγκεκριμένη Δήλωση Φορτίου. Η βεβαίωση αυτή πρέπει να ισχύει έως την ολοκλή¬ 
ρωση της διαδικασίας Εκκαθάρισης ΗΕΠ και για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής και δεν ανακαλείται 
για οποιονδήποτε λόγο. 6 

Το απαιτούμενο χρηματικό ποσό κάλυψης των χρηματικών υποχρεώσεων που αντιστοιχεί σε μία Δήλωση 
Φορτίου για μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής, υπολογίζεται από το γινόμενο της συνολικής ποσότητας 
ενέργειας (σε ΜΝΛ/Γι) όπως αυτή δηλώνεται στη Δήλωση Φορτίου, επί τον Συντελεστή Προσδιορισμού 
Κάλυψης (σε €/Μ\Λ/Γι) που ισχύει για την υπόψη Ημέρα Κατανομής και προσδιορίζεται σύμφωνα με το 
Άρθρο 22 του ΚΣΗΕ. Για τις Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου, η συνολική ποσότητα ενέργειας είναι το 
σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας όλων των βαθμιδών της Δήλωσης. 


3.3.2.3.4 Τροποποίηση Δηλώσεων Φορτίου 

Μία Δήλωση Φορτίου που αφορά μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται από τους Συμμετέχοντες 
εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Οι Εκπρό¬ 
σωποι Φορτίου μπορούν να αναθεωρούν την υποβληθείσα Δήλωση Φορτίου πριν τη Λήξη της Προθε¬ 
σμίας Υποβολής, μετά την οποία η Δήλωση Φορτίου γίνεται δεσμευτική. 


3.3.2.3.5 Αποδοχή Δηλώσεων Φορτίου 

Η επικύρωση των Δηλώσεων Φορτίου γίνεται αυτόματα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς κατά 
το χρόνο υποβολής της Δήλωσης Φορτίου. Εάν μία Δήλωση Φορτίου βρεθεί άκυρη, δεν γίνεται αποδεκτή 
και το Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς αποστέλλει στον αντίστοιχο Εκπρόσωπο Φορτίου αιτιολογη- 


6 Η ενεργοποίηση της υποβολής της βεβαίωσης Δηλώσεων Φορτίου θα γίνει αφού συμβληθεί ο Λειτουργός της Αγοράς 
με τον απαιτούμενο Χρηματοοικονομικό Φορέα Κάλυψης. 
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μένη εξήγηση. Μετά την κοινοποίηση μη αποδοχής, ο Εκπρόσωπος Φορτίου πρέπει να διορθώσει ενδε¬ 
χόμενα λάθη και να υποβάλλει ξανά τη Δήλωση Φορτίου μέχρι την Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για 
τους Συμμετέχοντες. 

Οι έγκυρες Δηλώσεις Φορτίου γίνονται αποδεκτές με τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμε¬ 
τέχοντες, μετά την οποία η Δήλωση Φορτίου γίνεται δεσμευτική για τον Συμμετέχοντα μέχρι την έκδοση 
και κοινοποίηση του Προγράμματος ΗΕΠ. 

Ο Λειτουργός Αγοράς ελέγχει τις υποβαλλόμενες Δηλώσεις Φορτίου και έχει την δυνατότητα να χαρα¬ 
κτηρίσει κάποια ως μη αποδεκτή. Στην περίπτωση αυτή κοινοποιεί την αιτιολογημένη απόφασή του στον 
Εκπρόσωπο Φορτίου που την υπέβαλε. 

Αποτυχία υποβολής υποχρεωτικής Δήλωσης Φορτίου έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους 
Συμμετέχοντες, επισύρει κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το εγχειρίδιό 
του. 


3.Ξ.2.4 Προσφορές Εφεδρειών 

3.3.2.4.1 Υποβολή Προσφορών Εφεδρειών 

Οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν Προσφορές Εφεδρειών, για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέ¬ 
ρας Κατανομής, για τις Μονάδες τους που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων. Οι Προσφορές 
Εφεδρειών πρέπει να γίνονται για το σύνολο της καταχωρημένης ικανότητας κάθε Μονάδας παραγωγής, 
για κάθε τόπο εφεδρείας, με εξαίρεση τις Περιόδους Κατανομής που η Μονάδα είναι σε προγραμματι¬ 
σμένη συντήρηση ή πλήρως μη διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη Δήλωση Ολικής Μη-Διαθεσιμότητας. 
Σε Περιόδους Κατανομής κατά τις οποίες μία Μονάδα είναι μερικώς διαθέσιμη, όπως υποδεικνύεται στη 
σχετική δήλωση μερικής μη διαθεσιμότητας, οι Παραγωγοί οφείλουν να υποβάλλουν Προσφορές Εφε¬ 
δρειών μόνο για την εκάστοτε διαθέσιμη ικανότητα της Μονάδας. 


3.3.2.4.2 Περιεχόμενα Προσφορών Εφεδρειών 

Οι τύποι Προσφορών Εφεδρειών είναι οι κάτωθι: 

• Προσφορά για Πρωτεύουσα Εφεδρεία, και 

• Προσφορά για Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης. 

Κάθε μία από τις παραπάνω Προσφορές Εφεδρειών περιλαμβάνει μία ποσότητα παρεχόμενης εφεδρείας 
(σε Μ\Λ/) και μία τιμή προσφοράς (σε €/Μ \Ν) για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, όπως 
π.χ. φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 6 παρακάτω. 

Τιμή προσφοράς: Για να γίνει αποδεκτή από το Λειτουργό της Αγοράς η Προσφορά Εφεδρειών, η τιμή 
προσφοράς για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής πρέπει να είναι σύμφωνη με τους κά¬ 
τωθι κανόνες εγκυρότητας: 

• Να είναι μεγαλύτερη του μηδενός. 

• Να είναι μικρότερη από την αντίστοιχη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς (για Πρω¬ 
τεύουσα Εφεδρεία και Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης). Οι Διοικητικά Οριζόμενες Μέγιστες Τι¬ 
μές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης 
καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ. 
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• Να έχει ακρίβεια το πολύ τριών δεκαδικών ψηφίων, δηλαδή 0.001 €/Μ \Ν. 


[€ / Μ\\ 7 ] 



ΣΧΗΜΑ 6: Παράδειγμα Προσφοράς Πρωτεύουσας Εφεδρείας Μονάδας 


Προσφερόμενη ποσότητα: Η ποσότητα που αντιστοιχεί στην Προσφορά Πρωτεύουσας Εφεδρείας μιας 

Μονάδας είναι: 

• εφόσον δεν υποβληθεί δήλωση μη διαθεσιμότητας για τη Μονάδα, η ποσότητα Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας που αναφέρεται στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας που έχουν υπο¬ 
βληθεί από τον Παραγωγό, κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ, ή 

• εφόσον υποβληθεί δήλωση μη διαθεσιμότητας για τη Μονάδα που να μεταβάλλει τη μέγιστη δι¬ 
αθέσιμη ισχύ της, το μέγιστο μεταξύ της ποσότητας που αναφέρεται στα Καταχωρημένα 
Χαρακτηριστικά της Μονάδας και της διαφοράς μεταξύ της μέγιστης και της ελάχιστης διαθέσι¬ 
μης ισχύος της. 

Η ποσότητα που αντιστοιχεί κατά μέγιστο στην προσφορά Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης μιας Μονά¬ 
δας είναι: 

ΞβσΚαηρβ^ < ΑΟΟηιαχ^ — ΑΟΟτηίη 

όπου 

ΞεεΚαη^ε^ : η ποσότητα Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης στην οποία αναφέρεται η Προσφορά Εύ¬ 
ρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε Μ\Λ/, 
σύμφωνα με την εν ισχύ Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας ή σύμ¬ 
φωνα με την Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων όταν η τελευταία διαφοροποιείται σε 
σχέση με την πρώτη, 

ΑΟΟ τηαχ',: η μέγιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε Μ\Λ/, 
σύμφωνα με την εν ισχύ Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας ή σύμ¬ 
φωνα με την Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων όταν η τελευταία διαφοροποιείται σε 
σχέση με την πρώτη 
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ΑΟΟ πώι' ( : η ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε Μ\Λ/ 
σύμφωνα με την εν ισχύ Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της Μονάδας ή σύμ¬ 
φωνα με την Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων όταν η τελευταία διαφοροποιείται σε 
σχέση με την πρώτη. 

Οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής Μονάδων που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων υποβάλλουν 
καθημερινά στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων η οποία πε¬ 
ριλαμβάνει τις ποσότητες Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, ΞβοΚαη^β^, μέγιστης διαθεσιμότητας υπό 
ΑΡΠ, ΑΟΟπιαχ^, και ελάχιστης διαθεσιμότητας υπό ΑΡΠ ΑΟΟτηίη^. Σύμφωνα με το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ 
τα στοιχεία αυτά μπορούν να διαφοροποιούνται στη Δήλωση Τεχνικοοιοκονομικών Στοιχείων, αναφορι¬ 
κά με μία Ημέρα Κατανομής, σε σχέση με τα αντίστοιχα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά, μόνο στην περί¬ 
πτωση κατά την οποία συντρέχει τεχνικός λόγος για τον οποίο υπάρχει ταυτόχρονη υποχρέωση υποβο¬ 
λής Δήλωσης Ολικής ή Μερικής Μη-Διαθεσιμότητας. Στην περίπτωση αυτή για κάθε Περίοδο Κατανομής 
στην οποία ισχύει η δήλωση Μη -Διαθεσιμότητας ισχύει: 

ΑΟΟτηαχ^ηβ ιν) = ιηίηίΑΟΟιηαχ^, Λν ΛΙΙπιαχ^}, 

ΑΟΟπιίη^ηβνν) = τηίηίΑΟΟτηίη^,ΑνΑΙίπιαχΙ}. 

Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται στις προσφερόμενες ποσότητες Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους 
Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι της τάξης του 1 Μ \Ν. Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται για την τιμή Προ¬ 
σφοράς Πρωτεύουσας Ρύθμισης και Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι 0.001 €/Μ \Ν. 

Κατά την υποβολή της Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων Μονάδας και εφόσον οι τιμές της ποσό¬ 
τητας Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης, ΞβοΚαη^β^, μέγιστης διαθεσιμότητας υπό ΑΡΠ, ΑΟΟπιαχ^, και 
ελάχιστης διαθεσιμότητας υπό ΑΡΠ ΑΟΟπιίη^ διαφέρουν από τις αντίστοιχες τιμές των Καταχωρημένων 
Χαρακτηριστικών, το Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς παράγει και αποστέλλει στον Συμ- 
μετέχοντα σχετικό μήνυμα. 

Υποβολή Προσφοράς Εφεδρειών στο πληροφοριακό σύστημα λειτουργίας της αγοράς: Οι Παραγωγοί 
οφείλουν να υποβάλλουν ένα αρχείο ΧΜΙ στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς (βλ. Παράρτημα III, 
κωδικός αρχείου = 11), το οποίο σύμφωνα με τα παραπάνω περιέχει μόνο τις τιμές προσφοράς για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Το αρχείο ΧΜΙ μπορεί να παράγεται και μέσω ενός μετα¬ 
τροπέα που παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων ΕχοθΙ σε 
αρχεία ΧΜΙ και βασίζεται στο πρότυπο "ΕΤ50 5οΤιετΙυΙϊη§ 5γ5ΐθΐη" (Ε55). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέ¬ 
χει επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο "ΧΜΕ δοΕίθίτΐθ Οθίίηίίίοπ" (Χ5ϋ), που χρησιμοποιείται για την 
παραγωγή του αρχείου ΧΜΙ. 


3.3.2.4.3 Τροποποίηση Προσφορών Εφεδρειών 

Μία προσφορά εφεδρειών που αφορά μία δεδομένη Ημέρα Κατανομής υποβάλλεται από τους Συμμετέ¬ 
χοντες εντός της σχετικής Προθεσμίας Υποβολής όπως αυτή αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. Η 
υποβληθείσα Προσφορά Εφεδρειών μπορεί να αναθεωρηθεί πριν τη Λήξη της Προθεσμίας, μετά την ο¬ 
ποία καθίσταται οικονομικά δεσμευτική. 


3.3.2.4.4 Αποδοχή Προσφορών Εφεδρειών 

Δεκτές γίνονται οι Προσφορές Εφεδρειών που έχουν υποβληθεί πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής 
για τους Συμμετέχοντες και έχουν περάσει επιτυχώς τους σχετικούς ελέγχους εγκυρότητας. 
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Αποτυχία υποβολής έγκυρης προσφοράς εφεδρειών έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής από κατό¬ 
χους Αδειας Παραγωγής για Μονάδες τους που είχαν τη σχετική υποχρέωση, επισύρει κυρώσεις για μη 
συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 


3.3.2.5 Μη διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής 

3.3.2.5.1 Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας 

Σε περίπτωση: 

α. απώλειας μίας Μονάδας παραγωγής, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια που σχετί¬ 
ζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας, και η οποία καθιστά 
αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη Μονάδα, ή 

β. μερικής απώλειας μίας Μονάδας παραγωγής, η οποία οφείλεται αποκλειστικά σε τεχνικά αίτια, 
που σχετίζονται με τη λειτουργία ή την ασφάλεια των εγκαταστάσεων της Μονάδας, και η οποία 
καθιστά αδύνατη την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μο¬ 
νάδας παράγωγης, όπως αυτή αναφέρεται στο Μητρώο Μονάδων, ή επιβάλλει την αλλαγή των 
τεχνικών στοιχείων της Μονάδας (μέγιστη διαθεσιμότητα, τεχνικό ελάχιστο, μέγιστη διαθεσιμό¬ 
τητα υπό ΑΡΠ, ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ) ή επιβάλλει τον περιορισμό της μέγιστης δυνα¬ 
τότητας παροχής Πρωτεύουσας Εφεδρείας, ή 

γ. ειδικά για τις υδροηλεκτρικές Μονάδες, περιορισμών στη ροή ύδατος κατάντη του σταθμού για 
λόγους ασφαλείας, 

ο αντίστοιχος Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος Δήλωση Ολικής ή Με¬ 
ρικής Μη Διαθεσιμότητας για όλες τις Περιόδους Κατανομής όλων των Ημερών Κατανομής για τις οποίες 
υφίστανται τα παραπάνω. 

Οι Δηλώσεις Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας πρέπει να περιλαμβάνουν μία περιγραφή των τεχνι¬ 
κών αιτίων ή των λόγων ασφαλείας, στους οποίους οφείλεται η μη διαθεσιμότητα της Μονάδας. Παρόλα 
αυτά, κατά την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας μίας Μονάδας και μέχρι την ημερομηνία έναρξης της 
εμπορικής λειτουργίας, Δηλώσεις Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας μπορούν να υποβάλλονται χω¬ 
ρίς επίκληση κάποιου ειδικού λόγου. 


3.3.2.5.2 Περιεχόμενο Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας 

Η Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας περιλαμβάνει για μία Μονάδα και για κάθε Περίοδο Κατανομής που υφί- 
σταται κάποιος περιορισμός στα τεχνικά στοιχεία της Μονάδας σε σχέση με τα Καταχωρημένα της 
Χαρακτηριστικά όπως αυτά ορίζονται στον ΚΔΣ και έχουν υποβληθεί από τον Παραγωγό, την ισχύουσα 
μέγιστη διαθεσιμότητα της μονάδας (σε Μ \Ν) αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα 
Βοηθητικά Φορτία (καθαρή - Νθΐ). 

Εφόσον υποβληθεί Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας για μία Μονάδα, η μέγιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ, η 
ελάχιστη διαθεσιμότητα υπό ΑΡΠ και η ελάχιστη δυνατότητα παραγωγής της Μονάδας προσαρμόζονται 
κατά τη διαδικασία επίλυσης του ΗΕΠ με τον τρόπο που έχει περιγράφει σε προηγούμενη παράγραφο. 
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3.3.2.5.3 Υποβολή Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας 

Οι Δηλώσεις Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας για Περιόδους Κατανομής μίας ορισμένης Ημέρας 
Κατανομής μπορούν να υποβάλλονται έως τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες 
για τη συγκεκριμένη Ημέρα Κατανομής. 

Κάθε Παραγωγός μπορεί να τροποποιεί ή να ακυρώνει μία Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας που υποβλήθηκε 
προηγουμένως εάν αλλάξει η κατάσταση της Μονάδας μετά τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους 
Συμμετέχοντες, όπως περιγράφεται στο Εγχειρίδιο του ΚΔΣ. 

Ο χρόνος ισχύος των Δηλώσεων Μερικής ή Ολικής Μη Διαθεσιμότητας είναι το σύνολο των διαδοχικών 
Περιόδων Κατανομής όπως αναφέρονται στις Δηλώσεις, αλλά δεν μπορεί να ξεκινάει σε μία χρονική 
στιγμή πριν από την υποβολή τέτοιων Δηλώσεων. Οι Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας παραμένουν σε ισχύ 
μέχρι το τέλος του χρόνου ισχύος τους, εκτός αν ακυρωθούν ή τροποποιηθούν νωρίτερα από τους αντί¬ 
στοιχους Παραγωγούς. Μία Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας μπορεί επίσης να ακυρωθεί ή να λήξει από το 
Διαχειριστή του Συστήματος πριν το τέλος του χρόνου ισχύος της στην περίπτωση που βρεθεί άκυρη. 

Σημειώνεται ότι, παρότι η προαναφερθείσα τροποποίηση ή ακύρωση είναι μέρος των υποχρεώσεων 
ενός Παραγωγού στα πλαίσια της παροχής πληροφοριών προς το Διαχειριστή του Συστήματος σύμ¬ 
φωνα με τον ΚΔΣ, σε καμία περίπτωση δεν τον απαλλάσσει από τις υποχρεώσεις που προκύπτουν για 
την εκάστοτε Μονάδα παραγωγής από τη συμμετοχή της στον ΗΕΠ και την ακόλουθη διαδικασία Εκ¬ 
καθάρισης των Αποκλίσεων Παραγωγής- Ζήτησης. 

Επίσης, διευκρινίζεται ότι ο ΗΕΠ επιλύεται λαμβάνοντας υπόφη τις έγκυρες Δηλώσεις Μη Διαθεσιμό¬ 
τητας που αναφέρονται στην συγκεκριμμένη Ημέρα Κατανομής και έχουν υποβληθεί έως τη Λήξη της 
Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που κάποια Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας 
υποβληθεί μετά το πέρας της ως άνω προθεσμίας, αυτή δε λαμβάνεται υπόφη στην επίλυση του ΗΕΠ, 
ακόμη και αν αυτή δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί - δημοσιευθεί. 

Υποβολή Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας στο Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς: Οι Παρα¬ 
γωγοί πρέπει να υποβάλλουν ένα αρχείο ΧΜΕ στο πληροφοριακό σύστημα της Αγοράς (δες Παράρτημα 
III, κωδικός αρχείου = 13). Το αρχείο ΧΜΕ μπορεί να παράγεται και μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο 
Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων ΕχοθΙ σε αρχεία ΧΜΕ και βασίζε¬ 
ται στο πρότυπο "ΕΤ50 5οήθάυΙίη§ δγεΐθΐη" (Ε55). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμε¬ 
τέχοντες το αρχείο "ΧΜΕ 5οήθΐτΐ3 Οθίίηίίίοη" (Χ5ϋ), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου 
ΧΜΕ. 

Οι έγκυρες Δηλώσεις Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας που υποβάλλονται για Μονάδες μέχρι την 
Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής λαμβάνονται υπόψη κατά την εκτέλεση του ελέγχου εγκυρότητας των 
Προσφορών Έγχυσης των Μονάδων, συμπεριλαμβανομένων και των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, 
κατά τις προβλέψεις του Κεφαλαίου 5 του παρόντος Εγχειριδίου. 

Στο παρακάτω παράδειγμα αρχείου Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας, η Μονάδα υηίίΐ αδυνατεί να παράγει 
ηλεκτρική ενέργεια σύμφωνα με την Καθαρή Ισχύ της (π.χ. 120 Μ\Ν) όπως αυτή έχει δηλωθεί στο Μη¬ 
τρώο Μονάδων λόγω κάποιου τεχνικού προβλήματος (για παράδειγμα λόγω μειωμένης πίεσης τυμπά¬ 
νου) για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Η Μονάδα υποχρεούται να δηλώσει τη νέα μειωμένη της 
διαθεσιμότητα, την περίοδο που αυτή ισχύει (π.χ. 08:00 - 10:00) και το λόγο της μείωσης της Διαθεσιμό¬ 
τητας. Στο προαναφερθέν αρχείο, αναφέρονται τα παραπάνω στοιχεία. Σημειώνεται ότι οι χρόνοι έναρ¬ 
ξης και λήξης (ΤίηΊθ5ΐ3ΐΈ και Τίιπθδΐορ) είναι σε ΕΙΤ (ΕΙηίνθΓ53ΐ Τίιτίθ). 
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3.3.2.5.4 Δηλώσεις Αδυναμίας Λειτουργίας και Μείζονος Βλάβης 

Αν μία Μονάδα παραγωγής δεν μπορεί να λειτουργήσει εξαιτίας τεχνικών λόγων για χρονικό διάστημα 
που αναμένεται να υπερβείτις δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες εντός της περιόδου από 15 Ιουνίου έως 31 
Αυγούστου ή, διαφορετικά, για τρεις (3) συνεχόμενους μήνες (σύμφωνα με το Άρθρο 41 του ΚΣΗΕ), ο 
αντίστοιχος Παραγωγός πρέπει να υποβάλλει άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος μία Δήλωση Μεί- 
ζονος Βλάβης στην οποία αναφέρει τους τεχνικούς λόγους και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης 
της βλάβης. 

Αν η Άδεια Παραγωγής ή Λειτουργίας ενός Παραγωγού ανακληθεί ή αν η ισχύς της παύσει προσωρινά ή 
οριστικά κατά οποιοδήποτε άλλο τρόπο, καθώς επίσης και σε κάθε άλλη περίπτωση αδυναμίας λειτουρ¬ 
γίας της Μονάδας, η οποία δεν εμπίπτει στην έννοια των απρόβλεπτων βλαβών μικρής κλίμακας για τις 
οποίες υποβάλλονται Δηλώσεις Μερικής ή Ολικής Μη Διαθεσιμότητας, ο Παραγωγός πρέπει να υποβάλ¬ 
λει άμεσα στο Διαχειριστή του Συστήματος μία Δήλωση Αδυναμίας Λειτουργίας στην οποία αναφέρει 
τους λόγους και τον προβλεπόμενο χρόνο αποκατάστασης της λειτουργίας της Μονάδας. Περισσότερες 
σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον ΚΔΣ και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 

Κατά τη διάρκεια ισχύος Δήλωσης Μείζονος Βλάβης ή Αδυναμίας Λειτουργίας η οποία έχει γίνει αποδε¬ 
κτή από το Διαχειριστή του Συστήματος, ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλει καθημερινά στο Πληροφορι¬ 
ακό Σύστημα της Αγοράς Δηλώσεις Μη Διαθεσιμότητας σύμφωνα με τις προβλέψεις της προηγούμενης 
παραγράφου. Σε καμία περίπτωση δεν αίρεται η υποχρέωσή του αυτή από την υποβολή Δήλωσης Μεί¬ 
ζονος Βλάβης ή Αδυναμίας Λειτουργίας ακόμη και αν αυτή γίνει αποδεκτή από το Διαχειριστή του Συ¬ 
στήματος. 
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3.3.2.5.5 Δηλώσεις Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας 

Αν ένας Παραγωγός προτίθεται να διακόφει την κανονική λειτουργία Μονάδας του επειδή επιθυμεί να 
την αποξηλώσει ή απλώς να αναστείλει τη λειτουργία της για μεγάλο χρονικό διάστημα που υπερβαίνει 
τα τρία (3) Έτη Αξιοπιστίας, τότε ο Παραγωγός αυτός πρέπει, σύμφωνα με το Άρθρο 42 του ΚΣΗΕ, να υ¬ 
ποβάλλει στο Διαχειριστή του Συστήματος μία Δήλωση Πρόθεσης Διακοπής Κανονικής Λειτουργίας. Στη 
Δήλωση αυτή πρέπει να εξηγούνται οι λόγοι για την αναστολή της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας, η 
ημερομηνία διακοπής και το χρονικό διάστημα διακοπής λειτουργίας. Η δήλωση αναστολής κανονικής 
λειτουργίας πρέπει να υποβάλλεται τουλάχιστον έξι (6) μήνες πριν από την επιθυμητή ημερομηνία δια¬ 
κοπής της κανονικής λειτουργίας της Μονάδας. 

Στην περίπτωση που ο Διαχειριστής Συστήματος κάνει αποδεκτή την Δήλωση Διακοπής Κανονικής Λει¬ 
τουργίας προβαίνει στις απαραίτητες ενέργειες για την απενεργοποίηση των στοιχείων της Μονάδας στο 
Πληροφοριακό Σύστημα Λειτουργίας της Αγοράς. 


3.3.2.6 Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

3.3.2.6.1 Υποβολή Δηλώσεων Τεχνοοικονοιιικών Στοιχείων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 43 του ΚΣΗΕ οι κάτοχοι Άδειας Παραγωγής οφείλουν να υποβάλλουν Δηλώσεις 
Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για όλες τις Μονάδες παραγωγής της κατοχής τους που είναι εγγεγραμμένες 
στο Μητρώο Μονάδων. 

Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων υποβάλλονται καθημερινά στο Πληροφοριακό Σύστημα της 
Αγοράς. Η υποβολή 7 των στοιχείων αυτών αφορά μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής και γίνεται έως τη 
Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες. 

Τα στοιχεία των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων ισχύουν για όλες τις Περιόδους Κατανομής μιας 
Ημέρας Κατανομής και όχι για τμήμα αυτής. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει το περιεχόμενο των εμπρόθεσμα υποβληθέντων Δηλώσεων Τε- 
χνοοικονομικών Στοιχείων εφαρμόζοντας τους ελέγχους που αναφέρονται σε επόμενη παράγραφο του 
παρόντος Κεφαλαίου. 

Τα στοιχεία των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων χρησιμοποιούνται από το Λειτουργό της Αγοράς 
στην επίλυση του ΗΕΠ και από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις διαδικασίες που εμπίπτουν στις 
αρμοδιότητές του. 

Οι Παραγωγοί υποβάλουν τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων για μία ή περισσότερες Μονάδες τους 
δηλώνοντας στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς ένα κατάλληλο αρχείο ΧΜί. (δες Παράρτημα III, κω¬ 
δικός αρχείου = 14). Το αρχείο ΧΜΙ μπορεί να παράγεται και μέσω ενός μετατροπέα που παρέχει ο Λει¬ 
τουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων ΕχεθΙ σε αρχεία ΧΜΙ και βασίζεται 
στο πρότυπο "ΕΤ50 5ςΙΐθςΙυΙίη§ δγείθΐη" (Ε55). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει επίσης στους Συμμετέ¬ 
χοντες το αρχείο "ΧΜΙ δςόθίτΐθ Οθΐίηίίίοη" (Χ5ϋ), που χρησιμοποιείται για την παραγωγή του αρχείου 
ΧΜΙ. 


7 Η τρέχουσα έκδοση του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς για τεχνικούς λόγους δεν υποστηρίζει την υποβολή 
Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων με περίοδο ισχύος μεγαλύτερη από μία Ημέρα Κατανομής. Ωστόσο, δίνεται η 
δυνατότητα στους συμμετέχοντες Παραγωγούς να υποβάλλουν μέσα στα πλαίσια των αντίστοιχων προθεσμιών υποβο¬ 
λής ξεχωριστές Δηλώσεις Τεχνονοικονομικών Στοιχείων για κάθε Ημέρα Κατανομής. 
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3.3.2.6.2 Περιεχόμενα Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 


Στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων περιλαμβάνονται τα στοιχεία που αναφέρονται στους πίνακες 
Α,Β και Γ του Άρθου 44 του ΚΣΗΕ. Πρέπει να σημειωθεί ότι με τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 
που υποβάλλει ο Παραγωγός υποβάλλει και τα ακόλουθα στοιχεία (τα οποία δεν περιλαμβάνονται στις 
διατάξεις του Άρθρου 44): 


• Το Κόστος Μηδενικού Φορτίου της Μονάδας. Το στοιχείο αυτό δε χρησιμοποιείται κατά τις διαδι¬ 
κασίες της Αγοράς, αλλά υποβάλλεται για λόγους ενημέρωσης. 

• Το Κόστος Αποσυγχρονισμού. Το στοιχείο αυτό πρέπει να λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη ή ίση του 
μηδενός και να ισούται με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση αναμονής. 


3.3.2.7 Δηλώσεις Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 

3.3.2.7.1 Υποβολή Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 

Σύμφωνα με το Άρθρο 262 του ΚΔΣ, κάθε κάτοχος Άδειας Παραγωγής υποβάλει στον Διαχειριστή του Συ¬ 
στήματος λίστα με τα λεπτομερή τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε μία από τις Μονάδες του. Τα λεπτομε¬ 
ρή αυτά χαρακτηριστικά πρέπει να ανταποκρίνονται στα πραγματικά τεχνικά χαρακτηριστικά για κάθε 
Μονάδα παραγωγής και να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές σχεδιασμού Μονάδων κατά το Άρθρο 
241 του ΚΔΣ. 

Η Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδας παραγωγής υποβάλλεται στον Διαχειριστή του 
Συστήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΣ και του Εγχειριδίου του. Ο Διαχειριστής του Συστήματος 
ελέγχει το περιεχόμενο της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών. Σε περίπτωση αποδοχής της την 
αποστέλλει με την απαιτούμενη μορφή/δομή στο Αειτουργό της Αγοράς ο οποίος και την καταχωρεί στο 
Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς. 

Η ισχύς εφαρμογής της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών άρχεται από την πρώτη Ημέρα Κατα¬ 
νομής για την οποία αφορά και έχει απεριόριστη διάρκεια. Σε περίπτωση που Παραγωγός επιθυμεί να 
τροποποιήσει μέρος των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών για μία ή περισσότερες Μονάδες της κατο¬ 
χής του θα πρέπει να υποβάλλει σχετικό αίτημα στο Διαχειριστή του Συστήματος. Στην περίπτωση που τα 
δηλωθέντα στοιχεία αποκλίνουν από τις προδιαγραφές του Άρθρου 241 του ΚΔΣ, ο Παραγωγός συνυπο¬ 
βάλλει σχετικό αίτημα εξαίρεσης σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΔΣ και του Εγχειριδίου του, η οποία υ- 
πόκειται στον έλεγχο και την έγκριση του Διαχειριστή του Συστήματος. 

Με την Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών είναι δυνατό να υποβάλλονται και Τεχνικά Χαρακτη¬ 
ριστικά των Μονάδων τα οποία κατ' εξαίρεση ορίζονται με Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Αειτουργικών 
Όρων της ΡΑΕ. Όλα τα στοιχεία των Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών χρησιμοποιούνται από 
το Αειτουργό της Αγοράς στην επίλυση του ΗΕΠ και από το Διαχειριστή του Συστήματος για τις διαδικα¬ 
σίες που εμπίπτουν στις αρμοδιότητές του. 

Οι Παραγωγοί υποβάλουν τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών για μία ή περισσότερες μονάδες 
παραγωγής της κατοχής τους στο Διαχειριστή του Συστήματος υποβάλλοντας ένα κατάλληλο αρχείο ΧΜΙ 
(δες Παράρτημα III, κωδικός αρχείου = 15). Το αρχείο ΧΜΙ μπορεί να παράγεται και μέσω ενός μετατρο¬ 
πέα που παρέχει ο Λειτουργός της Αγοράς στους Συμμετέχοντες για την μετατροπή αρχείων ΕχοθΙ σε αρ¬ 
χεία ΧΜΙ και βασίζεται στο πρότυπο "ΕΤ5Ό δοΐίθάυΐίηβ δγεΐθΐη" (Ε55). Ο Λειτουργός της Αγοράς παρέχει 
επίσης στους Συμμετέχοντες το αρχείο "ΧΜΙ δοίΐθίτίΒ 061111111011" (Χ5ϋ), που χρησιμοποιείται για την πα¬ 
ραγωγή του αρχείου ΧΜΕ. 
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Κατά την υποβολή της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών με το παραπάνω αρχείο ΧΜΙ, υπο¬ 
βάλλονται στοιχεία αναφερόμενα σε χρονικούς περιορισμούς λειτουργίας όπως : ελάχιστος χρόνος λει- 
τουργίας/κράτησης, χρόνος κράτησης για μετάβαση από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση, χρόνος κράτη¬ 
σης για μετάβαση από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση, χρόνος για συγχρονισμό (για εκκίνηση από θερ¬ 
μή, ενδιάμεση, ψυχρή κατάσταση), χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο (για εκκίνηση από θερμή, 
ενδιάμεση, ψυχρή κατάσταση) και χρόνος σβέσης. Τα στοιχεία αυτά υποβάλλονται από τους Παραγω¬ 
γούς στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς με ακρίβεια μίας (1) ώρας. Στις περιπτώσεις που οι ελάχι- 
στες/μέγιστες απαιτήσεις του Άρθρου 241 του ΚΔΣ (όπου η μονάδα μέτρησης των στοιχείων αυτών είναι 
πρώτα λεπτά ώρας (ιτιίη)) διαφοροποιούνται από τα υποβαλλόμενα στοιχεία, ο Παραγωγός υποβάλλει 
την πλησιέστερη ακέραια ώρα εντός των χρονικών περιορισμών του Άρθρου 241. 


3.3.2.7.2 Περιεχόμενο Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 

Στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών περιλαμβάνονται τα παρακάτω στοιχεία της §5 του Άρ¬ 
θρου 262 του ΚΔΣ: 


ΠΙΝ. 6: Τεχνικά στοιχεία για τη λειτουργία της Μονάδας 


Περιγραφή 

Μονάδα Μέτρησης 

Καθαρή Ισχύς Μονάδας (ΝΘΑΡ) 

Μ ν\/ 

Μεγίστη Συνεχής Ικανότητα Παραγωγής (Καθαρή Ισχύς Μονάδας αφού αφαιρεθούν οι ε¬ 
σωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας) 

Μνν 

Μεγίστη Τριτεύουσα Μη Στρεφόμενη Εφεδρεία 

Μ νν 

Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (Ελάχιστο Φορτίο) αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες 
και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας 

Μνν 

Μεγίστη Ημερήσια Έγχυση Ενέργειας (Υδροηλεκτρικές Μονάδες) 

Μ \Λ/Τι 

Μέγιστος Αριθμός Εκκινήσεων ανά έτος 8 

Εκκινήσεις 

Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας 

Ηγβ 

Ελάχιστος χρόνος κράτησης 

ΗΓ5 

Βραχυχρόνια Μεγίστη Ικανότητα παραγωγής αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες 
και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας 

Μ νν 

Μέγιστος Χρόνος Λειτουργίας σε βραχυχρόνια Μεγίστη Ικανότητα Παραγωγής - ΑΝΕΝΕΡΓΟ 

ΗΓ5 

Τιμή για Μεγίστη δυνατότητα παραγωγής (σε περίπτωση επικουρικής υπηρεσίας) - ΑΝΕ¬ 
ΝΕΡΓΟ 

€/Μ \Λ/Τι 

Χρόνος Κράτησης για Μετάβαση από Θερμή / Ενδιάμεση κατάσταση σε ετοιμότητα 

ΗΓ5 

Χρόνος Κράτησης για Μετάβαση από Ενδιάμεση /Ψυχρή κατάσταση σε ετοιμότητα 

ΗΓ5 

Χρόνος για συγχρονισμό από Θερμή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέ¬ 
χρι το συγχρονισμό) 

ΗΓ5 

Χρόνος για συγχρονισμό από Ενδιάμεση κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης 
μέχρι το συγχρονισμό) 

ΗΓ5 


8 Δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της §5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ και δεν χρησιμοποείται κατά την εξάσκηση των αρμοδιοτήτων 
του Λειτουργού Αγοράς και Διαχειριστή Μεταφοράς. 
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Περιγραφή 

Μονάδα Μέτρησης 

Χρόνος για συγχρονισμό από Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέ¬ 
χρι το συγχρονισμό) 

ΗΓ5 

Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε Θερμή κατάσταση (λειτουργία από το συγχρο¬ 
νισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο) 

ΗΓ5 

Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε Ενδιάμεση κατάσταση (λειτουργία από το 
συγχρονισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο) 

ΗΓ5 

Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο σε Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από το συγ¬ 
χρονισμό μέχρι το ελάχιστο φορτίο) 

ΗΓ5 

Φορτίο Συγχρονισμού αφού αφαιρεθούν οι εσωτερικές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία 
της Μονάδας 

Μ \Λ/ 

Χρόνος Σβέσης (Χρόνος από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό) 

ΗΓ5 

Ρυθμός Ανόδου (ελάχιστος εγγυημένος Ρυθμός Ανόδου από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγω¬ 
γή μέχρι την Μέγιστη Συνεχή Ικανότητα Παραγωγής) 

Μ\Λ//πιίη 

Ρυθμός Καθόδου (ελάχιστος εγγυημένος Ρυθμός Καθόδου από τη Μέγιστη Συνεχή Ικανότη¬ 
τα Παραγωγής μέχρι την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή) 

Μ\Λ//πιίη 

Μέγιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ 

Μ\Λ/ 

Ελάχιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ 

Μ \Λ/ 

Ρυθμός μεταβολής παραγωγής υπό ΑΡΠ 

Μ\Α//ιπίη 

Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης 

Μ\Λ/ 

Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης 

Μ νν 

Στατή Εφεδρεία 

ΜΥν 

Ζεύγη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας / καθαρής παραγωγής σε δέκα (10) επίπεδα κα¬ 
θαρής παραγωγής 

Μ\Λ/ / (Ευ/ΜίΛ/Ιι) 

Ζεύγη Μέγιστης συνεχής ικανότητας αέργου ισχύος/ καθαρής παραγωγής (υπό ονομαστική 
τάση σημείου έγχυσης-χωρητική. Ελάχιστη παραγωγή, μέγιστη παραγωγή και πέντε (5) 
ενδιάμεσα επίπεδα 

Μ\Λ//Μ\/3γ 

Ζεύγη Μέγιστης συνεχής ικανότητας αέργου ισχύος / καθαρής παραγωγής (υπό ονομαστική 
τάση σημείου έγχυσης - επαγωγική. Ελάχιστη παραγωγή, μέγιστη παραγωγή και πέντε (5) 
ενδιάμεσα επίπεδα 

Μ\Λ//Μ\/3γ 

Απαγορευμένες ζώνες συνεχούς λειτουργίας 9 

Μ\Λ/1, Μ\Λ/2 

Ζεύγη Βοηθητικού Φορτίου και Καθαρής Παραγωγής 

Μ\Λ/Η/ Μ\Λ/Τι 

Ποσότητα Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ 10 

Μ\Λ/ή 


Το φορτίο κατά το συγχρονισμό το οποίο καταχωρείται στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 
είναι η μέση παραγωγή της γεννήτριας κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. Το 
πραγματικό φορτίο κατά τον συγχρονισμό της μηχανής αυξάνεται κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμο¬ 
νής σε ενδιάμεσο φορτίο από το μηδέν μέχρι το τεχνικά ελάχιστο φορτίο. Όμως, όταν γίνεται μοντελο¬ 
ποίηση στον υπολογιστή κατά την επίλυση του ΗΕΠ, το φορτίο της γεννήτριας θεωρείται σταθερό σε αυ- 

9 

Δ εκλαμβάνονται υποψη κατα την επίλυση του ΗΕΠ. 

10 Δεν περιλαμβάνεται στα στοιχεία της §5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Ορίζεται από σχετική Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών 
Όρων της ΡΑΕ. 
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τό το χρονικό διάστημα για λόγους απλοποίησης. Το φορτίο κατά το συγχρονισμό μπορεί να προσεγγι- 
σθείπροκειμένου να ελαχιστοποιηθούν οι Αποκλίσεις ανάμεσα στον ΗΕΠ και την Κατανομή Πραγματικού 
Χρόνου, καθώς αυτές οι Αποκλίσεις τακτοποιούνται κατά την Εκκαθάριση Αποκλίσεων. Σε κάθε περίπτω¬ 
ση το επίπεδο του φορτίου συγχρονισμού δεν μπορεί να υπερβαίνει τα επίπεδα που ορίζονται για κάθε 
τόπο Μονάδας στο Άρθρο 241 του ΚΔΣ. 

Οι Παραγωγοί μπορούν να υπολογίζουν το μέσο φορτίο κατά το συγχρονισμό διαιρώντας την ενέργεια 
που παράγεται κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο, η οποία αντιστοιχεί στη 
σκιασμένη περιοχή του παρακάτω σχήματος, με το χρόνο παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. Αυτός ο υπο¬ 
λογισμός δίνει την ίδια ενέργεια εκκίνησης με αυτή του δηλωθέντος φορτίου κατά το συγχρονισμό, η 
οποία είναι η διαγραμμισμένη περιοχή στο ΣΧΗΜΑ 7 παρακάτω. 

Κατά τον έλεγχο τήρησης του Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας λαμβάνεται υπόψη η περίοδος προετοιμα¬ 
σίας συγχρονισμού, η περίοδος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο, η περίοδος κανονικής λειτουργίας και 
η περίοδος αποσυγχρονισμού, όπως ορίζονται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. Κατά τον έλεγ¬ 
χο τήρησης του Ελάχιστου Χρόνου Κράτησης λαμβάνεται υπόφη μόνο η περίοδος κράτησης. 

Τα στοιχεία της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που υποβάλλονται με τη Δήλωση Καταχωρημένων 
Χαρακτηριστικών καθώς και του κόστους καυσίμου που περιλαμβάνονται στις Δηλώσεις Τεχνοοικονομι- 
κών Στοιχείων χρησιμοποιούνται για τον υπολογισμό του Μεταβλητούό Κόστους για κάθε θερμική Μο¬ 
νάδα παραγωγής. Λεπτομέρειες σχετικά με τα παραπάνω τεχνικά και οικονομικά στοιχεία καθώς και τη 
μεθοδολογία υπολογισμού του Μεταβλητού Κόστους των θερμικών Μονάδων περιλαμβάνονται στο Κε¬ 
φάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. 

Για τον υπολογισμό της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας για τις Υδροηλε¬ 
κτρικές Μονάδες δυνάμει του Άρθρου 71 του ΚΣΗΕ, ως Μεταβλητό Κόστος των Υδροηλεκτρικών Μονά¬ 
δων λαμβάνεται αριθμητική τιμή (σε €/Μ\Α/Γι), που υπολογίζεται από το Λειτουργό της Αγοράς ημερήσια 
για κάθε Υδροηλεκτρική Μονάδα, αναφέρεται στην επόμενη Ημέρα Κατανομής, και δημοσιεύεται μισή 
ώρα πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής προσφορών για τη δέσμευση ημερήσιων ΦΔΜ ηλεκτρικής 
ενέργειας. Η ανωτέρω μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδάτινων πόρων, 
όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού Συστήματος πα¬ 
ραγωγής, λαμβάνοντας υπόψη περιορισμούς που σχετίζονται με τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες και γίνεται 
βάσει στοιχείων που ο Διαχειριστής του Συστήματος υποβάλλει στο Λειτουργό της Αγοράς. Η μεθοδολο¬ 
γία υπολογισμού της Διοικητικά Οριζόμενης Ελάχιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας περιγράφεται αναλυ¬ 
τικά στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. 

Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων οι οποίες υποβάλλονται από έναν Αυτοπαραγωγό για μία Μο¬ 
νάδα που δεν εντάσσεται στο Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, αφορούν τουλάχιστον την Καθαρή Ισχύ της 
Μονάδας. 
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ΣΧΗΜΑ 7 : Εκκίνηση και Σβέση Θερμικής Μονάδας 


Ο Λειτουργός της Αγοράς, κατά την επίλυση του ΗΕΠ, λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα στοιχεία, με αύξου- 
σα σειρά σημασίας, για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά λειτουργίας μίας Μονάδας για κάθε Περίοδο 
Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: 

• Τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά λειτουργίας της Μονάδας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν ε¬ 
γκεκριμένων εξαιρέσεων σχετικών με τα τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αυτές έχουν καταχωρηθεί 
στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς, 

• Τα οικονομικά στοιχεία της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων, 

• Τυχόν Δήλωση Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας. 

Κάθε σχετική πληροφορία που υποβάλλεται από τον Παραγωγό μετά τη λήξη της Προθεσμίας Υποβολής 
από τους Συμμετέχοντες σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ΚΔΣ, αφορά το Διαχειριστή του Συστήματος και 
δεν λαμβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του ΗΕΠ. 


3.3.2.7.3 Αποδοχή Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος επικυρώνει όλες τις Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και Καταχω- 
ρημένων Χαρακτηριστικών που υποβάλλονται εγκαίρως. Σε επόμενη παράγραφο αναφέρονται αναλυτι¬ 
κά οι κανόνες εγκυρότητας για τα τεχνικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών 
Στοιχείων και στη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών. 

Οι Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων οι οποίες έχουν υποβληθεί εγκαίρως και βρέθηκαν να είναι 
ανακριβείς ή μη αληθείς, θεωρούνται άκυρες. Όταν μία Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων θεωρείται 
άκυρη τότε θα θεωρείται σε ισχύ η τελευταία έγκυρη Δήλωση. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει έγκυρη 
Δήλωση για μία Μονάδα παραγωγής, ο Διαχειριστής του Συστήματος ενημερώνει τη ΡΑΕ για αυτό το θέ¬ 
μα προκειμένου να επιβάλει κυρώσεις όπως αυτές περιγράφονται στο Αρθρο 33 του Ν.2773/1999. 
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3.3.3 Έλεγχος εγκυρότητας Δεδομένων Εισόδου 

Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζεται η διαδικασία επικύρωσης που εφαρμόζεται από το Πληροφοριακό Σύ¬ 
στημα της Αγοράς για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων εισόδου των Συμμετεχόντων, συμπε¬ 
ριλαμβανομένων των Δηλώσεων Φορτίου, των Προσφορών Έγχυσης, των Προφορών Εφεδρειών, των 
Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας των Μονάδων Παραγωγής και των Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχεί¬ 
ων. 


3.3.3.1 Έλεγχος εγκυρότητας Δηλώσεων Φορτίου 

Κάθε Δήλωση Φορτίου πρέπει να συνοδεύεται από αποδεκτή βεβαίωση κάλυψης χρηματικών υποχρεώ¬ 
σεων, όπως περιγράφεται στη σχετική παράγραφο παραπάνω. Η ενεργοποίηση της διάταξης αυτής του 
Αρθρου 18 του ΚΣΗΕ θα γίνει αφού συμβληθεί ο Λειτουργός της Αγοράς με τον απαιτούμενο Χρηματοοι¬ 
κονομικό Φορέα Κάλυψης. Μέχρι τότε, ο Λειτουργός της Αγοράς παρακολουθεί συστηματικά την εξέλιξη 
των οικονομικών υποχρεώσεων όλων των Συμμετεχόντων και ενεργεί άμεσα σε περίπτωση που διαπι¬ 
στώνει την ύπαρξη εκκρεμών οικονομικών υποχρεώσεων (ληξιπρόθεσμες οφειλές ή/και απαιτήσεις κα¬ 
τάθεσης εγγυήσεων) προς αυτόν στα πλαίσια του ισχύοντος ΚΣΗΕ. Στις περιπτώσεις αυτές, ακολουθεί την 
παρακάτω διαδικασία: 

Α) Αποστέλλει σχετική επιστολή προς τους Συμμετέχοντες με τις εκκρεμείς οικονομικές υποχρεώσεις 
τους και προσδιορίζει την προθεσμία τακτοποίησής τους προς αποφυγή ενεργοποίησης των δια¬ 
τάξεων του ΚΣΗΕ περί καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ. 

1. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ ενός Συμμετέχοντα, ο ΛΑΓΗΕ: 

ί. Κοινοποιεί με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο (συμπεριλαμβανομένης της τηλεομοιοτυπίας ή 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου) την καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ: 

στο Συμμετέχοντα, ενημερώνοντάς τον για τη διαγραφή του από το Μητρώο Συμμε¬ 
τεχόντων και σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι Προμηθευτής, την παύση εκ¬ 
προσώπησης των πελατών του με το πέρας της Ημέρας Κατανομής που αντιστοιχεί 
στον τελευταίο ΗΕΠ πριν την διαγραφή του. 

στον ΑΔΜΗΕ, ώστε δυνάμει του Άρθρου 3 Παρ. 5 του ΚΣΗΕ, να επέλθει αυτοδίκαια η 
λύση της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος Ηλεκτρικής Ενέργειας με το 
Συμμετέχοντα. 

στη ΡΑΕ, για την ενημέρωση και τις ενδεχόμενες ενέργειές της στα πλαίσια των αρ¬ 
μοδιοτήτων της. 

μ. Διαγράφει το Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων. 
μι. Αποκλείει το Συμμετέχοντα από το Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ. 

ιν. Δεν λαμβάνει υπόψη, κατά την επίλυση του ΗΕΠ των Ημερών Κατανομής που έπονται της ημέ- 
ραςδιαγραφής του από το Μητρώο, τις Δηλώσεις Φορτίου που ενδεχομένως έχουν ήδη υπο¬ 
βληθεί στο Σύστημα Συναλλαγών ΗΕΠ από το Συμμετέχοντα. 

ν. Ενημερώνει τους Διαχειριστές των Δικτύων για την καταγγελία της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ 
και τη διαγραφή του Συμμετέχοντα από το Μητρώο Συμμετεχόντων. 

2. Σε περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι Προμηθευτής, ο ΛΑΓΗΕ, πέραν των ανωτέρω: 

ί. Ενημερώνει τον Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου (ΠΤΚ) για την καταγγελία της Σύμβασης 
Συναλλαγών ΗΕΠ και τον ακριβή χρόνο έναρξης εκπροσώπησης των Πελατών εντός της Ελληνι¬ 
κής Επικράτειας του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ. Η με- 
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ταφορά των Πελατών του Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η Σύμβαση, στον ΠΤΚ, γίνεται 
μετά από σχετικές ενέργειες του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και του ΠΤΚ. 

ϋ. Υποβάλλει, μέχρι την έναρξη εκπροσώπησης από τον ΠΤΚ, τη Δήλωση Φορτίου που έπεται της 
κοινοποίησης της καταγγελίας της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ και αφορά τους πελάτες του 
Προμηθευτή του οποίου καταγγέλθηκε η σύμβαση. 

ίϋ. Ανακοινώνει τη διαγραφή του Συμμετέχοντα στην ιστοσελίδα του. 

ιν. Παρέχει ιστορικά στοιχεία Δηλώσεων Φορτίου διάρκειας μίας (1) εβδομάδας του Συμμετέχο¬ 
ντα στον ΠΤΚ έτσι ώστε να είναι άμεσα δυνατή η υποβολή σχετικής Δήλωσης Φορτίου από τον 
ΠΤΚ. 

Β) Προβαίνει, κατά περίπτωση, σε κάθε νόμιμη ενέργεια κατά του Εκπροσώπου Φορτίου και των 
Πελατών που αντιστοιχούν στον Εκπρόσωπο Φορτίου προκειμένου να ανακτήσει πιθανές οφειλές 
και ζημίες. 

Εκτός από την απαίτηση υποβολής αποδεκτής βεβαίωσης, μία Δήλωση Φορτίου από έναν Εκπρόσωπο 
Φορτίου θα κηρύσσεται άκυρη εάν δεν συμμορφώνεται με οποιονδήποτε από τους ακόλουθους κανόνες 
εγκυρότητας: 

α. Η Δήλωση Φορτίου για μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της 
σχετικής Προθεσμίας Υποβολής για Συμμετέχοντες για αυτήν την Ημέρα Κατανομής, 

β. Η Δήλωση Φορτίου πρέπει να υποβάλλεται από έναν Εκπρόσωπο Φορτίου με μία έγκυρη Σύμβα¬ 
ση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, 

γ. Η Δήλωση Φορτίου που υποβάλλεται από Εκπρόσωπο Φορτίου για την εκπροσώπηση Πελατών 
εντός της Ελληνικής Επικράτειας πρέπει να αναφέρεται σε έναν καταχωρημένο μετρητή που σχε¬ 
τίζεται με τον υπόψη Εκπρόσωπο Φορτίου, ενώ η Δήλωση Φορτίου που υποβάλλεται από Εκπρό¬ 
σωπο Φορτίου για Εξαγωγή ενέργειας πρέπει να αναφέρεται στο σημείο απομάστευσης για Εξα¬ 
γωγή μίας Διασύνδεσης (μετρητής). 

δ. Η ποσότητα ενέργειας σε μία Μη Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου και όλες οι ποσότητες ενέρ¬ 
γειας σε μία Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου πρέπει να είναι μη αρνητικές, 

ε. Όλες οι τιμές σε μία τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου πρέπει να είναι μη αρνητικές και μικρότε¬ 
ρες ή ίσες της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστη Τιμής, 

στ. Πρέπει να υπάρχουν 1-10 ζεύγη ποσότητας-τιμής (Βαθμίδες Προσφοράς) σε μία τιμολογούμενη 
Δήλωση Φορτίου οι οποίες να είναι συνεχείς. Για παράδειγμα, εφόσον υπάρχει 1η και 3η βαθμί¬ 
δα, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και 2η, και 

ζ. Οι τιμές ενέργειας των βαθμιδών σε μία τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου πρέπει να είναι γνήσια 
φθίνουσες. 


Επίσης: 

ϊ. Η συνολική ποσότητα ενέργειας σε μία τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου για μία Εξαγωγή δεν 
πρέπει να υπερβαίνει τα αντίστοιχα ΦΔΜ, και 

ϋ. Η συνολική ποσότητα ενέργειας σε μία Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου για Εξαγωγές ανά Δια¬ 
σύνδεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μεγαλύτερη από ή ίση με την ποσότητα ενέργειας που 
αντιστοιχεί στην Επιβεβαιωμένη Δήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων ΦΔΜ, όπως αυτή καθορίζεται 
μετά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των όμορων Διαχειριστών. 

Σημειώνεται ότι, κατ' εξαίρεση, ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους παραπάνω δύο κανόνες δεν συ¬ 
νεπάγεται μη αποδοχή της τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου για Εξαγωγές. Οι Δηλώσεις Φορτίου 
που υποβάλλονται για Εξαγωγές γίνονται αποδεκτές ακόμη και αν παραβιάζουν τους παραπάνω δύο 
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κανόνες. Παρόλα αυτά, παραβίαση των παραπάνω κανόνων μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες 
στα πλαίσια της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων ή/και ποινές. 

Εκπρόσωποι Φορτίου με Δηλώσεις Φορτίου που εξακολουθούν να είναι άκυρες μετά τη Λήξη της Προθε¬ 
σμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες, υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται 
στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. Κυρώσεις επίσης επιβάλλονται για ανεπαρκείς Δηλώσεις Φορτίου που 
έχουν σαν αποτέλεσμα σημαντικές αποκλίσεις από τη μετροόμενη ενεργειακή κατανάλωση. 


3.3.3.2 Έλεγχος εγκυρότητας Προσφορών'Εγχυσης 

Μία Προσφορά Έγχυσης υπόκειται σε βασικούς κανόνες εγκυρότητας, ως εξής: 

α. Η Προσφορά Έγχυσης για μία καθορισμένη Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της 
σχετικής Προθεσμίας Υποβολής για Συμμετέχοντες για αυτήν την Ημέρα Κατανομής. 

β. Η Προσφορά Έγχυσης πρέπει να υποβάλλεται από έναν Παραγωγό (για παραγωγή ενέργειας) ή 
Προμηθευτή, Έμπορο και Αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη (για Εισαγωγές ενέργειας) με έγκυρη 
Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ και έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. 

γ. Η Προσφορά Έγχυσης που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό πρέπει να αναφέρεται στο σημείο 
έγχυσης Μονάδας (μετρητής) εγγεγραμμένης στο Μητρώο Μονάδων, ενώ η Προσφορά Έγχυσης 
που υποβάλλεται από Προμηθευτή, Έμπορο ή Αυτοπρομηθευόμενο Πελάτη για Εισαγωγή ενέρ¬ 
γειας πρέπει να αναφέρεται στο σημείο έγχυσης για Εισαγωγή μιας Διασύνδεσης (μετρητής). 

δ. Η ποσότητα ενέργειας σε μία Μη-Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης και όλες οι ποσότητες ε¬ 
νέργειας σε μία Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου πρέπει να είναι μη αρνητικές. 

ε. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης οφείλει να εί¬ 
ναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και μεγα¬ 
λύτερη ή ίση του μηδενός. 

στ. Πρέπει να υπάρχουν 1-10 ζεύγη ποσότητας-τιμής (Βαθμίδες Προσφοράς) σε μία Προσφορά Έγχυ¬ 
σης, οι οποίες να είναι συνεχείς. Για παράδειγμα, εφόσον υπάρχει 1η και 3η βαθμίδα προσφο¬ 
ράς, τότε πρέπει υποχρεωτικά να υπάρχει και 2η. 

ζ. Οι τιμές ενέργειας των βαθμιδών σε μία Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης πρέπει να είναι μο- 
νοτόνως μη φθίνουσες. 

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, μία Προσφορά Έγχυσης από θερμική Μονάδα 
παραγωγής πρέπει να συμμορφώνεται με τους κάτωθι κανόνες εγκυρότητας: 

ϊ. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, διαιρεμένη με 
τον αντίστοιχο Συντελεστή Απωλειών Μεταφοράς, δεν πρέπει να είναι μικρότερη του Ελάχιστου 
Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως αυτό υπολογίζεται στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος Εγ¬ 
χειριδίου, για την αντίστοιχη ικανότητα της Μονάδας και Περίοδο Κατανομής. 

Π. Ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης των Θερμικών 
Μονάδων (εξαιρούνται οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ με Απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λει¬ 
τουργικών Όρων εν ισχύ η οποία ορίζει Ποσότητα Προτεραιότητας ΚΜΣΗΘΥΑ) στην οποία αντι¬ 
στοιχεί χαμηλότερη τιμή ενέργειας μεταξύ όλων των βαθμιδών, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας 
επιτρέπεται να είναι χαμηλότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας. Για μία Πε¬ 
ρίοδο Κατανομής, η ποσότητα ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της 
κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπεται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότη¬ 
τας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση Μη Διαθεσι¬ 
μότητας αυτή λαμβάνεται ανάλογα υπόψη κατά τον υπολογισμό της συνολικά διαθέσιμης ποσό¬ 
τητας ενέργειας της Τιμολούμενης Προσφοράς Έγχυσης ακόμη και στην περίπτωση που δεν έχει 
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υποβληθεί από τον Παραγωγό ενημερωμένη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης για το σύνολο 
της τρέχουσας διαθέσιμης ικανότητας παραγωγής της Μονάδας. 

ϊϋ. Σε κάθε περίπτωση, η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέρ¬ 
γειας του συνόλου των βαθμιδών της κλιμακωτής συνάρτησης της Τιμολογούμενης Προσφοράς 
Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, 
όπως το όριο αυτό ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρ¬ 
τηση της Προσφοράς Έγχυσης. Σε περίπτωση που έχει υποβληθεί δήλωση Μη Διαθεσιμότητας 
αυτή λαμβάνεται ανάλογα υπόψη κατά τον υπολογισμό της σταθμισμένης με τις ποσότητες ενέρ¬ 
γειας μέσης τιμής, περιορίζοντας τις προσφερόμενες ποσότητες ενέργειας ακόμη και στην περί¬ 
πτωση που δεν έχει υποβληθεί από τον Παραγωγό ενημερωμένη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγ¬ 
χυσης για το σύνολο της τρέχουσας διαθέσιμης ικανότητας παραγωγής της Μονάδας. 

ΐν. Προσφορά Έγχυσης η οποία υποβάλλεται για Μονάδα Αυτοπαραγωγού που δεν εντάσσεται στο 
Μητρώο ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, αφορά τουλάχιστον το τμήμα της ισχύος της Μονάδας το οποίο 
αντιστοιχεί στην Καθαρή Ισχύ της Μονάδας ΝΈΑΡ, όπως αυτή υπολογίζεται κατά τις διατάξεις του 
ΚΔΣ. Επιπροσθέτως, στην Προσφορά Έγχυσης συμπεριλαμβάνεται η ενδεχόμενη πρόσθετη ποσό¬ 
τητα ενέργειας που εγχέεται πέραν της Καθαρής Ικανότητας της Μονάδας ΝΈΑΡ, για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. Η κλιμακωτή συνάρτηση τιμής ενέργειας και ποσότητας 
ενέργειας για Μονάδα Αυτοπαραγωγού αφορά τη συνολική ποσότητα προσφερόμενης ενέργει¬ 
ας. 

ν. Το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων ενέργειας πρέπει να ισούται με τη διαθέσιμη ικανό¬ 
τητα παραγωγής της Μονάδας. Στην περίπτωση Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ το σύνολο των 
προσφερόμενων ποσοτήτων ενέργειας πρέπει να ισούται με τη διαθέσιμη ικανότητα παραγωγής 
της Μονάδας μείον την ποσότητα ενέργειας που αντιστοιχεί στην Δήλωση Προτεραιότητας Κατα¬ 
νεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ. 

νΐ. Σε Μη Τιμολούμενη Προσφορά Έγχυσης που υποβάλλεται για τις Δηλώσεις Προτεραιότητας Κα- 
τανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ η ποσότητα ενέργειας που υποβάλλεται για κάθε Περίοδο Κατα¬ 
νομής στην οποία αφορά η εν λόγω Δήλωση πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της Ποσότητας Προ¬ 
τεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ όπως αυτή έχει υποβληθεί στο Πληροφοριακό Σύ¬ 
στημα της Αγοράς με την Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών. 

νϊί. Πιθανή ακύρωση Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης για Μονάδα η οποία έχει υποβάλει και 
Μη Τιμολούμενη Προσφορά Έγχυσης δεν συνεπάγεται και ακύρωση της Μη Τιμολογούμενης 
Προσφοράς Έγχυσης εφόσον η Μη Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης είναι έγκυρη κατά τις 
προβλέψεις του ΚΣΗΕ και τους ελέγχους του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς, του Λει¬ 
τουργού της Αγοράς και του Διαχειριστή Δυστήματος. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τους τρεις πρώτους κανόνες επικύρωσης περιλαμβάνονται στο Κεφά¬ 
λαιο 5 του παρόντος Εγχειριδίου. 

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, για μία Προσφορά Έγχυσης από ΥΗΣ (συμπερι¬ 
λαμβανομένων των αντλητικών μονάδων σε λειτουργία γεννήτριας), πρέπει να ισχύουν οι κάτωθι κανό¬ 
νες εγκυρότητας: 

ί. Η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης, διαιρεμένη με 
τον αντίστοιχο Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης, οφείλει να είναι μικρότερη ή ίση της Διοικητικά 
Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας και δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του με¬ 
ταβλητού κόστους της Μονάδας το οποίο καθορίζεται κατά το Άρθρο 44 παράγραφος (5) του 
ΚΣΗΕ, όπως τα όρια αυτά ισχύουν για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφο¬ 
ρά Έγχυσης. 
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ϋ. Το σύνολο των προσφερόμενων ποσοτήτων ενέργειας πρέπει να ισούται με τη διαθέσιμη ικανό¬ 
τητα παραγωγής της Μονάδας μείοντην υποχρεωτική παραγωγή της υδροηλεκτρικής Μονάδας. 

Περισσότερες λεπτομέρειες για τον πρώτο κανόνα επικύρωσης υπάρχουν στο Κεφάλαιο 5 του παρόντος 
Εγχειριδίου. 

Συμπληρωματικά στους βασικούς κανόνες εγκυρότητας, για μία Προσφορά Έγχυσης για Εισαγωγές πρέ¬ 
πει να ισχύουν οι κάτωθι κανόνες: 

ί. Το άθροισμα των ποσοτήτων των βαθμιδών της Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγές ανά Διασύν¬ 
δεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μικρότερο από ή ίσο με το σύνολο των αντιστοίχων ΦΔΜ 
του Συμμετέχοντα. 

ϋ. Το άθροισμα των ποσοτήτων των βαθμιδών της Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγές ανά Διασύν¬ 
δεση και κατεύθυνση πρέπει να είναι μεγαλύτερο από ή ίσο με την ποσότητα ενέργειας που α¬ 
ντιστοιχεί στην Επιβεβαιωμένη Δήλωση Χρήσης Μακροχρόνιων ΦΔΜ, όπως αυτή καθορίζεται με¬ 
τά τη σχετική διαδικασία επιβεβαίωσης που λαμβάνει χώρα μεταξύ των όμορων Διαχειριστών. 

Σημειώνεται ότι, κατ' εξαίρεση, ενδεχόμενη μη συμμόρφωση με τους παραπάνω κανόνες δεν συνε¬ 
πάγεται μη αποδοχή της Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγές. Οι Προσφορές που υποβάλλονται για 
Εισαγωγές γίνονται αποδεκτές ακόμη και αν παραβιάζουν τους παραπάνω δύο κανόνες. Παρόλα αυ¬ 
τά, παραβίαση των παραπάνω κανόνων μπορεί να έχει οικονομικές συνέπειες στα πλαίσια της Εκκα¬ 
θάρισης Αποκλίσεων ή/και ποινές. 

Παραγωγοί με Προσφορές Έγχυσης για Μονάδες παραγωγής που εξακολουθούν να είναι άκυρες με την 
Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για τους Συμμετέχοντες υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, 
όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 


Ξ.3.3.3 Έλεγχος εγκυρότητας Προσφορών Εφεδρειών 

Μία Προσφορά Εφεδρειών από έναν Παραγωγό κηρύσσεται άκυρη εάν δεν συμμορφώνεται με οποιον- 
δήποτε από τους ακόλουθους κανόνες εγκυρότητας: 

α. Η Προσφορά Εφεδρειών για μία Ημέρα Κατανομής πρέπει να υποβάλλεται εντός της σχετικής 
Προθεσμίας Υποβολής για αυτήν την Ημέρα Κατανομής. 

β. Η Προσφορά Εφεδρειών πρέπει να υποβάλλεται από έναν Παραγωγό με μία έγκυρη Σύμβαση Συ¬ 
ναλλαγών ΗΕΠ και μία έγκυρη Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος. 

γ. Η Προσφορά Εφεδρειών που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό πρέπει να αναφέρεται σε Μονά¬ 
δα παραγωγής εγγεγραμένη στο Μητρώο Μονάδων και αναφέρεται στο σημείο σύνδεσης της 
Μονάδας (μετρητής). 

δ. Η Προσφορά Εφεδρειών που υποβάλλεται από έναν Παραγωγό πρέπει να αναφέρεται σε Μονά¬ 
δα παραγωγής για την οποία έχουν καταχωρηθεί τα προβλεπόμενα από τον ΚΔΣ Καταχωρημένα 
Τεχνοοικονομικά Χαρακτηριστικά που έχουν σχέση με την παροχή αυτής της εφεδρείας. 

ε. Η τιμή σε μία Προσφορά Εφεδρείας δεν πρέπει να είναι ούτε αρνητική ούτε μεγαλύτερη από την 
Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για αυτόν τον τύπο εφεδρείας. 

Παραγωγοί με Προσφορές Εφεδρείας που εξακολουθούν να είναι άκυρες με την Λήξη της Προθεσμίας 
Υποβολής για τους Συμμετέχοντες υπόκεινται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον 
ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 
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3.3.3.4 Έλεγχος εγκυρότητας Δηλώσεων Μη Διαθεσιμότητας 

Δηλώσεις Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότητας μπορούν να κηρυχθούν άκυρες στις ακόλουθες δύο πε¬ 
ριπτώσεις: 

1. 0 Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει, δυνάμει του Άρθρου 40 του ΚΣΗΕ, εάν οι Δηλώσεις Μη 
Διαθεσιμότητας είναι αληθινές και ακριβείς. Για το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής του Συστήματος 
μπορεί να απαιτήσει εγγράφως, και εντός λογικής χρονικής προθεσμίας, από τους Παραγωγούς 
που έχουν υποβάλει μία Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας να υποβάλλουν έγγραφα και εκθέσεις στο 
Διαχειριστή του Συστήματος και τη ΡΑΕ με όλες τις σχετικές πληροφορίες, και να επιτρέπουν στη 
ΡΑΕ την πρόσβαση στους σχετικούς χώρους για επιβεβαίωση. Σε περίπτωση ελέγχου από τη ΡΑΕ, 
η τελευταία μπορεί να δώσει εντολή στο Διαχειριστή του Συστήματος να τερματίσει ή να ακυρώ¬ 
σει την μη διαθεσιμότητα της Μονάδας. 

2. Ο Διαχειριστής του Συστήματος, με αιτιολογημένη απόφαση που κοινοποιείται στον αντίστοιχο 
Παραγωγό, μπορεί να τερματίσει ή να ακυρώσει μία Δήλωση Ολικής ή Μερικής Μη Διαθεσιμότη¬ 
τας πριν από τη λήξη του χρόνου ισχύος της, ή να θεωρήσει άκυρη μία Δήλωση της οποίας ο χρό¬ 
νος ισχύος έχει λήξει, εφόσον διαπιστώσει ότι η δήλωση είναι αναληθής και ανακριβής. Σχετικές 
λεπτομέρειες αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 

Αν μία δήλωση μη διαθεσιμότητας κηρυχθεί άκυρη, ο αντίστοιχος Παραγωγός υπόκειται σε κυρώσεις 
για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 


3.3.3.5 Έλεγχος Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και Δηλώσεων Καταχωρημένων Χαρακτη¬ 

ριστικών 

3.3.3.5.1 Έλεγχος εγκυρότητας Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος ελέγχει τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών που υποβλήθηκε 
από Παραγωγό για μία ή και περισσότερες Μονάδες παραγωγής της κατοχής του. Ο έλεγχος που διεξάγει 
ο Διαχειριστής του Συστήματος αφορά: 

• στην πληρότητα των στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται σε προηγούμενη παράγραφο του παρό¬ 
ντος καφαλαίου, 

• στην ανταπόκρισή τους με τα πραγματικά χαρακτηριστικά όπως αυτά έχουν προκύψει από τις 
δοκιμές παραλαβής και ελέγχου, 

• στην εγκυρότητά τους. 

Σχετικές λεπτομέρειες αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 


3.3.3.5.2 Έλεγχος εγκυρότητας Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων 

Το Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς ελέγχει τη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων που υποβλήθηκε 
από Παραγωγό για μία ή και περισσότερες Μονάδες παραγωγής της κατοχής του. Ο έλεγχος που διεξά¬ 
γεται αφορά: 

• στην πληρότητα των στοιχείων όπως αυτά αναφέρονται στους Πίνακες Α, Β και Γ του Άρθρου 44 
του ΚΣΗΕ, 
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• στην ανταπόκρισή τους με τα πραγματικά χαρακτηριστικά, όπως αυτά έχουν προκόψει από τις 
δοκιμές παραλαβής και ελέγχου, στις περιπτώσεις που αφορούν στοιχεία που έχουν υποβληθεί 
με τη Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών, και 

• στηνεγκυρότητα τους. 

Τα στοιχεία που εμπεριέχονται στη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Χαρακτηριστικών υπόκεινται στους ακό¬ 
λουθους κανόνες εγκυρότητας οι οποίοι είναι ενσωματωμένοι στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς: 

1 - Ο Ελάχιστος πρόσθετος χρόνος επιπλέον του Χρόνου Εκκίνησης όταν η Μονάδα επιστρέφει 

από κατάσταση ολικής μη διαθεσιμότητας πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος του μηδε- 
νός. Ο χρόνος αυτός πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος από το Χρόνο για συγχρονισμό 
από Ψυχρή κατάσταση (λειτουργία από την έναρξη εκκίνησης μέχρι το συγχρονισμό) όπως 
τα στοιχεία αυτά υπάρχουν στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά. 

2 - Η Μέγιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός και μικρότερη ή ίση 

από την Καθαρή Ισχύς της Μονάδας (ΝΘΑΡ) όπως αυτή υπάρχει στα Καταχωρημένα Χαρα¬ 
κτηριστικά. Η τιμή της Μέγιστης φόρτισης υπό ΑΡΠ της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοι¬ 
χείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δή¬ 
λωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι 
Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την 
δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44. 

3 - Η Ελάχιστη φόρτιση υπό ΑΡΠ πρέπει να είναι μεγαλύτερη του μηδενός και μεγαλύτερη ή 

ίση από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή (Ελάχιστο Φορτίο) αφού αφαιρεθούν οι εσωτερι¬ 
κές υπηρεσίες και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας. Η τιμή της Ελάχιστης φόρτισης υπό 
ΑΡΠ της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμ¬ 
βατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του 
Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησι¬ 
μοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρ¬ 
θρου 44. 

4- Το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός, και 
πρέπει να είναι το πολύ ίσο με τη διαφορά Μέγιστης φόρτισης υπό ΑΡΠ και Ελάχιστης 
φόρτισης υπό ΑΡΠ. Όταν είναι μηδέν, σημαίνει ότι η Μονάδα δε δύναται να παρέχει Δευ- 
τερεύουσα Εφεδρεία. Η τιμή του Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης της Δήλωσης Τεχνοοι- 
κονομικών Στοιχείων του Άρθρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντί¬ 
στοιχη τιμή της Δήλωσης Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε 
κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΚΠΧ χρησιμοποιούν την τιμή που υ¬ 
ποβάλλεται με την δήλωση τεχνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44. 

5 - Η Ικανότητα επανεκκίνησης από γενική διακοπή λαμβάνει τιμές "Νο" ή "Υθϊ". 

6 - Η Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. Η τιμή 

της Εφεδρείας Πρωτεύουσας Ρύθμισης της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων του Άρ¬ 
θρου 44 ελέγχεται ως προς τη συμβατότητά της με την αντίστοιχη τιμή της δήλωσης Κατα¬ 
χωρημένων Χαρακτηριστικών του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Σε κάθε περίπτωση οι Αλγόριθμοι 
Επίλυσης ΗΕΠ, ΠΚ και ΠΚΚ χρησιμοποιούν την τιμή που υποβάλλεται με την δήλωση τε- 
χνοοικονομικών στοιχείων του Άρθρου 44. 

7 - Η Στατή Εφεδρεία πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός. 

8 - Το Κόστος καυσίμου για τα καύσιμα Α, Β και Γ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδε¬ 

νός. 

9 - Η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου για τα καύσιμα Α, Β και Γ πρέπει να είναι μεγα¬ 

λύτερη του μηδενός. 
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10 - Η Ποσοστιαία σύνθεση καυσίμων σε κάθε σημείο ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανά¬ 

λωσης Θερμότητας (Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός και μικρότε¬ 
ρη του 100%. Το άθροισμα της ποσοστιαίας σύνθεσης για όλα τα καύσιμα πρέπει να είναι 
ίσο με 100%. Επίσης, εάν υπάρχει έστω και ένα επίπεδο καθαρής παραγωγής με μη- 
μηδενική ποσοστιαία σύνθεση για ένα καύσιμο, τότε πρέπει η Κατωτέρα Θερμογόνος Δύ¬ 
ναμη αυτού του καυσίμου να είναι μη-μηδενική (θετική). 

11 - Το Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συ¬ 

νάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. 

12 - Το Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός δαπα¬ 

νών συντήρησης παγίου χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής 
Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. 

13 - Το Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (για άλατα επίπεδα ισχύος της 

συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Καυσίμου) πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδε¬ 
νός. 

14 - Το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό μεταβλητό κόστος εκκί¬ 

νησης της Μονάδας έως την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή, διακριτά για έναρξη από μη συγ¬ 
χρονισμένη ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κατάσταση αναμονής. 

15 - Το Κόστος καυσίμου που αφορά στη διατήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για την πα¬ 

ροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισμένη, ανά 
Μ\Α/ της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφεδρείας, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή 
ίσο του μηδενός. 

16 - Το Κόστος λειτουργίας και συντήρησης, εκτός του κόστους καυσίμου, που αφορά στη δια¬ 

τήρηση της ετοιμότητας της Μονάδας για την παροχή Τριτεύουσας Μη Στρεφόμενης Εφε¬ 
δρείας, όταν αυτή δεν είναι συγχρονισμένη, ανά Μ\Λ/ της Μέγιστης Τριτεύουσας Μη Στρε¬ 
φόμενης Εφεδρείας, πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδενός. 

17 - Το Κόστος Αποσυγχρονισμού πρέπει να λαμβάνει τιμή μεγαλύτερη ή ίση του μηδενός και 

να ισούται με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση αναμονής. 

18 - Το Κόστος Μηδενικού Φορτίου της Μονάδας πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο του μηδε¬ 

νός. 

19 - Η Ποσότητα Προτεραιότητας Ένταξης Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ πρέπει να είναι μι¬ 

κρότερη ή ίση της Καθαρής ισχύος της Μονάδας (ΝΈΑΡ). Η τιμή της ποσότητας αυτή δεν 
μπορεί να ευρίσεται εντός των διαστήματος ορισμού μίας συνεχούς ζώνης απογορευμένης 
λειουργίας εφόσον υποβάλλονται ζώνες απαγορευμένης λειτουργίας ανεξάρτητα εάν οι 
ζώνες αυτές λαμβάνονται υπόφη κατά την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων του Λειτουργού 
της Αγοράς και του Διαχειριστή Συστήματος. 

Ο Διαχειριστής του Συστήματος και η ΡΑΕ ελέγχουν εάν οι υποβληθείσες Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών 
Στοιχείων είναι αληθείς και ακριβείς. Σχετικές λεπτομέρεις αναφέρονται στον ΚΔΣ και το Εγχειρίδιό του. 

Αν μία Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κηρυχθεί άκυρη από τη ΡΑΕ, ο αντίστοιχος Παραγωγός υπό- 
κειται σε κυρώσεις για μη συμμόρφωση, όπως καθορίζεται στον ΚΔΣ και το αντίστοιχο Εγχειρίδιό του. 


3.3.4 Χρεώσεις λόγω μη νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων 

Σε περίπτωση που υποβάλλονται μη νόμιμες Προσφορές ή/και Δηλώσεις για τις οποίες προβλέπονται 
χρεώσεις, ο Λειτουργός της Αγοράς ενημερώνει σχετικά τον Διαχειριστή του Συστήματος, και αυτός με τη 
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σειρά του χρεώνει τον Συμμετέχοντα για την υπόψη Ημέρα Κατανομής με χρηματικό ποσό, κατά τις δια¬ 
τάξεις του ΚΔΣ. 


3.4 Μεθοδολογία Ημερησίου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Στο Τμήμα αυτό παρουσιάζεται η μεθοδολογία κατάρτισης και επίλυσης του Ημερήσιου Ενεργειακού 
Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που περιλαμβάνει: το χρονικό ορίζοντα του ΗΕΠ, τα δεδομένα εισόδου του Η- 
ΕΠ, το χειρισμό των απωλειών μεταφοράς και διανομής, το μηχανισμό επίλυσης του ΗΕΠ, τους περιορι¬ 
σμούς που επιβάλλονται στον μηχανισμό επίλυσης του ΗΕΠ, τις τιμές που υπολογίζονται στην αγορά του 
ΗΕΠ και τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον υπολογισμό αυτών των τιμών. 


3.4.1 Χρονικός Ορίζοντας Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Ο χρονικός ορίζοντας του ΗΕΠ είναι η επόμενη Ημέρα Κατανομής, η οποία είναι μία ημερολογιακή ημέρα 
που ξεκινάει στις 12:00 τα μεσάνυχτα (00:00) και τελειώνει στις 24:00 (ώρες Ελλάδας). Το διακριτό χρονι¬ 
κό διάστημα του ΗΕΠ είναι η Περίοδος Κατανομής, η οποία είναι μία ημερολογιακή ώρα. Υπάρχουν 24 
Περίοδοι Κατανομής σε κάθε Ημέρα Κατανομής, εκτός από τις "μικρές" και "μεγάλες" ημέρες, το φθινό¬ 
πωρο και την άνοιξη αντίστοιχα, όταν η τοπική ώρα μεταβάλλεται μία ώρα μπροστά και πίσω αντίστοι¬ 
χα. Η μικρή Ημέρα Κατανομής την άνοιξη αποτελείται από 23 Περιόδους Κατανομής γιατί απουσιάζει η 
ώρα από τις 03:00 ως τις 04:00. Η μεγάλη Ημέρα Κατανομής το φθινόπωρο αποτελείται από 25 Περιό¬ 
δους Κατανομής γιατί υπάρχουν δύο Περίοδοι Κατανομής από τις 03:00 ως τις 04:00, μία για την ώρα 
εξοικονόμησης του ημερήσιου φωτός και άλλη μία για την κανονική ώρα. 


3.4.2 Δεδομένα Εισόδου στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό 

Το πρόγραμμα του ΗΕΠ υπολογίζεται με βάση τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Περίοδο Κατανομής 
της Ημέρας Κατανομής: 

1 - Τιμολογούμενες και μη-τιμολογοόμενες Δηλώσεις Φορτίου, 

2 - Τιμολογούμενες και μη-τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης, 

3 - Προσφορές Εφεδρειών, 

4 - Απαιτήσεις Εφεδρειών, 

5 - Δηλώσεις Τεχνοοικονομικών Στοιχείων και Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών Μονάδων, 

6 - Δηλώσεις Ολικής και Μερικής Μη Διαθεσιμότητας, 

7 - Αρχική κατάσταση των Μονάδων παραγωγής και σχετικές πληροφορίες στην αρχή της Η¬ 

μέρας Κατανομής, 

8 - Όρια ροής ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των Λειτουργικών Ζωνών, 

9 - Όρια ροής ενεργού ισχύος σε κάθε Διασύνδεση, 

10 - Πίνακας ΦΔΜ για τις Διασυνδέσεις, 

11 - Πίνακες Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης και Φορτίου, και 

12 - Μητρώο Μονάδων και Πίνακας Αντιστοίχησης Μετρητών και Εκπροσώπων Φορτίου. 
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3.4.3 Απώλειες Συστήματος Μεταφοράς και Δικτύου Διανομής 

Οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής συμμετέχουν άμεσα στο Μηχανισμό 
Επίλυσης ΗΕΠ προσαρμόζοντας τις Προσφορές Έγχυσης και τις Δηλώσεις Φορτίου με βάση την ακόλουθη 
μεθοδολογία: 

• Οι ποσότητες ενέργειας στις Προσφορές Έγχυσης από Μονάδες παραγωγής και Εισαγωγές ενέρ¬ 
γειας πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης, και 

• Οι ποσότητες ενέργειας στις Δηλώσεις Φορτίου που αναφέρονται σε φορτία του δικτύου διανο¬ 
μής πολλαπλασιάζονται με τους αντίστοιχους Συντελεστές Απωλειών Φορτίου. 

Από τα παρακάτω σχήματα, το πρώτο δείχνει την επίδραση των Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης στις 
Προσφορές Έγχυσης, και το δεύτερο την επίδραση των Συντελεστών Απωλειών Φορτίου στις Δηλώσεις 
Φορτίου. Εδώ, η τιμή του 6ΕΡ ελήφθη ίση με 0.9, καθαρά για λόγους παρουσίασης. Η εκάστοτε πραγμα¬ 
τική τιμή του λαμβάνεται βάσει του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης (δες σχετική προηγούμενη 
παράγραφο του παρόντος κεφαλαίου). Δεδομένου ότι οι τιμές του Πίνακα αναφέρονται σε διακριτά επί¬ 
πεδα φορτίου 11 , οι ακριβείς τιμές των Συντελεστών προκύπτουν μέσω γραμμικής παρεμβολής μεταξύ 
των συντελεστών του Πίνακα που βρίσκονται εκατέρωθεν της τιμής του υπόψη φορτίου. Σε περίπτωση 
που το επίπεδο φορτίου του Συστήματος ξεπεράσει τα όρια της μελέτης του Διαχειριστή του Συστήμα¬ 
τος 12 , η τιμή του Συντελεστή λαμβάνεται με γραμμική επέκταση του τελευταίου διαθέσιμου διαστήμα¬ 
τος. Η ακρίβεια που χρησιμοποιείται κατά τους παραπάνω υπολογισμούς είναι της τάξης των έξι δεκαδι¬ 
κών ψηφίων. 

Το Πρόγραμμα ΗΕΠ υπολογίζεται με τις ποσότητες ενέργειας προσαρμοσμένες με τις απώλειες έγχυσης 
και φορτίου. Αυτές οι προσαρμοσμένες με τις απώλειες ποσότητες ενέργειας χρησιμοποιούνται κατά την 
Εκκαθάριση του ΗΕΠ, ενώ το Πρόγραμμα ΗΕΠ στα μετρητικά σημεία των γεννητριών και στους μετρητές 
φορτίου υπολογίζεται διαιρώντας αυτές τις προσαρμοσμένες ποσότητες ενέργειας με τους ισχύοντες 
συντελεστές απωλειών. 
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ΣΧΗΜΑ 3: Παράδειγμα προσαρμογής προσφοράς έγχυσης με τις απώλειες μεταφοράς 


11 Τυπικά , ανά 250 Μ\Α/. 

12 (2009) Κάτω όριο: 3500ΜΜ, Άνω όριο 11500Μ\Α/ 
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ΣΧΗΜΑ 9: Παράδειγμα προσαρμογής δήλωσης φορτίου με τις απώλειες διανομής 


3.4.4 Μηχανισμός Επίλυσης Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Η επίλυση του ΗΕΠ είναι ένα σύνθετο πρόβλημα βελτιστοποίησης του κοινωνικού πλεονάσματος για όλη 
την Ημέρα Κατανομής, με την ταυτόχρονη ικανοποίηση των περιορισμών του ισοζυγίου ενέργειας σε κά¬ 
θε Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος, των απαιτήσεων εφεδρειών, των διαζωνικών περιορισμών μετα¬ 
φοράς και των τεχνικών περιορισμών των Μονάδων. 

Η περιγραφή της επίλυσης του ΗΕΠ σε αυτό το τμήμα είναι πολύ γενική, σύμφωνα με μία γενική διατύ¬ 
πωση του προβλήματος ένταξης Μονάδων (υηίί οοιηιηίΐιηθηΐ). 


3.4.5 Μεταβλητές Απόφασης 

Οι μεταβλητές απόφασης στο Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες: 

α. Η κατάσταση κάθε Μονάδας παραγωγής (σε λειτουργία, σε κράτηση, σε διαδικασία εκκίνησης ή 
σε διαδικασία σβέσης) για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

β. Η έγχυση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης Μονάδας παραγω¬ 
γής, για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

γ. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου κάθε Συμμετέ- 
χοντα, για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

δ. Η έγχυση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης για Εισαγωγές, για 
κάθε Περίοδο Κατανομής, 

ε. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε βαθμίδα τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου για Εξαγωγές, 
για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

στ. Η παρεχόμενη Πρωτεύουσα Εφεδρεία κάθε Μονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

ζ. Η παρεχόμενη άνω και κάτω Δευτερεύουσα Εφεδρεία κάθε Μονάδας παραγωγής για κάθε Περί¬ 
οδο Κατανομής, 
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η. Η παρεχόμενη Τριτεύουσα Στρεφόμενη Εφεδρεία κάθε Μονάδας παραγωγής για κάθε Περίοδο 
Κατανομής, και 

θ. Η παρεχόμενη Τριτεύουσα μη-Στρεφόμενη Εφεδρεία κάθε Μονάδας παραγωγής για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής. 

Τέσσερις τρόποι λειτουργίας μοντελοποιούνται για τις Μονάδες παραγωγής: 

α. Λειτουργία: η Μονάδα είναι συνδεδεμένη και συγχρονισμένη με το δίκτυο, 
β. Κράτηση: η Μονάδα δεν είναι συνδεδεμένη στο δίκτυο και δεν παράγει ενέργεια, 
γ. Εκκίνηση: η Μονάδα είναι σε διαδικασία εκκίνησης, και 
δ. Σβέση: η Μονάδα είναι σε διαδικασία σβέσης. 

Οι λειτουργίες εκκίνησης και σβέσης εφαρμόζονται μόνο σε Μονάδες που έχουν χρόνους εκκίνησης και 
σβέσης μεγαλύτερους από μία ώρα, αντίστοιχα, καθώς αυτές οι Μονάδες χρειάζονται περισσότερο από 
μία Περίοδο Κατανομής (ένα διάστημα) για να εκτελέσουν αυτές τις λειτουργίες, επομένως θα βρίσκο¬ 
νται σε αυτές τις μεταβατικές καταστάσεις τουλάχιστον για μία Περίοδο Κατανομής (ένα διάστημα). Δια¬ 
φορετικά, η κατάσταση της Μονάδας μεταβάλλεται άμεσα, από κράτηση σε λειτουργία και αντιστρόφως, 
χωρίς ενδιάμεσες καταστάσεις λειτουργίας. 

Οι Μη Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης και Δηλώσεις Φορτίου είναι σταθερές στη διαμόρφωση του 
προβλήματος. 

Οι Προσφορές Εφεδρειών των Μονάδων παραγωγής οφείλουν να γίνονται για το σύνολο της βεβαιωμέ¬ 
νης ικανότητάς τους για κάθε Εφεδρεία. Πρωτεύουσα, Δευτερεύουσα και Τριτεύουσα Στρεφόμενη Εφε¬ 
δρεία μπορούν να παρασχεθούν μόνο από Μονάδες σε λειτουργία. Τριτεύουσα Μη-Στρεφόμενη Εφε¬ 
δρεία μπορεί να παρασχεθεί μόνο από Μονάδες υπό συνθήκες κράτησης. 


3.4.6 Εξαρτημένες Μεταβλητές 

Οι εξαρτημένες μεταβλητές σχετίζονται με τις μεταβλητές απόφασης μέσω των περιορισμών. Οι εξαρτη¬ 
μένες μεταβλητές στο Μηχανισμό Επίλυσης της Αγοράς του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες: 

α. Η έγχυση ενέργειας από κάθε Μονάδα παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

β. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

γ. Η έγχυση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για Εισαγωγές σε κάθε Διασύνδεση για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής, 

δ. Η απορρόφηση ενέργειας από κάθε Συμμετέχοντα για Εξαγωγές σε κάθε Διασύνδεση για κάθε 
Περίοδο Κατανομής, 

ε. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε σημείο σύνδεσης των Λειτουργικών Ζωνών και σε κάθε Δια¬ 
σύνδεση για κάθε Περίοδο Κατανομής, 

στ. Η κατάσταση για λειτουργία υπό ΑΡΠ για κάθε Μονάδα παραγωγής σε κάθε Περίοδο Κατανομής, 

ζ. 0 αριθμός Περιόδων Κατανομής (διαστήματα) στα οποία κάθε Μονάδα παραγωγής παραμένει σε 
μία συγκεκριμένη κατάσταση λειτουργίας, για κάθε Περίοδο Κατανομής, και 

η. Η κατάσταση παραμονής σε ετοιμότητα για κάθε Μονάδα παραγωγής (θερμή / ενδιάμεση / ψυ¬ 
χρή) για κάθε Περίοδο Κατανομής. 
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Οι εγχύσεις και οι απορροφήσεις ενέργειας εξάγονται από το άθροισμα των εγχύσεων των Τιμολογούμε¬ 
νων Προσφορών Έγχυσης ή των απορροφήσεων των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου όλων των 
βαθμιδών συμπεριλαμβανομένων των μη-τιμολογούμενών. 

Η έγχυση μιας Μονάδας παραγωγής κατά την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού είναι μηδέν, κατά 
την περίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο είναι ίση με το φορτίο συγχρονισμού, και κατά την περίο¬ 
δο αποσυγχρονισμού παράγεται από μία γραμμική μεταβολή από την τεχνικά ελάχιστη παραγωγή μέχρι 
το μηδέν. Πριν από μια σβέση, η Μονάδα παραγωγής παραμένει στην Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή της 
για χρόνο ίσο με τον ελάχιστο χρόνο παραμονής στο ελάχιστο φορτίο πριν τον αποσυγχρονισμό. Κατά τη 
διάρκεια των χρόνων αυτών η Μονάδα δεν παρέχει εφεδρείες. 

Η κατάσταση λειτουργίας υπό ΑΡΠ μίας Μονάδας παραγωγής εξαρτάται από το αν αυτή η Μονάδα πα¬ 
ρέχει Δευτερεύουσα Εφεδρεία ή όχι. Η κατάσταση της Μονάδας κατά τη διάρκεια παραμονής σε κατά¬ 
σταση αναμονής εξαρτάται από το χρόνο κράτησης της υπόψη Μονάδας. 


3.4.7 Δυϊκές Μεταβλητές 

Οι δυϊκές μεταβλητές σχετίζονται με τους περιορισμούς του προβλήματος. Η δυϊκή τιμή ενός δεσμευτι¬ 
κού περιορισμού είναι μη μηδενική, και εκφράζει την επίδραση της οριακής «χαλάρωσης» του περιορι¬ 
σμού στην τιμή της Αντικειμενικής Συνάρτησης. Οι δυϊκές τιμές των περιορισμών που δεν είναι δεσμευτι¬ 
κοί για την επίτευξη της βέλτιστης λύσης είναι μηδενικές. Οι βασικές δυϊκές μεταβλητές που επηρεάζουν 
τις οριακές τιμές ενέργειας στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ είναι οι ακόλουθες: 

• Οι δυϊκές τιμές των περιορισμών του ισοζυγίου ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη και Περίοδο 
Κατανομής, και 

• Οι δυϊκές τιμές των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος σε κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής. 

3.4.8 Αντικειμενική Συνάρτηση 

Η Αντικειμενική Συνάρτηση που πρέπει να ελαχιστοποιηθεί στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ αποτε- 
λείται από τα ακόλουθα στοιχεία κόστους: 

α. Το κόστος εκκίνησης των Μονάδων παραγωγής για κάθε εκκίνηση στην Ημέρα Κατανομής. Σύμ¬ 
φωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 55), το κόστος εκκίνησης των Μονάδων θεωρείται ίσο με μηδέν στον 
ΗΕΠ. 

β. Το κόστος αποσυγχρονισμού των Μονάδων παραγωγής για κάθε σβέση στην Ημέρα Κατανομής. 
Το κόστος αποσυγχρονισμού των Μονάδων θεωρείται ίσο με το πραγματικό κόστος εκκίνησης 
από ενδιάμεση κατάσταση. 

γ. Το κόστος που προκύπτει από τις τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για την παραγωγή ενέρ¬ 
γειας από τις ενταγμένες Μονάδες παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανο¬ 
μής, 

δ. Το κόστος που προκύπτει από τις Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγές για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

ε. Το όφελος που προκύπτει από τις τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές για κάθε Πε¬ 
ρίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

στ. Το όφελος που προκύπτει από τις τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου από τους Προμηθευτές (για 
τους καταναλωτές) για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 
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ζ. Το κόστος προμήθειας Πρωτεύουσας Εφεδρείας των ενταγμένων Μονάδων παραγωγής για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

η. Το κόστος προμήθειας Εύρους Δευτερεύουσας Ρύθμισης των ενταγμένων Μονάδων παραγωγής 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, 

θ. Το ενδεχόμενο κόστος προμήθειας Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας των ενταγμένων Μονά¬ 
δων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, και 

ι. Το ενδεχόμενο κόστος προμήθειας Τριτεύουσας Μη-Στρεφόμενης Εφεδρείας των μη ενταγμένων 
Μονάδων παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 

3.4.9 Περιορισμοί 

3.4.9.1 Ισοζύγιο Ενέργειας 

Με τους περιορισμούς Ισοζυγίου Ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος εξισώνεται η συ¬ 
νολική έγχυση ενέργειας με τη συνολική απορρόφηση ενέργειας σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, για κάθε 
Περίοδο Κατανομής. Για κάθε Λειτουργική Ζώνη, η προσαρμοσμένη έγχυση ενέργειας από τις Μονάδες 
παραγωγής και τις Εισαγωγές εξισώνεται, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μετα¬ 
φοράς, με την προσαρμοσμένη απορρόφηση ενέργειας από τις Δηλώσεις Φορτίου των Προμηθευτών, 
ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του δικτύου διανομής από τη Ζώνη αυτή. 

Σε κάθε περίπτωση, η Πρόβλεψη Φορτίου ή οι Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου υπολογίζονται 
στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας του ΗΕΠ (ή σημείο Εκκαθάρισης της Αγοράς, ή ιτίθΓΚθί ροίπί) πριν 
εισαχθούν στον περιορισμό ισοζυγίου ενέργειας κάθε Λειτουργικής Ζώνης. 


3Α.9.2 Απαιτήσεις Εφεδρειών 

Οι περιορισμοί των Απαιτήσεων Εφεδρειών εξασφαλίζουν την απαιτούμενη ποσότητα Εφεδρειών για 
κάθε τύπο Εφεδρείας και για κάθε Περίοδο Κατανομής. Κάθε Απαίτηση Εφεδρειών καλύπτεται από Εφε¬ 
δρείες του ίδιου τύπου (δε γίνεται επικάλυψη Εφεδρειών). 

Οι Απαιτήσεις Εφεδρειών που θέτει ο Λειτουργός της Αγοράς στον ΗΕΠ βάσει των σχετικών υποβολών 
του Διαχειριστή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής είναι οι κάτωθι: 

α. Απαίτηση Πρωτεύουσας Εφεδρείας, 

β. Απαίτηση Δευτερεύουσας άνω Εφεδρείας, 

γ. Απαίτηση Δευτερεύουσας κάτω Εφεδρείας, 

δ. Απαίτηση γρήγορης Δευτερεύουσας άνω Εφεδρείας, 

ε. Απαίτηση γρήγορης Δευτερεύουσας κάτω Εφεδρείας, και 

στ. Απαίτηση Τριτεύουσας Εφεδρείας. 

Οι Απαιτήσεις γρήγορης Δευτερεύουσας Εφεδρείας τίθενται για τη χρήση μονάδων με αρκετά μεγάλο 
ρυθμό μεταβολής υπό ΑΡΠ καθ'ολη τη διάρκεια της Ημέρας Κατανομής. 
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Ξ.4.9.3 Ικανότητα Εφεδρειών 

Η παρεχόμενη Εφεδρεία από κάθε Μονάδα παραγωγής για κάθε Περίοδο Κατανομής περιορίζεται από 
την επιβεβαιωμένη ικανότητά της για την παροχή της Εφεδρείας αυτής. 

Η παρεχόμενη Πρωτεύουσα Εφεδρεία δεν περιορίζεται από κανένα χρονικό πλαίσιο διότι η απόκριση 
του ρυθμιστή στροφών είναι πολύ γρήγορη σε κάθε περίπτωση. 

Η Δευτερεύουσα Εφεδρεία έχει δύο χρονικά πλαίσια, ένα για γρήγορη Δευτερεύουσα Εφεδρεία και ένα 
για κανονική Δευτερεύουσα Εφεδρεία. Το όριο ικανότητας παροχής Δευτερεύουσας Εφεδρείας λαμβάνει 
υπόφη τις τιμές του ρυθμού μεταβολής υπό Αυτόματη Ρύθμιση Παραγωγής (ΑΡΠ) των Μονάδων (τόσο 
για άνω όσο και για κάτω εφεδρεία). 

Το όριο ικανότητας Εφεδρειών για την Τριτεύουσα Μη-Στρεφόμενη Εφεδρεία λαμβάνει επίσης υπόφη το 
χρόνο εκκίνησης της Μονάδας καθώς η Μονάδα πρέπει πρώτα να εκκινήσει προκειμένου να παράγει 
ενέργεια όταν κληθεί να παρέχει τις υπόψη υπηρεσίες. 


Ξ.4.9.4 Όρια Ικανότητας Παραγωγής 

Τα προγράμματα εγχύσεων και εφεδρειών για κάθε Μονάδα παραγωγής σε κάθε Περίοδο Κατανομής 
περιορίζονται ανάμεσα στο κατώτερο και στο ανώτερο όριο ρύθμισης ή λειτουργίας της Μονάδας, ανά¬ 
λογα με το αν η Μονάδα είναι σε ΑΡΠ ή όχι. Μία Μονάδα θεωρείται ότι είναι σε ΑΡΠ όταν έχει πρόγραμ¬ 
μα Δευτερεύουσας Εφεδρείας. Όσο είναι σε ΑΡΠ, η Μονάδα λειτουργεί μέσα στα όρια ρύθμισής της. Κα¬ 
τά εξαίρεση, το πρόγραμμα Πρωτεύουσας Εφεδρείας για λειτουργία σε ΑΡΠ δεν περιορίζεται από τα ό¬ 
ρια ρύθμισης αλλά, αντίθετα, από τα όρια λειτουργίας της καθώς ο ρυθμιστής στροφών της Μονάδας 
μπορεί να αποκριθεί σε διαταραχές συχνότητας οδηγώντας την Μονάδα εκτός των ορίων λειτουργίας 
της. 

Τα όρια ρύθμισης συνήθως είναι πιο περιοριστικά από τα λειτουργικά όρια. Το κατώτερο λειτουργικό 
όριο είναι η Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή. Το ανώτερο λειτουργικό όριο είναι η καταχωρημένη μέγιστη 
διαθέσιμη Καθαρή Ισχύς, όπως αυτή μεταβάλλεται από κάθε ισχύουσα Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας. 
Στην τελευταία περίπτωση, και για λειτουργία σε ΑΡΠ, το ανώτερο όριο για τα προγράμματα εγχύσεων 
και εφεδρειών είναι η μικρότερη τιμή ανάμεσα στην καταχωρημένη μέγιστη διαθέσιμη Καθαρή Ισχύ και 
στο δηλωμένο ανώτερο όριο ρύθμισης. 


3.4.9.5 Περιορισμοί Μεταφοράς 

Οι περιορισμοί μεταφοράς που εφαρμόζονται στον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ σε κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής είναι οι κάτωθι: 

• Αμφίπλευρα όρια καθαρών ροών ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των Λειτουργικών Ζωνών, 

• Όρια καθαρών ροών ενεργού ισχύος σε κάθε Διασύνδεση για Εισαγωγές και Εξαγωγές. Σημειώνε¬ 
ται ότι στους περιορισμούς αυτούς λαμβάνεται υπόψη και η διαδικασία συμψηφισμού Εισαγω- 
γών/Εξαγωγών (ηθΐΐίη§). 


3Α.9.6 Διαχρονικοί Περιορισμοί 

Οι διαχρονικοί περιορισμοί οι οποίοι εφαρμόζονται σε κάθε Μονάδα παραγωγής στον Μηχανισμό Επί¬ 
λυσης του ΗΕΠ είναι οι κάτωθι: 
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α. Ελάχιστος χρόνος παραμονής σε λειτουργία: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία του¬ 
λάχιστον για αυτό το χρόνο από τη στιγμή που θα δεχθεί την εντολή για συγχρονισμό και ένταξη. 

β. Ελάχιστος χρόνος κράτησης: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει υπό κράτηση τουλάχιστον για αυτό 
το χρόνο από τη στιγμή που θα ολοκληρώσει έναν αποσυγχρονισμό της. 

γ. Περιορισμός χρόνου παραμονής στην περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού: η Μονάδα πρέπει 
να παραμείνει στην περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου 
από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία εκκίνησής της (από την εντολή για συγχρονισμό). 

δ. Περιορισμός χρόνου παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει στην 
περίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου από τη στιγμή 
που θα συγχρονίσει έως ότου φτάσει το τεχνικό της ελάχιστο. 

ε. Περιορισμός χρόνου αποσυγχρονισμού: η Μονάδα πρέπει να παραμείνει σε λειτουργία αποσυγ- 
χρονισμού κατά τη διάρκεια αυτού του χρόνου από τη στιγμή που θα ξεκινήσει η διαδικασία α- 
ποσυγχρονισμού της. 

στ. Περιορισμοί του ρυθμού μεταβολής παραγωγής: η αλλαγή του προγράμματος Έγχυσης μίας Μο¬ 
νάδας από τη μία Περίοδο Κατανομής στην άλλη, περιορίζεται, προς τα επάνω και προς τα κάτω, 
από την ικανότητα μεταβολής παραγωγής της Μονάδας, που ορίζεται από τους ρυθμούς ανόδου 
και καθόδου, ή το αντίστοιχο εύρος ρύθμισης εάν η Μονάδα είναι σε ΑΡΠ. 


3.4.10 Κανόνας Αποσύνδεσης - Χειρισμού Προσφορών μεΊδια Τιμή 


3.4.10.1 Προσφορές'Εγχυσης 

Σε περίπτωση Προσφορών Έγχυσης με την ίδια τιμή προσφοράς για την ίδια Περίοδο Κατανομής (σε κά¬ 
ποια από τις βαθμίδες προσφοράς τους), γίνονται οι εξής χειρισμοί από το μηχανισμό επίλυσης του ΗΕΠ: 

α. Πρώτα, επιλέγεται τυχαία ένα είδος προσφορών στο οποίο θα εφαρμοστεί ο κανόνας αποσύνδε¬ 
σης των προσφορών, από τα κάτωθι είδη προσφορών: 

- θερμικές Μονάδες, 

Εισαγωγές, 

- υδροηλεκτρικές Μονάδες. 

β. Εάν επιλεγεί έγχυση από θερμικές Μονάδες με την ίδια τιμή προσφοράς (σε κάποια από τις βαθ¬ 
μίδες προσφοράς τους), τότε οι συγκεκριμένες Προσφορές'Εγχυσης που μερικώς ή ολικώς εντάσ¬ 
σονται στο πρόγραμμα του ΗΕΠ, θα επιλεγούν τυχαία. Στην περίπτωση αυτή, η τυχαία ταξινόμη¬ 
ση αυτών των Προσφορών θα καθορίσει ποια Προσφορά θα επιλεγεί. 

γ. Εάν επιλεγεί έγχυση από Εισαγωγές, τότε δίνεται προτεραιότητα στην ένταξη εκείνων που αντι¬ 
στοιχούν σε μακροχρόνια (ετήσια και μηνιαία) ΦΔΜ, μετά την εξάντληση του συνόλου των ο¬ 
ποίων εξετάζεται και η ένταξη των εγχύσεων που αντιστοιχούν σε βραχυχρόνια ΦΔΜ. Μέσα σε 
καθεμιά από τις δυο ομάδες (βραχυχρονίων και μακροχρονίων) η επιλογή γίνεται τυχαία. 

δ. Εάν επιλεγεί έγχυση από υδροηλεκτρικές Μονάδες, τότε η ποσότητα ενέργειας που απαιτείται 
για τη συμπλήρωση του Προγράμματος ΗΕΠ κατανέμεται στις αντίστοιχες Προσφορές Έγχυσης 
κατ' αναλογία των ποσοτήτων ενέργειας που περιλαμβάνεται στις προς επιλογήν βαθμίδες μετα¬ 
ξύ των Προσφορών αυτών. Στην περίπτωση αυτή, ο κανόνας της αναλογίας θα εφαρμοστεί σε 
περίπτωση που πολλές Προσφορές με την ίδια τιμή επιλεγούν ταυτόχρονα. 

Οι Προσφορές'Εγχυσης από υδροηλεκτρικές Μονάδες με τις ίδιες τιμές θεωρούνται αλληλένδετες. Αυτές 
οι Προσφορές'Εγχυσης κατανέμονται σε αναλογία της ποσότητας σε Μ \Ν των αλληλένδετων βαθμιδών 
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ενέργειας. Αυτό επιτυγχάνεται με το μοντέλο αποσύνδεσης που εφαρμόζεται στην επίλυση του ΗΕΠ, δι¬ 
ατυπώνοντας τον κανόνα αποσύνδεσης σαν έναν χαλαρό περιορισμό. 


3.4.10.2 Δηλώσεις φορτίου 

Σε περίπτωση Δηλώσεων Φορτίου με την ίδια τιμή προσφοράς για την ίδια Περίοδο Κατανομής (σε κά¬ 
ποια από τις βαθμίδες προσφοράς τους), η μέθοδος τυχαίας επιλογής εφαρμόζεται για τον προσδιορι¬ 
σμό της προτεραιότητας ένταξης αυτών των Δηλώσεων Φορτίου. Η τυχαία επιλογή απόσυρσης Προσφο¬ 
ρών από φορτία ή Εξαγωγές γίνεται με την τυχαία ταξινόμηση των προσφορών που έχουν τις ίδιες τιμές. 


3.4.10.3 Προσφορές Εφεδρειών 

Σε περίπτωση Προσφορών Εφεδρειών με την ίδια τιμή προσφοράς για την ίδια Περίοδο Κατανομής, γίνε¬ 
ται τυχαία επιλογή μεταξύ των προσφορών αυτών. 


3.4.10.4 Χειρισμός από το Μηχανισμό Επίλυσης ΗΕΠ 

Πιθανές Προσφορές με ίδια τιμή μπορούν να αναγνωριστούν και να συνδυαστούν όταν έχουν ίδιες τιμές 
προσφορών. Η λογική της αποσύνδεσης εφαρμόζεται σε αυτές τις Προσφορές ως μέρος του προβλήμα¬ 
τος βελτιστοποίησης. Αυτή η προσέγγιση, που γίνεται με τη διατύπωση ενός περιορισμού, είναι το πρώτο 
βήμα για την αποσύνδεση των Προσφορών με την ίδια τιμή, όταν εφαρμόζεται η κατ' αναλογία ένταξη. 

Θεωρούμε ότι την Περίοδο Κατανομής ί, Κ βαθμίδες Προσφορών είναι αλληλένδετες και εκφράζονται 
από το ταξινομημένο σύνολο 8 Κ . Το εύρος σε Μ \Ν για οποιεσδήποτε δύο βαθμίδες οοόί και εοό] από 
αυτές είναι ΒαηύΠ¥ίώΙί €Μ και Βαηά\¥ίώ.Η :οΐΊί , αντίστοιχα. Οι ακόλουθοι περιορισμοί τίθενται ως μέρος 

της διατύπωσης του προβλήματος ώστε οι βαθμίδες με την ίδια τιμή να κατανέμονται ανάλογα με το α¬ 
ντίστοιχο εύρος τους: 


Μ^οοΝ,αοΙ,Ι - 51ααη αΜ,αοί>Ι = 

ΒαηάΨίάϋι^ χ ΒαηΒΜΨ ίοΜ - ΒαηάΨίώΗ αΜ χ ΒαηάΜΡΥ^ 


όπου 

εοόί ^ εοό]; εοόί, εοίο] ε 8 κ ; 

ΒΙαεΒΧ^ αΛ · > 0: Μεταβλητή αναφοράς 1 για τις τιμολογιακά αλληλένδετες βαθμίδες εοόί και εοό]; 
81αοΒ2 οΜ ^> 0: Μεταβλητή αναφοράς 2 για τις τιμολογιακά αλληλένδετες βαθμίδες εοόί και εοό]. 

Οι μεταβλητές αναφοράς ΞΙαα1ί\ ι:Μ εοΙι/ και 5/ασλ'2 £ , ο& . ^, επιβαρύνουν την Αντικειμενική Συνάρτηση με 

πολύ μικρούς συντελεστές ποινής (της τάξης του ΙΟ" 6 ). Σαν αποτέλεσμα, οι βαθμίδες με ίδια τιμή κατανέ- 
μονται σε αναλογία με το μέγεθος τους, με την προϋπόθεση ότι αυτή η προσέγγιση δεν θα προκαλέσει 
την παράβαση κάποιου άλλου περιορισμού και δε θα επηρεάσει άλλες ανταγωνιστικές Τιμολογούμενες 
Προσφορές. 
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3.4.11 Σειρά άρσης παραβίασης των περιορισμών κατά την επίλυση του ΗΕΠ 

Για την αντιμετώπιση των περιπτώσεων μη σύγκλισης του αλγορίθμου επίλυσης κάτω από συγκεκριμένες 
περιστάσεις, προστίθενται, σε κάθε περιορισμό, επιπλέον μεταβλητές χαλάρωσης (έλλειψης ή περίσσει¬ 
ας), καθώς και πρόσθετοι όροι για τα κόστη ποινής των μεταβλητών χαλάρωσης στην Αντικειμενική Συ¬ 
νάρτηση. 

Οι τιμές των κοστών ποινής (ροπεΙίγ οοείε) που εφαρμόζονται στον ΗΕΠ φαίνονται στην § 1.3.2.2.11 του 
Παραρτήματος I. Οι τιμές ποινής (ρθτωΐίγ οο$ΐ5) των παραπάνω μεταβλητών θέτουν τη σχετική σειρά πα¬ 
ραβίασης των περιορισμών έτσι ώστε ο ΗΕΠ να επιλύεται με παραβίαση των περιορισμών (5οΙνθά ννίίίι 
νίοώΐίοηε). Χαμηλότερη τιμή ποινής, της μεταβλητής χαλάρωσης του αντίστοιχου περιορισμού σημαίνει 
προτεραιότητα στην παραβίαση αυτού του περιορισμού σε σχέση με έναν άλλο στου οποίου τη μετα¬ 
βλητή χαλάρωσης έχει αντιστοιχισθεί υψηλότερη τιμή ποινής. Η σειρά παραβίασης των περιορισμών 
κατά την επίλυση του ΗΕΠ είναι η κάτωθι. Η παραβίαση γίνεται εάν απαιτείται, διαφορετικά παραβιάζε- 
ται ο επόμενος περιορισμός: 

Αρχικά, παραβιάζεται τυχόν γενικός περιορισμός, ο οποίος στην περίπτωση του ΗΕΠ χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά και μόνον για την Εισαγωγή του ειδικού περιορισμού της ελάχιστης παραγωγής ενέργειας 
από τις Μονάδες του άρθρου 96 §2 περίπτωση στ' στοιχείο ββ' Ν.4001/2011, 3(Ε) του Άρθρου 55 του 
ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της Τριτεύουσας Εφεδρείας του συστήματος, 3(Β) του Άρθρου 
55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός του ισοζυγίου ενέργειας κάθε Λειτουργικής Ζώνης του Συστή¬ 
ματος ή του Συστήματος συνολικά, 3(Α) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα από 
Υδροηλεκτρική Μονάδα, 3(Ζ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της Δευτερεύουσας Εφεδρείας του Συστήματος, 3(Β) του Άρ¬ 
θρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζεται ο περιορισμός της Πρωτεύουσας Εφεδρείας του Συστήματος, 3(Β) του Άρ¬ 
θρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Στη συνέχεια, παραβιάζονται οι τεχνικοί περιορισμοί των Μονάδων Παραγωγής (Τεχνικό Ελάχιστο, Τεχνι¬ 
κό Μέγιστο και Ρυθμός Μεταβολής), 3(Γ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Τέλος, παραβιάζονται οι περιορισμοί των Καθαρών Ικανοτήτων Μεταφοράς των Διασυνδέσεων (ΝΤΟ) για 
Εισαγωγές και Εξαγωγές, 3(Δ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. 


3.4.11.1 Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς σε περίπτωση παραβίασης περιορισμών του ΗΕΠ 

Σε περιπτώσεις παραβίασης των περιορισμών του προβλήματος ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγοράς προβαί¬ 
νει κατά την επίλυση του ΗΕΠ στις ακόλουθες ενέργειες: 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Γενικός Περιορισμός, δηλαδή ο ειδικός Περιορισμός της 
ελάχιστης παραγωγής ενέργειας από τις Μονάδες του άρθρου 96 παρ. 2 περίπτωση στ' στοιχείο ββ' 
Ν.4001/2011, 3(Ε) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του 
ΗΕΠ (λύση Α - με παραβιάσεις (ννίίίι νίοΙθίίοηί)), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας στάδιά- 
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κά/οριακά τον περιορισμό έως ότου προκόψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς πα¬ 
ραβιάσεις (ννίίΓιουΐ νίοώίίοηε)). Αυτή η δεύτερη λύση, συμπεριλαμβανομένων των Οριακών Τιμών Συ¬ 
στήματος (ΟΤΣ) και του Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπη¬ 
ρεσιών, αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ, επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη Εκ¬ 
καθάριση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Τριτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3(Β) του 
Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς αγνοεί την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α - με πα¬ 
ραβιάσεις (ννίίΓι νίοώίίοηε)), και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον περιορισμό 
έως ότου προκόψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς παραβιάσεις (ννίίΓιουΐ 
νίοώίίοηε)). Αυτή η δεύτερη λύση, συμπεριλαμβανομένων των Οριακών Τιμών Συστήματος (ΟΤΣ) και του 
Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, αποτελεί την ο¬ 
ριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη Εκκαθάριση. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Ωριαίου Ισοζυγίου Ενέργειας, 3(Α) του Άρ¬ 
θρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ως Οριακές Τιμές Συστήματος (ΟΤΣ) της επίλυσης του ΗΕΠ ο Λειτουργός της Αγο¬ 
ράς θέτει τις ΟΤΣ της αρχικής επίλυσης του ΗΕΠ (λύση Α - με παραβιάσεις (ννίίΓι νίοώίίοηε)) αντικαθιστώ¬ 
ντας τις αρνητικές τιμές κάθε ΟΤΣ με μηδέν (0) €/Μ\Λ/Γι και τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη 
Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφο¬ 
ράς Ενέργειας. Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επι¬ 
κουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς εισάγει μη τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης ή Δηλώ¬ 
σεις Φορτίου με αντίστοιχα προγράμματα Εισαγωγών ή Εξαγωγών ποσοτήτων ενέργειας βάσει του μεγέ¬ 
θους παραβίασης του Περιορισμού ανά Ώρα Κατανομής και επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ έως ότου προκόψει 
επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς παραβιάσεις (ννίίΓιουί νίοώίίοηε)). Η προκύπτουσα 
σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος (ΟΤΣ) από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσε¬ 
ων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δη¬ 
μοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη Εκκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως 
ο Λειτουργός της Αγοράς: α) στην περίπτωση έλλειψης παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες Ει¬ 
σαγωγών για τις οποίες προσέθεσε Προσφορές Έγχυσης μετά την λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυη¬ 
μένων Εξαγωγών που περικόπηκαν με την λύση Α, εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και δημοσιεύει το 
πρόγραμμα έλλειψης παραγωγής για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής, β) στην περίπτωση περίσσειας 
παραγωγής, συνυπολογίζοντας τις ποσότητες Εξαγωγών για τις οποίες έθεσε Δηλώσεις Φορτίου μετά την 
λύση Α και τις τυχόν ποσότητες εγγυημένων Εισαγωγών που περικόπηκαν με την λύση Α, δημοσιεύει το 
πρόγραμμα περίσσειας παραγωγής για την αντίστοιχη Ημέρα Κατανομής. Επίσης, ο Λειτουργός της Αγο¬ 
ράς ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήματος ώστε αυτός να κηρύξει Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης για 
το Σύστημα και να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα αντιμετώπισης της έλλειψης ή περίσσειας παραγω¬ 
γής· 

Κατά κανόνα, η παραβίαση του προηγούμενου Περιορισμού αποτρέπει, λόγω των προαναφερθέντων 
τιμών ποινής, την παραβίαση του Περιορισμού της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης Ενέργειας στο Σύστημα 
από Υδροηλεκτρική Μονάδα, 3(Ζ) του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ. Για αυτό τον λόγο αλλά και για την αποφυγή 
παρακράτησης διαθεσιμότητας, ο Λειτουργός της Αγοράς θα αποδέχεται την ενεργοποίηση του περιορι¬ 
σμού της Μέγιστης Ημερήσιας Έγχυσης από ΥΗΣ κατ'εξαίρεση και μόνο στις εξής περιπτώσεις: α) σε πε¬ 
ρίπτωση που τα αντίστοιχα υδάτινα αποθέματα είναι ίσα ή μικρότερα των ορισθέντων ως αποθεμάτων 
ασφαλείας και, β) σε περιπτώσεις συναγερμού λόγω έλλειψης σημαντικής ποσότητας θερμικής παραγω¬ 
γής, σύμφωνα με το Άρθρο 44, §8 του ΚΣΗΕ. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Δευτερεύουσας Εφεδρείας Συστήματος, 3(Β) 
του Άρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος της επίλυσης 
του ΗΕΠ αυτές που προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α - με παραβιάσεις (ννίίΓι 
νίοώίίοηε)) αντικαθιστώντας τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς 
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Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περί¬ 
πτωση αυτή, η Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής για το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης ισούται με τη Διοικη¬ 
τικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς για Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης. Για τον καθορισμό του 
Προγραμματισμού Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της 
Αγοράς επιλύει εκ νέου τον ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον Περιορισμό Δευτερεύουσας Εφε¬ 
δρείας Συστήματος έως ότου προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς παραβιά¬ 
σεις (ννίίΓιουΐ νίοΙθίίοηΒ)). Αυτή η σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος από την λύση Α και ο 
Προγραμματισμός Εγχύσεων - Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, 
αποτελεί την οριστική δημοσιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη Εκκαθάριση. 
Στη συνέχεια και αμέσως ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και ενημερώνει το 
Διαχειριστή του Συστήματος ώστε αυτός να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απα¬ 
ραίτητης Δευτερεύουσας Εφεδρείας. 

Σε περίπτωση κατά την οποία παραβιάζεται ο Περιορισμός Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος 3(Β) 
του Αρθρου 55 του ΚΣΗΕ, τότε ο Λειτουργός της Αγοράς θέτει ως Οριακές Τιμές Συστήματος αυτές που 
προκύπτουν από την αρχική επίλυση του ΗΕΠ (λύση Α - με παραβιάσεις (ννίίΓι νίοΙθΐίοηϊ)) αντικαθιστώ¬ 
ντας τις μεγαλύτερες από τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας τιμές κάθε ΟΤΣ 
με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας. Στην περίπτωση αυτή, Μοναδιαία Τιμή 
Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης ισούται με τη Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή 
Προσφοράς για Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης. Για τον καθορισμό του Προγραμματισμού Εγχύσεων - 
Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών, ο Λειτουργός της Αγοράς επιλύει εκ νέου τον 
ΗΕΠ χαλαρώνοντας σταδιακά/οριακά τον Περιορισμό Πρωτεύουσας Εφεδρείας Συστήματος έως ότου 
προκύψει επίλυση του ΗΕΠ χωρίς παραβιάσεις (λύση Β - χωρίς παραβιάσεις (ννίίΓιουΐ νίοώίίοηϊ)). Αυτή η 
σύνθετη λύση, ήτοι οι Οριακές Τιμές Συστήματος από την λύση Α και ο Προγραμματισμός Εγχύσεων - 
Απομαστεύσεων Ενέργειας και Επικουρικών Υπηρεσιών από την λύση Β, αποτελεί την οριστική δημο¬ 
σιεύσιμη επίλυση του ΗΕΠ επί της οποίας θα γίνει η αντίστοιχη Εκκαθάριση. Στη συνέχεια και αμέσως ο 
Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης και ενημερώνει το Διαχειριστή του Συστήμα¬ 
τος ώστε αυτός να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για τη διασφάλιση της απαραίτητης Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας. 

Κατά κανόνα η παραβίαση των προηγούμενων Περιορισμών αποτρέπει, λόγω των προαναφερθέντων 
τιμών ποινής, την παραβίαση των Περιορισμών: α) Ρυθμού Μεταβολής και Τεχνικού Ελάχιστου / Μεγί¬ 
στου Μονάδας Παραγωγής, 3 (Γ) και β) Εισαγωγών ή Εξαγωγών σε κάθε Διασύνδεση (ΝΤΟ), 3(Δ) του Άρ¬ 
θρου 55 του ΚΣΗΕ. 

Σε κάθε άλλη ενδεχόμενη περίπτωση η οποία δεν καλύπτεται ρητά στα παραπάνω, ο Λειτουργός της Α¬ 
γοράς ενεργεί ανάλογα για την οριστική επίλυση του ΗΕΠ. 


3.4.12 Οριακές Τιμές 

Οι Οριακές Τιμές που καθορίζονται από την επίλυση του ΗΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρα 
Κατανομής είναι οι ακόλουθες: 

• Οριακή Τιμή Παραγωγής για κάθε ισχύουσα Λειτουργική Ζώνη. Από τις τιμές αυτές προκύπτει η 
Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ) ως η σταθμισμένη με τη συνολική έγχυση ενέργειας σε κάθε Λει¬ 
τουργική Ζώνη μέση τιμή των Οριακών Τιμών Παραγωγής όλων των Λειτουργικών Ζωνών του Συ¬ 
στήματος. 

• Δυϊκές τιμές των περιορισμών ενέργειας μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών. 
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3.5 Αποτελέσματα Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Τα αποτελέσματα του ΗΕΠ αποτελούνται από τα προγράμματα εγχύσεων και απορροφήσεων ενέργειας, 
τα προγράμματα παροχής Εφεδρειών, τις Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για Επικουρικές Υπηρεσίες και τις 
Οριακές Τιμές Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 


3.5.1 Προγράμματα Έγχυσης, Απορρόφησης Ενέργειας και Παροχής Εφεδρειών 

Τα προγράμματα που εξάγονται από την επίλυση του ΗΕΠ αποτελούνται από τις ακόλουθες πληροφορίες 
για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: 

α. Κατάσταση Μονάδων παραγωγής (κράτηση, λειτουργία, εκκίνηση, ή σβέση), 

β. Πρόγραμμα έγχυσης ενέργειας για Μονάδες παραγωγής και Εισαγωγές από τις αποδεκτές Μη- 
Τιμολογούμενες και Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης, 

γ. Πρόγραμμα απορρόφησης ενέργειας για Κατανεμόμενα και Μη Κατανεμόμενα Φορτία και Εξα¬ 
γωγές από τις αποδεκτές Μη-Τιμολογούμενες και Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου, 

δ. Προγράμματα παροχής Πρωτεύουσας Εφεδρείας για τις Μονάδες παραγωγής, από τις αποδεκτές 
Προσφορές Πρωτεύουσας Εφεδρείας, 

ε. Προγράμματα παροχής άνω και κάτω Δευτερεύουσας Εφεδρείας για τις Μονάδες παραγωγής 
από τις αποδεκτές Προσφορές Δευτερεύουσας Εφεδρείας, 

στ. Ποσότητες Τριτεύουσας Στρεφόμενης Εφεδρείας για Μονάδες παραγωγής, 

ζ. Ποσότητες Τριτεύουσας Μη-Στρεφόμενης Εφεδρείας για Μονάδες παραγωγής, και 

η. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος στα σημεία σύνδεσης των Λειτουργικών Ζωνών και στις Διασυνδέ¬ 
σεις. 

Το συνολικό πρόγραμμα προς δημοσίευση αποτελείται από τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε Περίο¬ 
δο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: 

α. Συνολική παραγωγή σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, με ξεχωριστή αναφορά για την υποχρεωτική πα¬ 
ραγωγή των υδροηλεκτρικών Μονάδων, την παραγωγή ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου 
ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, την παραγωγή από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, και την παραγωγή από 
μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία, 

β. Συνολικό κατανεμόμενο φορτίο σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, 

γ. Συνολικό μη-κατανεμόμενο φορτίο σε κάθε Λειτουργική Ζώνη, 

δ. Πρωτεύουσα Εφεδρεία στο σύστημα, 

ε. Άνω και κάτω Δευτερεύουσα Εφεδρεία στο σύστημα, 

στ. Τριτεύουσα Στρεφόμενη και Μη-Στρεφόμενη Εφεδρεία στο σύστημα, 

ζ. Συνολική έγχυση ενέργειας για Εισαγωγή, συνολική απορρόφηση ενέργειας για Εξαγωγή, και κα¬ 
θαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε Διασύνδεση, και 

η. Καθαρή ροή ενεργού ισχύος σε κάθε σημείο σύνδεσης μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών. 

3.5.2 Ημερήσιες Οριακές Τιμές 

Οι τιμές που εξάγονται από την επίλυση του ΗΕΠ αποτελούνται από τις ακόλουθες πληροφορίες για κάθε 
Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής: 
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1 - Οριακή Τιμή Παραγωγής για κάθε Λειτουργική Ζώνη, 

2 - Οριακή Τιμή Συστήματος, υπολογιζόμενη ως ο σταθμισμένος, ως προς τη συνολική έγχυση ενέρ¬ 

γειας σε κάθε ζώνη, μέσος όρος των Οριακών Τιμών Παραγωγής των λειτουργικών ζωνών, 

3 - Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής Πρωτεύουσας Εφεδρείας, 

4 - Μοναδιαία Τιμή Πληρωμής Δευτερεύουσας Εφεδρείας (άνω και κάτω) 

3.6 Δραστηριότητες Μετά τον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό 

3.6.1 Δημοσίευση Στοιχείων του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

Λειτουργός της Αγοράς κοινοποιεί τα αποτελέσματα του ΗΕΠ στους Συμμετέχοντες εντός της προθεσμίας 
που αναφέρεται στον ΚΣΗΕ και στον ΠΙΝ. 1. 

3.6.2 Δεδομένα Εξόδου που Μεταφέρονται στη Δραστηριότητα της Ημερήσιας Εκκαθάρισης 

Τα Προγράμματα Έγχυσης, Απορρόφησης Ενέργειας και Παροχής Εφεδρειών που προέκυφαν από την 
επίλυση του ΗΕΠ, και οι Οριακές Τιμές που αναφέρονται στην παράγραφο των αποτελεσμάτων ΗΕΠ πιο 
πάνω, μεταφέρονται στις ημερήσιες Εκκαθαρίσεις. 


3.6.3 Ημερήσια Εκκαθάριση 

Οι Συμμετέχοντες αποζημιώνονται ή χρεώνονται σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, όπως περιγρά- 
φεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 4 του παρόντος Εγχειριδίου. 


3.6.4 Δεδομένα που Μεταφέρονται στη Δραστηριότητα Προγραμματισμού Κατανομής 

Όλα τα δεδομένα εισόδου στον ΗΕΠ, που περιγράφονται στην παράγραφο 3.3, μεταφέρονται στον Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος για την υλοποίηση αρμοδιοτήτων του όπως ο Προγραμματισμός Κατανομής, 
εκτός από τα ακόλουθα: 

α. Οι Δηλώσεις Φορτίου για τιμολογούμενα φορτία, οι οποίες λαμβάνονται στο Πρόγραμμα Κατα¬ 
νομής ως σταθερές από τα αποτελέσματα του ΗΕΠ, και 

β. Οι Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγές και οι Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές, οι οποίες λαμβά- 
νονται στο Πρόγραμμα Κατανομής ως σταθερές από τα αποτελέσματα του ΗΕΠ. 

3.7 Έλεγχος Ενεργοποίησης Περιορισμών Μεταφοράς Λειτουργικών Ζωνών 

Εάν κάποιος περιορισμός στις Διασυνδέσεις ή στα σημεία σύνδεσης μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών 
είναι δεσμευτικός σε κάποια Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς εκτε- 
λεί ξανά σε λειτουργία ανάλυσης (οίί-Ιίηθ) τον Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ χρησιμοποιώντας το αντί¬ 
στοιχο διαφορικό κόστος για τις Κατανεμόμενες Μονάδες αντί των υποβληθέντων Τιμολογούμενων Προ¬ 
σφορών Έγχυσης. Εάν κάποιος από τους δεσμευτικούς περιορισμούς στα σημεία σύνδεσης των Λειτουρ¬ 
γικών Ζωνών καθίσταται μη υποχρεωτικός κατά την εκτέλεση του ΗΕΠ (σε λειτουργία ανάλυσης) για την 
ίδια Περίοδο Κατανομής, ο Λειτουργός της Αγοράς αναφέρει αυτό το περιστατικό στη ΡΑΕ παρέχοντας 
ταυτόχρονα όλα τα σχετικά στοιχεία. Η ΡΑΕ αναλύει τα στοιχεία, και ιδιαίτερα τη συχνότητα αυτού του 
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περιστατικού (το οποίο αναφέρεται σαν "οικονομική ενεργοποίηση των περιορισμών μεταφοράς"), και 
μπορεί να επιβάλλει κυρώσεις σύμφωνα με το Άρθρο 33 του Ν.2773/1999. 


3.8 Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης 

3.8.1 Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης 

Ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει άμεσα Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης όποτε συμβαίνει κάποια από τις ακό¬ 
λουθες περιπτώσεις: 

α. Όταν συντρέχει αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία δεν μπορεί να αποκατασταθεί μέσω μη ηλεκτρονικής επικοινωνίας 

ή, 

β. Όταν γίνεται παραβίαση των περιορισμών του ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55, §6 στοιχεία (3) έως (6) του 
ΚΣΗΕ, με αποτέλεσμα την αδυναμία επίλυσης του ΗΕΠ. 

Λόγος που ανάγεται σε οικονομικά θέματα ή στο ύφος των τιμών των Προσφορών Έγχυσης ή των Προ¬ 
σφορών Εφεδρειών ή των Δηλώσεων Φορτίου, δεν δικαιολογεί την έκδοση Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης. 

Η Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης παρέχει πληροφορίες για την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και ορίζει έναν 
ενδεικτικό χρόνο στον οποίο η κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης αναμένεται να τερματιστεί. Κατά τη διάρ¬ 
κεια της Έκτακτης Ανάγκης, ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει ειδικές οδηγίες στους Συμμετέχοντες και ο 
ΗΕΠ λειτουργεί σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης. Η λειτουργία Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ μπορεί να πε¬ 
ριλαμβάνει χαλάρωση των περιορισμών μεταφοράς και χρήση της Πρόβλεψης Φορτίου αντί των Μη Τι¬ 
μολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου. 

Αμέσως μετά την παρέλευση του συμβάντος, ο Λειτουργός της Αγοράς εκδίδει Δήλωση Αποκατάστασης 
Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ, δηλώνει το χρόνο λήξης της Έκτακτης Ανάγκης, καθορίζει το χρονοδιάγραμμα 
ενεργειών του Λειτουργού της Αγοράς και των Συμμετεχόντων για την αποκατάσταση της ομαλής λει¬ 
τουργίας του ΗΕΠ και καθορίζει το χρόνο επανέναρξης της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ. 

Οι Δηλώσεις Έκτακτης Ανάγκης και Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ κοινοποιούνται άμεσα στο 
Διαχειριστή του Συστήματος, στους Συμμετέχοντες και στη ΡΑΕ με ηλεκτρονικό μέσο, ήτοι με αποστολή 
μηνύματος ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και/ή ανάρτηση στον ιστοχώρο του Λειτουργού της Αγοράς. 
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η κοινοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο, ο Λειτουργός της Αγοράς 
ενημερώνει τη ΡΑΕ, το Διαχειριστή του Συστήματος και τους εμπλεκόμενους προς ενέργεια Συμμετέχο¬ 
ντες με τηλεομοιοτυπία ή/και τηλεφωνικά για την κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης και τις απαιτούμενες 
από αυτούς ενέργειες. 

Εντός ευλόγου χρόνου από την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ, ο Λειτουργός της Αγο¬ 
ράς συντάσσει αναφορά μετά από έρευνα των αιτίων του συμβάντος, στην οποία καταγράφει τις πληρο¬ 
φορίες σχετικά με την Έκτακτη Ανάγκη και ιδίως τα αίτια αυτής, και αιτιολογεί την καταλληλότητα των 
μέτρων και των ενεργειών που αποφάσισε για την αποκατάσταση της ομαλής λειτουργίας του ΗΕΠ. Η 
αναφορά υποβάλλεται στη ΡΑΕ και δημοσιοποιείται από τον Λειτουργό της Αγοράς. 


3.8.2 Ενέργειες του Λειτουργού της Αγοράς σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης 

Σε μία κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να παρατείνει τη Λήξη Προθεσμίας 
Υποβολής για τους Συμμετέχοντες ή να αναστείλει την υποβολή Προσφορών Έγχυσης και Εφεδρειών ή 
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Δηλώσεων Φορτίου για ορισμένους ή και νια όλους τους Συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που συμβεί αυτό, 
ο Λειτουργός της Αγοράς ειδοποιεί αμέσως με κάθε πρόσφορο μέσο το Διαχειριστή του Συστήματος. 

Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής δηλώσεων φορτίου, ο Λειτουργός της Αγοράς εκτιμά τις δηλώ¬ 
σεις φορτίου λαμβάνοντας υπόφη τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία δηλώσεων φορτίου για μία αντίστοιχη 
Ημέρα Κατανομής και πρόβλεψης φορτίου. 

Σε περίπτωση αναστολής της υποβολής Προσφορών Έγχυσης και Εφεδρειών, ο Λειτουργός της Αγοράς 
εκτιμά τις Προσφορές Έγχυσης και Εφεδρειών λαμβάνοντας υπόψη τα αντίστοιχα ιστορικά στοιχεία Προ¬ 
σφορών Έγχυσης και Εφεδρειών για μία παρόμοια Ημέρα Κατανομής και τη βεβαιωμένη ικανότητα για 
παροχή Εφεδρειών των αντίστοιχων Μονάδων παραγωγής. Ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιείτο διαφορικό κόστος των Μονάδων παραγωγής για να συντάσσει Προσφορές Έγχυσης. 

Οι Συμμετέχοντες που λαμβάνουν εντολές στο πλαίσιο Δήλωσης Έκτακτης Ανάγκης υποχρεοόνται να τις 
εκτελούν, ανεξαρτήτως ενστάσεων, αντιρρήσεων ή οικονομικών επιπτώσεων. Ο Λειτουργός της Αγοράς 
δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί σε Συμμετέχοντα εξαιτίας της Κατάστασης Έκτακτης 
Ανάγκης η οποία δεν οφείλεται σε δικό του πταίσμα. 

Για τον υπολογισμό των πληρωμών και εισπράξεων που αντιστοιχούν στις πραγματικές απομαστεύσεις 
και εγχύσεις ηλεκτρικής ενέργειας από και προς το Σύστημα και την παροχή Επικουρικών Υπηρεσιών κα¬ 
τά την Ημέρα Κατανομής για την οποία δεν επιλύθηκε ΗΕΠ στο πλαίσιο Κατάστασης Έκτακτης Ανάγκης 
του ΗΕΠ, εφαρμόζονται η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι Διοικητικά Οριζόμε¬ 
νες Μοναδιαίες Τιμές Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας 
Ρύθμισης και η Εκκαθάριση πραγματοποιείται από τον Διαχειριστή του Συστήματος μέσω του Συστήμα¬ 
τος Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. Οι υπόλοιπες λεπτομέρειες καθορίζονται στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του 
ΚΔΣ. 

3.8.3 Διοικητικά Οριζόμενες Τιμές 

Η Διοικητικά Οριζόμενη Μέγιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως άνω όριο στις τιμές ε¬ 
νέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις διατά¬ 
ξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 αντιστοίχως, καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ. 

Η Διοικητικά Οριζόμενη Οριακή Τιμή του Συστήματος και οι Διοικητικά Οριζόμενες Μοναδιαίες Τιμές 
Πληρωμής για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης καθορίζο¬ 
νται, όταν αυτό απαιτείται, με απόφαση της ΡΑΕ για κάθε Κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης του ΗΕΠ και εκ- 
δίδονται μετά την έκδοση Δήλωσης Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ. Οι Διοικητικά Οριζόμενες 
Μέγιστες Τιμές Προσφοράς για την Εφεδρεία Πρωτεύουσας Ρύθμισης και το Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθ¬ 
μισης καθορίζονται με απόφαση της ΡΑΕ, για την έκδοση της οποίας λαμβάνεται υπόψη η τυχόν εκτετα¬ 
μένη έγκριση εξαιρέσεων κατά το Άρθρο 47 του ΚΣΗΕ, και ο λόγω αυτών κίνδυνος αύξησης των υπολογι¬ 
ζόμενων Μοναδιαίων Τιμών Πληρωμής για αυτές τις Επικουρικές Υπηρεσίες. 

Η Διοικητικά Οριζόμενη Ελάχιστη Τιμή Προσφοράς Ενέργειας, η οποία τίθεται ως κάτω όριο στις τιμές 
ενέργειας των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Έγχυσης, σύμφωνα με τις δια¬ 
τάξεις κατά τα Άρθρα 17 και 24 του ΚΣΗΕ αντιστοίχως, καθορίζεται ως ακολούθως: 

α. Για τις θερμικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, 
όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44, §3 του ΚΣΗΕ. 

β. Για τις Υδροηλεκτρικές Μονάδες καθορίζεται ίση με το Μεταβλητό Κόστος κάθε Μονάδας, 
όπως αυτό υπολογίζεται κατά το Άρθρο 44, §5 του ΚΣΗΕ. Ειδικά για τις Υδροηλεκτρικές Μο- 
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νάδες που υποβάλλουν Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για άντληση καθορίζεται ίση με 
μηδέν (0). 

γ. Για τις Εισαγωγές καθορίζεται ίση με μηδέν (0). 

δ. Για τις Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου καθορίζεται ίση με μηδέν (0). 

3.9 Δημοσίευση Στοιχείων του Συστήματος Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Τα στοιχεία που δημοσιεύει ο Λειτουργός της Αγοράς σε καθημερινή βάση είναι τα ακόλουθα: 

Α) Έως τις 08:45 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (ϋ-1) και για κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής αυτής, τα ακόλουθα στοιχεία: 

1 - την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς (ΝΤΟ) για κάθε Περίοδο κατανομής της Ημέρας Κατα¬ 

νομής, ανά Διασύνδεση και ανά κατεύθυνση. 

2 - την Πρόβλεψη Φορτίου για το Σύστημα και για κάθε Λειτουργική Ζώνη, 

3 - τις απαιτήσεις Πρωτεύουσας, Δευτερεύουσας άνω, Δευτερεύουσας κάτω, γρήγορης Δευ- 

τερεύουσας άνω, γρήγορης Δευτερεύουσας κάτω, Τριτεύουσας Εφεδρείας για το σύστη¬ 
μα. 

4 - την Πρόβλεψη Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος, 

5 - τη συνολική προβλεπόμενη παραγωγή ενέργειας από Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και 

ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, 

6 - την υποχρεωτική παραγωγή ανά υδροηλεκτρική Μονάδα, 

7 - την έγχυση των Μονάδων παραγωγής σε δοκιμαστική λειτουργία, 

8 - την κατά προτεραιότητα εντασσόμενη ενέργεια από Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ. 

Β) Έως τις 11:00 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (ϋ-1) και για κάθε Περίοδο Κα¬ 
τανομής των ερχόμενων επτά Ημερών Κατανομής επικαιροποιήσεις όλων των ως άνω στοιχείων 
πληντης υποχρεωτικής παραγωγής ανά υδροηλεκτρική Μονάδα. 

Γ) Έως τις 14:00 της προηγούμενης ημέρας της Ημέρας Κατανομής (ϋ-1), τα ακόλουθα στοιχεία: 

1- αναλυτικά το Πρόγραμμα ΗΕΠ, και 

2 - την ΟΤΣ και τις ΟΤΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 - ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΟΥ ΛΑΓΗΕ 


Το Κεφάλαιο αυτό για την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και τους Λογαριασμούς που τηρεί ο Λειτουργός της Αγο¬ 
ράς (ΛΑΓΗΕ), έχει σαν σκοπό να επεξηγήσειτον ΚΣΗΕ σε θέματα που αφορούν στην Εκκαθάριση της Αγο¬ 
ράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, να δώσει πληροφορίες στους Συμμετέχοντες σχετικά με τις διαδικασίες που 
τηρούνται και να διευκολύνει γενικότερα όσους δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Αγορά Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 

Προκειμένου η περιγραφή των θεμάτων που αφορούν την Εκκαθάριση της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 
να είναι αφενός διεξοδική και αφετέρου να έχει μια συνεχή ροή πληροφοριών ώστε να είναι κατανοητή, 
το υλικό έχει δομηθεί στο παρόν Κεφάλαιο και στα Παραρτήματα VI, VII και IX. Η δόμηση αυτή μπορεί να 
οδηγεί σε επανάληψη διατάξεων του ΚΣΗΕ, αλλά γίνεται προσπάθεια αναλυτικότερης προσέγγισης αυ¬ 
τών και επεξήγησης των σημείων στα οποία ο ΚΣΗΕ πιθανόν να μην αναφέρεται με λεπτομέρεια, καθώς 
και προσπάθεια εμβάθυνσης σε κάποια θέματα για την κατανόηση των οποίων απαιτείται αναφορά σε 
περισσότερα άρθρα του ΚΣΗΕ. 

Στις παραγράφους του κεφαλαίου αυτού που ακολουθούν, περιγράφονται η Εκκαθάριση του Ημερήσιου 
Ενεργειακού Προγραμματισμού και οι λογιστικές πράξεις των διακριτών Λογαριασμών που διαχειρίζεται 
ο ΛΑΓΗΕ στα πλαίσια της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Το Παράρτημα VI παρουσιάζει υποδείγματα αναφορών για ενημέρωση των Συμμετεχόντων επί των απο¬ 
τελεσμάτων της Εκκαθάρισης. 

Το Παράρτημα VII περιλαμβάνει την μοντελοποίηση του Λογισμικού της Εκκαθάρισης και των λογισμικών 
που αφορούν τους λοιπούς λογαριασμούς που τηρεί ο ΛΑΓΗΕ, πλην του Λογαριασμού Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 

Το Παράρτημα IX παρέχει τον ορισμό των σχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη των Δια¬ 
γραμμάτων Ροής. Τα Διαγράμματα Ροής απεικονίζουν τις βασικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες των δια¬ 
φόρων δραστηριοτήτων της Εκκαθάρισης. 

Η παρούσα έκδοση του Εγχειριδίου βασίζεται στο Λογισμικό που χρησιμοποιεί ο ΛΑΓΗΕ για την λειτουρ¬ 
γία της Εκκαθάρισης από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς, ήτοι την 30 η Σεπτεμβρίου 2010. Οι διαδικασίες 
που περιγράφονται στο Κεφάλαιο αυτό, εφαρμόζονται από την Πέμπτη Ημέρα Αναφοράς και αναφέρο- 
νται στις μόνιμες διατάξεις, όπως τροποποιούνται από τις αντίστοιχες μεταβατικές διατάξεις του Άρθρου 
92. 
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4.1 Εκκαθάριση Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού 

4.1.1 Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τα Άρθρα 89, §2 και 90, §1 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, μέχρι τον ορισμό 
των Φορέων Κάλυψης και Εκκαθάρισης ΗΕΠ, η Εκκαθάριση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματι¬ 
σμού θα ολοκληρώνεται την επόμενη εργάσιμη ημέρα της εν λόγω Ημέρας Κατανομής και ως τριάντα 
(30) λεπτά πριν τη Λήξη της Προθεσμίας Υποβολής για την επόμενη Ημέρα Κατανομής. 

Στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, ο ΛΑΓΗΕ υπολογίζει τις πληρωμές και τις εισπράξεις που αντιστοι¬ 
χούν στα ημερήσια ενεργειακά προγράμματα των Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της 
επίλυσης του ΗΕΠ. 

Οι Συμμετέχοντες απαιτείται να πληρώσουν τις χρεώσεις που αντιστοιχούν στα ημερήσια προγράμματα 
απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας και να εισπράξουν τα ποσά που αντιστοιχούν στα ημερήσια προ¬ 
γράμματα έγχυσης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα με την επίλυση του ΗΕΠ για την υπόψη Ημέρα Κατα¬ 
νομής. 

Οι πληρωμές και οι εισπράξεις πραγματοποιούνται σε μηνιαία ή εβδομαδιαία βάση, κατ' επιλογή του 
Συμμετέχοντα, σύμφωνα με την §2 του άρθρου 92 του ΚΣΗΕ. 


4.1.2 Χρόνος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

Η διαδικασία Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις του άρθρου 92 του ΚΣΗΕ, 
λαμβάνει χώρα για κάθε Ημέρα Κατανομής (Ο) με τις ακόλουθες δραστηριότητες και τις σχετικές χρονι¬ 
κές προθεσμίες: 

ΠΙΝ. 7: Χρόνος Διεξαγωγής Εκκαθάρισης ΗΕΠ για την Ημέρα Κατανομής ϋ 


Ημέρα 

Ώρα Ελλάδος 

Δραστηριότητα 

ϋ-1 

14:00 

Έναρξη της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ. Ο ΛΑΓΗΕ υπολογίζει τις ημερήσιες πιστώσεις και 
χρεώσεις ενέργειας. 

ϋ-1 

ως 15:30 

Ο ΛΑΓΗΕ δημοσιεύει στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης της Αγοράς τις 
Καταστάσεις Αρχικής Εκκαθάρισης. 


09:00-11:00 

Οι Συμμετέχοντες υποβάλλουν ενστάσεις επί των Καταστάσεων Αρχικής 
Εκκαθάρισης. 


11:00-12:00 

Ο ΛΑΓΗΕ επιλύει τις διαφορές. 

°εργ 

ως 12:00 

Σε περίπτωση επανάληψης της Εκκαθάρισης επαναλαμβάνεται η δημοσίευση των 
αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης. 


όπου Ό ερν είναι η επόμενη εργάσιμη ημέρα κατά την οποία ολοκληρώνεται η Εκκαθάριση του ΗΕΠ. 
Ε>ερι/=0, όταν η ϋ είναι εργάσιμη ημέρα. 

Στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 10, παρουσιάζεται συνοπτικά η μεθοδολογία του μηχανισμού επίλυσης ΗΕΠ, πε¬ 
ριλαμβάνοντας τις διαδικασίες κάθε επιμέρους βήματος, από τη συλλογή Προσφορών και Δηλώσεων 
μέχρι και την Εκκαθάριση του ΗΕΠ. 
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4.1.3 Δεδομένα Εισόδου κατά την Διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

Τα δεδομένα εισόδου κατά την διαδικασία Εκκαθάρισης του ΗΕΠ αποτελούνται από τα μεγέθη και τις 
τιμές, οι οποίες προκύπτουν από την διαδικασία επίλυσης του ΗΕΠ, όπου λαμβάνονται υπόφη οι Προ¬ 
σφορές ενέργειας και οι Δηλώσεις Φορτίου, οι Συντελεστές Απωλειών Εγχύσεως (Μεταφοράς) και Φορ¬ 
τίου (Διανομής) από τους αντίστοιχους Πίνακες Συντελεστών Απωλειών καθώς και τα δεδομένατων Μο¬ 
νάδων από το Μητρώο Μονάδων και τις Δηλώσεις Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων. 


ΗΕΠ1 - 
\ Διαχείριση Προσφορών] 
Έγχυσης 



ΗΕΠ2- 
Διαχείριση Δηλώσεων 
Φορτίου 



ΗΕΠ3- 

Διαχείριση Προσφορών] 
Εφεδρειών 



ΗΕΠ4- 
Εφαρμογή μηχανισμού^ 
επίλυσης ΗΕΠ 
[Άρθρο 59] 


ΗΕΠ5- 

Εκκαθάριση ΗΕΠ 


^ ΗΕΠ11-Συλλογή ^ 
Προσφορών Έγχυσης 
Κατανεμόμενων 
Μονάδων 

[Άρθρα 23,24,25,26] 


ΗΕΠ12-Συλλογή 
Προσφορών Έγχυσης 
για εισαγωγές 
[Άρθρα 24,27] 

ν_ 

ί ~\ 

ΗΕΠ13- Υποβολή 
Προσφορών Έγχυσης 
από τον ΛΑΓΗΕ 
[Άρθρο 29] 

^_ 

ί Λ 

ΗΕΠ14- Δηλώσεις 
Διαχείρισης Υδάτινων 
Πόρων 
[Άρθρο 28] 

V_ 

Ζ' 'Ν 

ΗΕΠ15-Προετοιμασία 
του Πίνακα 
Συντελεστών 
Απωλειών Εγχύσεων 
\ [Άρθρο 48] . 

ΗΕΠ16-Συνεκτίμηση''' 
απωλειών εγχύσεων 
στις Προσφορές 
Έγχυσης 
[Αρθρο 58 Α)] 


ΗΕΠ 17-Δημοπρασίες 
Διαθέσιμης Ισχύος στις 
Διασυνδέσεις 

ν_ 


ΗΕΠ21-Συλλογή Μη- 
Τιμολογούμενων 
Δηλώσεων Φορτίου 
[Άρθρα 16, 17 1.] 


ΗΕΠ22- Συλλογή 
Τιμολογούμενων 
Δηλώσεων Φορτίου 
[Άρθρα 16,17 3.] 

V_7 

ί ΗΕΠ23-Συλλογή ' 
Τιμολογούμενων 
Δηλώσεων Φορτίου για 
εξαγωγές 
[Άρθρα 16, 17 2' 

ί Λ 

ΗΕΠ24-Υποβολή 
Δηλώσεων Φορτίου 
από τον ΛΑΓΗΕ 
[Άρθρα 16 5.] 

__7 


ΗΕΠ25-Συνέπειες μη 
νόμιμης υποβολής 
Δήλωσης Φορτίου 
[Άρθρο 21] 

V_7 

/ >ΙΕΠ26-ΠροετΌΐμασία' 
του Πίνακα 
Συντελεστών 
Απωλειών Φορτίου 
[Άρθρο 49] 


ΗΕΠ31-Συλλογή 
Προσφορών 
Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας 
[Άρθρο 33] 


ΗΕΠ32-Συλλογή 
Προσφορών Εύρους 
Δευτερεύουσας 
Ρύθμισης 
[Άρθρο 33] 


Γ 


"Λ 


ΗΕΠ27-Συνεκτίμηση 
απωλειών φορτίου στις 
Δηλώσεις Φορτίου 
[Άρθρο 58 Β)] 

_ ; 


ΗΕΠ41 -Ισοζύγιο 
Προσφορών Έγχυσης 
και Δηλώσεων Φορτίου 
(Άρθρο 59 4Γ(2)) 


'^ΗΕΠ42-Ικανοττοίηση' 
απαιτήσεων Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας από 
Προσφορές Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας 

ι [Άρθρο 59 4Γ (3)] ) 


Η ΕΠ43-Ι κανοποίηση 
απαιτήσεων Εύρους 
Δευτερεύουσας Ρύθμισης 
από Προσφορές Εύρους 
Δευτερεύουσας Ρύθμισης 
^ (Άρθρο 59 4Γ(3)) ^ 


ΗΕΠ44-Μηχανισμός 
επίλυσης ΗΕΠ 
[Άρθρο 59 4Α(1)] 


ΗΕΠ45- Ενεργοποίηση 
Διαζωνικών Περιορισμών 
Μεταφοράς του 
συστήματος 
[Άρθρα 59 4Γ(7), Άρθρο 
59 4ΣΤ, Άρθρο 60] 


ΗΕΠ46 - Προετοιμασία 
Προγράμματος ΗΕΠ 
[Άρθρο 61] 


ΗΕΠ51 -Υπολογισμοί 
Πληρωμών Εκκαθάρισης 
ΗΕΠ 

[Άρθρο 63.2] 

V_7 

^ ΗΕΠ52 ^ 
Υπολογισμοί 
Εισπράξεων 
Εκκαθάρισης ΗΕΠ 
^ [Άρθρο 63 1] ^ 


ΗΕΠ53 

Εκκαθάριση ΗΕΠ - 
Καταστάσεις 
Εκκαθάρισης 
^ [Άρθρο 64] ^ 

^ ΗΕΠ54 ^ 
Εκκαθάριση ΗΕΠ - 
Ενημέρωση και 
Πληρωμές 

^ [Άρθρο 92.2] ^ 


ΗΕΠ55 

Εκκαθάριση ΗΕΠ - 
Μηνιαίες Αναφορές 


ΣΧΗΜΑ 10: Μεθοδολογία μηχανισμού επίλυσης και εκκαθάρισης του ΗΕΠ 


Κατά την επίλυση του ΗΕΠ στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς, τα ενεργειακά προγράμματα που 
συμμετέχουν στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό προσαρμόζονται ώστε να ληφθούν υπόφη οι 
απώλειες που αντιστοιχούν στο σημείο που εκκαθαρίζεται η Αγορά, το οποίο είναι το όριο μεταξύ του 
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Συστήματος Μεταφοράς και του Δικτύου Διανομής. Επομένως, τα ενεργειακά προγράμματα που αντι¬ 
στοιχούν σε έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας, δηλ. οι προγραμματισμένες εγχύσεις των Μονάδων παραγω¬ 
γής και τα προγράμματα Εισαγωγών ηλεκτρικής ενέργειας, απομειώνονται με την επιβολή των Συντελε¬ 
στών Απωλειών Έγχυσης της Ζώνης Απωλειών στην οποία ανήκουν οι Μονάδες παραγωγής ή τα σύνορα 
όπου βρίσκεται η διασυνδετική γραμμή. Λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο υπολογισμού των Συντελε¬ 
στών Απωλειών Έγχυσης και Φορτίου και τον τρόπο χρήσης αυτών κατά την επίλυση του ΗΕΠ αναφέρο- 
νται στο Κεφάλαιο 3 καθώς και στο αντίστοιχο Εγχειρίδιο του ΚΔΣ. Πίνακας με τους Συντελεστές Απω¬ 
λειών Έγχυσης και Φορτίου δημοσιεύεται από τον ΑΔΜΗΕ ( Ιιΐΐρ://\Λ/\Λ/\Λ/·30ηιί6·ΚΓ/ΐο-5ν5ΐίιη3- 
ΓΠ6Ϊ3ίθΓ35/3η3ΡΪνΧί-5ν5ΐίΐΤΙ3Ϊ05/ΐη6ΐ6Ϊ65/Ιθίρ65-ΐη6ΐ6Ϊ65/ )· 

Ομοίως, τα ενεργειακά προγράμματα που αντιστοιχούν σε απομάστευση ηλεκτρικής ενέργειας από το 
Δίκτυο, δηλαδή τα φορτία που συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής, επαυξάνονται με την επιβολή των σχε¬ 
τικών Συντελεστών Απωλειών Φορτίου, ανάλογα με το επίπεδο τάσης στην οποία συνδέονται. Οι συντε¬ 
λεστές προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου φαίνονται στον παρακάτω ΠΙΝ. 8. 


ΠΙΝ. 8: Συντελεστές προσαύξησης λόγω απωλειών Δικτύου 


Φορτία Δικτύου 

Συντελεστής προσαύξησης λόγω απωλειών 

Φορτία που συνδέονται στη Μέση Τάση 

3.31% 

Φορτία που συνδέονται στη Χαμηλή Τάση 

8.66% 


Εξαγωγές και φορτία που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς δεν υφίστανται την επιβολή συντελε¬ 
στών απωλειών. 

Με την επιβολή Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης, επιτυγχάνεται η χρέωση των απωλειών του Συστήμα¬ 
τος Μεταφοράς στην έγχυση ηλεκτρικής ενέργειας. Αντίστοιχα, με την επιβολή των Συντελεστών Απω¬ 
λειών Φορτίου, οι απώλειες του Δικτύου χρεώνονται στην απομάστευση ηλεκτρικής ενέργειας από το 
Δίκτυο. 

Κατόπιν εφαρμογής των ανωτέρω, οι ποσότητες ενέργειας που εκκαθαρίζονται στον ΗΕΠ για κάθε Περί¬ 
οδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής είναι οι ακόλουθες: 

α. Το γινόμενο των ωριαίων ενεργειακών προγραμμάτων των Μονάδων παραγωγής επί των Συντε¬ 
λεστών Απωλειών Έγχυσηςπου αντιστοιχούν στις ωριαίες τιμές του φορτίου του Συστήματος και 
στη Ζώνη Απωλειών που βρίσκεται συνδεδεμένη κάθε Μονάδα παραγωγής, ώστε να ληφθούν 
υπόψη οι αντίστοιχες απώλειες του συστήματος Μεταφοράς. 

β. Το γινόμενο των ωριαίων ενεργειακών προγραμμάτων των Εισαγωγών επί των Συντελεστών Α¬ 
πωλειών Έγχυσης που αντιστοιχούν στις ωριαίες τιμές του φορτίου του Συστήματος και στη ζώνη 
απωλειών που βρίσκεται η κάθε διασυνδετική γραμμή, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες 
απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς. 

γ. Τα ωριαία ενεργειακά προγράμματα των τιμολογούμενων φορτίων από Εξαγωγές ενέργειας και 
Μονάδες σε λειτουργία άντλησης. 

δ. Τα ωριαία ενεργειακά προγράμματα των Μη Τιμολογούμενων Φορτίων, δηλαδή τα ενεργειακά 
προγράμματα που αντιστοιχούν σε καταναλωτές συνδεδεμένους στο Σύστημα Μεταφοράς και σε 
καταναλωτές οι οποίοι συνδέονται στο Δίκτυο Διανομής. Τα ενεργειακά προγράμματα φορτίου 
του Δικτύου προσαυξάνονται με τους Συντελεστές Απωλειών Φορτίου του αντιστοίχου επιπέδου 
τάσης, ώστε να ληφθούν υπόψη οι αντίστοιχες απώλειες του Δικτύου Διανομής. 
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ε. Οι τιμές Εκκαθάρισης του ΗΕΠ για κάθε Περίοδο Κατανομής κάθε Ημέρας Κατανομής είναι οι α¬ 
κόλουθες: 

στ. Η Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) για κάθε Λειτουργική Ζώνη και 
ζ. Η Οριακή Τιμή Συστήματος (ΟΤΣ). 

Η ΟΤΣ υπολογίζεται ως η σταθμισμένη μέση τιμή όλων των ΟΤΠ όλων των Λειτουργικών Ζωνών του Συ¬ 
στήματος. Οι στάθμες στον υπολογισμό της ΟΤΣ είναι τα ενεργειακά προγράμματα των Μονάδων παρα¬ 
γωγής και των Εισαγωγών ενέργειας, διορθωμένα με τους Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης σε κάθε Λει¬ 
τουργική Ζώνη. Εάν δεν έχουν ενεργοποιηθεί Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς, οι ΟΤΠ όλων των Λει¬ 
τουργικών Ζωνών είναι ίσες με την ΟΤΣ. Σύμφωνα με το Άρθρο 87, §1, η επίλυση του ΗΕΠ μέχρι την Έ¬ 
βδομη Ημέρα Αναφοράς γίνεται χωρίς Διαζωνικούς Περιορισμούς Μεταφοράς του Συστήματος. Ως τη 
δημοσίευση της παρούσας έκδοσης δεν είχε ληφθεί η τελική απόφαση για την εφαρμογή ή μη των Δια- 
ζωνικών Περιορισμών σε μόνιμη, καθημερινή βάση κατά την επίλυση του ΗΕΠ. 

Στο Λογισμικό της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, για τον υπολογισμό των πληρωμών χρησιμοποιούνται αριθμοί 
διπλής ακρίβειας (όουόΐθ ρΓθοίείοη ηυιπόθΓε). Στις αναφορές των ωριαίων αποτελεσμάτων η εκκαθαρι- 
ζόμενη ενέργεια εμφανίζεται (σε Μ\Λ/Τι) με τιμές στρογγυλοποιημένες στα τρία (3) δεκαδικά ψηφία, οι 
Οριακές Τιμές Παραγωγής και η ΟΤΣ σε €/Μ\Λ/ίι με ακρίβεια τριών (3) δεκαδικών και οι αξίες Πίστωσης 
καιΧρέωσης ενέργειας σε € με τιμές στρογγυλοποιημένες στα δύο (2) δεκαδικά. 


4.1.4 Συμβολισμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

Ο ακόλουθος συμβολισμός χρησιμοποιείται στην μαθηματική μοντελοποίηση της Εκκαθάρισης ΗΕΠ: 


ΠΙΝ. 9: Συμβολισμοί της Εκκαθάρισης ΗΕΠ 


Δείκτες 

ι 

Περίοδος Κατανομής. 

Τ 

Συνολικός αριθμός Περιόδων Κατανομής της Ημέρας Κατανομής. 

0 

Προσφορά Έγχυσης. 

1 

Δήλωση φορτίου. 

Ρ 

Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγχέει ηλεκτρική ενέργεια. 

δ 

Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια. 

Ζ 

Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος. 

Μεταβλητές 

ϋΑ5ΜΡ 

Οριακή Τιμή Συστήματος. 

ϋΑΡΜΡ 

Οριακή Τιμή Παραγωγής ανά Λειτουργική Ζώνη (ΟΤΠ). 

ϋΑΙΟ 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/ή) ανά Προσφορά Έγχυσης που έχει ενταχθεί 
στον ΗΕΠ, προσαρμοσμένη με τον αντίστοιχο Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης, ώστε να συνε- 
κτιμηθούν οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς της αντίστοιχης Ζώνης Απωλειών. 

ΡΑ05 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/ή) από Δήλωση Φορτίου που εντάσσεται στον 
ΗΕΠ χωρίς την επιβολή Συντελεστών Απωλειών Φορτίου. 

ϋΑΟϋ 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/ή) από Δήλωση Φορτίου που εντάσσεται στον 
ΗΕΠ προσαρμοσμένη με τον αντίστοιχο Συντελεστή Απωλειών Φορτίου έτσι ώστε να ληφ- 
θούν υπόψη οι απώλειες Δικτύου του αντίστοιχου επιπέδου τάσης. 



















27810 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΘΑΕΚ 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Η) από την Προσφορά Κατανε- 
μόμενης Μονάδας ή Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ϋΑΕΚΙ 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στο σύνολο των εμπορι¬ 
κών προγραμμάτων Εισαγωγής ανά Διασύνδεση, που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ με βάση την 
Προσφορά του Συμμετέχοντα. 

ϋΑΕΚΟ 

Πίστωση για την ποσότητα ενέργειας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ με την Προσφορά του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ για Μονάδα του Άρθρου 35 του Νόμου 2773/1999 . 

ϋΑΕΚε 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Η) που έχει προγραμματισθεί για 
έγχυση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για Μονάδα που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία. 

ΘΑΕΚ5 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στα Εισαγωγικά προ¬ 
γράμματα για τα οποία ο ΛΑΓΗΕ έχει υποβάλλει Προσφορά στον ΗΕΠ. 

ΘΑΕΚΕ 

Πίστωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που αντιστοιχεί στην προσφορά Συμβε¬ 
βλημένης Μονάδας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ΘΑΕΡ 

Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) που αντιστοιχεί σε Δήλωση 
Φορτίου για εσωτερική κατανάλωση που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ϋΑΕΡΕ 

Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) που αντιστοιχεί σε Δήλωση 
Φορτίου για Εξαγωγή ενέργειας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ΘΑΕΡΘ 

Χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) που αντιστοιχεί στα Εξαγωγικά 
προγράμματα που διαχειρίζεται ο ΛΑΓΗΕ και έχουν ενταχθεί στον ΗΕΠ. 

ΘΑΑΚΡ 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) από την 
Προσφορά Κατανεμόμενης Μονάδας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, λόγω διαφορετικών Ορια¬ 
κών Τιμών ανά Λειτουργική Ζώνη. 

ϋΑΑΚΡΙ 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας Εισαγωγής ανά Δια¬ 
σύνδεση, από την Προσφορά Εισαγωγής ενέργειας που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ λόγω διαφο¬ 
ρετικών Οριακών Τιμών ανά Λειτουργική Ζώνη. 

ϋΑΑΚΡΟ 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που έχει ενταχθεί 
στον ΗΕΠ με την Προσφορά του ΛΑΓΗΕ για Μονάδα του Άρθρου 35 του Νόμου 2773/1999 
λόγω διαφορετικών Οριακών Τιμών Παραγωγής ανά Λειτουργική Ζώνη. 

ΘΑΑΚΡε 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) που έχει 
προγραμματισθεί για έγχυση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για Μονάδα που βρίσκεται σε δοκι¬ 
μαστική λειτουργία λόγω διαφορετικών Οριακών Τιμών Παραγωγής ανά Λειτουργική Ζώνη. 

ΘΑΑΚΡ5 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) που αντι¬ 
στοιχεί στα εισαγωγικά προγράμματα για τα οποία ο ΛΑΓΗΕ έχει υποβάλλει προσφορά στον 
ΗΕΠ, λόγω διαφορετικών Οριακών Τιμών ανά λειτουργική ζώνη. 

ΘΑΑΚΡΕ 

Πρόσθετη πίστωση ή χρέωση για την ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας (σε Μ\Λ/Γι) που αντι¬ 
στοιχεί στην Προσφορά συμβεβλημένης Μονάδας όπως έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ λόγω διαφο¬ 
ρετικών Οριακών Τιμών Παραγωγής ανά Λειτουργική Ζώνη. 


4.1.5 Υπολογισμοί Πληρωμών και Χρεώσεων στον ΗΕΠ 

Ως προς τον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α, κάθε χρέωση αναφέρεται σε ποσό που οφείλει να πλη¬ 
ρώσει ο ΛΑΓΗΕ, ενώ κάθε πίστωση σε ποσό που έχει λαμβάνειν. Ο αντίστοιχος Λογαριασμός των Συμμε- 
τεχόντων οι οποίοι εγχέουν ενέργεια στο Σύστημα, αυξάνεται πιστούμενος. Ο αντίστοιχος Λογαριασμός 
των Συμμετεχόντων οι οποίοι καταναλώνουν ενέργεια από το Σύστημα αυξάνεται χρεούμενος. 

Οι πληρωμές υπολογίζονται για τις κάτωθι πηγές έγχυσης: α) Κατανεμόμενες Μονάδες και Κατανεμόμε- 
νες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, β) Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών, γ) Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν. 
2773/1999, δ) Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία, και ε) Συμβεβλημένες Μονάδες. Για κάθε κατηγο¬ 
ρία υπολογίζονται ωριαίες, ημερήσιες και μηνιαίες πληρωμές. Τα αναλυτικά διαγράμματα ροής που α- 
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πεικονίζουν τις Επιχειρησιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Πληρωμών ΗΕΠ για όλες τις πηγές έγχυσης 
παρουσιάζονται στην παράγραφο αυτή, μετά τους υπολογισμούς των πληρωμών ΗΕΠ. 

Οι Χρεώσεις υπολογίζονται για τις κάτωθι πηγές κατανάλωσης: α) Φορτία που αντιστοιχούν σε εσωτερι¬ 
κή κατανάλωση και β) Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών. Για κάθε κατηγορία υπολογίζονται ωριαίες, 
ημερήσιες, εβδομαδιαίες και μηνιαίες χρεώσεις. Τα αναλυτικά διαγράμματα ροής που απεικονίζουν τις 
Επιχειρησιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Χρεώσεων ΗΕΠ για όλες τις πηγές κατανάλωσης παρου¬ 
σιάζονται στην παράγραφο αυτή, μετά τους υπολογισμούς των χρεώσεων ΗΕΠ. 

Λεπτομέρειες επί της μαθηματικής ανάλυσης που αφορά στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ περιλαμβάνονται 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII. 


4.1.5.1 Κατανεμόμενες Μονάδες 

Για κάθε Συμμετέχοντα που εγχέει ενέργεια, η πληρωμή για κάθε Τιμολογούμενη και Μη- 
Τιμολογούμενη Προσφορά Έγχυσης από Κατανεμόμενη Μονάδα που εντάσσεται στον ΗΕΠ για μία συ¬ 
γκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ί, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται 
στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η ποσότητα ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η συνολική ποσότητα ενέργειας (σε ΜΝΛ/ίι), όπως έχει ε¬ 
νταχθεί στον ΗΕΠ με βάση την Προσφορά της Μονάδας (τιμολογούμενη ή/και μη-τιμολογούμενη Προ¬ 
σφορά Έγχυσης). Η ποσότητα αυτή απομειώνεται κατά τον Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης, που αντιστοι¬ 
χεί στη Ζώνη Απωλειών που βρίσκεται η Μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της αντίστοιχης Περιόδου 
Κατανομής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

Ωριαία Πληρωμή 

ΟΑΕΚ ρ ο ί = ΩΑΞΜΡ Ι χ Π)ΑΙΟ ρ ο ί 

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 

ΩΑΑΚΡ ρ ο ί = [ρΑΡΜΡ ζί - ΌΑ8ΜΡ, )χ ΟΑ10 ρο1 

Ημερήσια Πληρωμή 

^Κο=Σ ΌΑΕΚ Ρ,ο, 

ί=\ 

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 

ΰΑΑΚΡ ρο =Σ ΟΑΑΚΡ Ρ , 0 ,< 

ΐ=\ 

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 

°ΑΕΚ ρ = Σ( ΒΑΕΚ ρ,ο + Β ΑΑΚΡ ρΰ ) 
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4.1.5.2 Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών 

Για κάθε Συμμετέχοντα στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγχέει ενέργεια στο Σύστημα μέσω των 
Διασυνδέσεων, η συνολική πληρωμή για το σύνολο της ενέργειας (Μ\Λ/Γι) που αντιστοιχεί στα εμπορικά 
προγράμματα Εισαγωγών ανά Διασύνδεση, όπως έχουν ενταχθεί κατά την επίλυση του ΗΕΠ, για μία συ¬ 
γκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ΐ, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται 
στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η συνολική ανά Διασύνδεση ποσότητα ενέρ¬ 
γειας (σε Μ\Λ/ίι) των εμπορικών προγραμμάτων του Συμμετέχοντα, όπως έχουν ενταχθεί στον ΗΕΠ με 
βάση την Προσφορά του. Η ποσότητα αυτή απομειώνεται κατά τον Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης που 
αντιστοιχεί στη Ζώνη Απωλειών που βρίσκεται η Διασύνδεση Εισαγωγής της ενέργειας και στο φορτίο 
Συστήματος της αντίστοιχης Περιόδου Κατανομής, ώστε να ληφθούν υπόψη οι απώλειες του Συστήματος 
Μεταφοράς. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ακολούθως: 

Ωριαία Πληρωμή 

ΩΑΕΡΙ ροί = ΏΑ8ΜΡ, χ ΜΟ^ 

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 

ΩΑΑΡΡΙ ρο1 = (ΐ)ΑΡΜΡ_ ί - ΩΑ8ΜΡ,)χ ΟΑΙΟ μο , 

Ημερήσια Πληρωμή 

ϋ ΑΕΡΙ ρο =^Ω ΑΕΡΙ ρο1 

ί=\ 

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 

ΟΑΑΡΡΙ ρο = ΟΑΑΡΡΙ ροί 

ί=1 


Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 


V ΑΕΡΙ ρ = Σ(ϋΑΕΡΙ ρο + ΟΑΑΡΡΙ ρη ) 

Ο 


4.1.5.3 Μονάδες του Άρδρου 35 του Νόμου 2773/1999 [11] 

Η συνολική πληρωμή για κάθε Προσφορά που υποβάλλεται από τον ΛΑΓΗΕ για Μονάδες του Άρθρου 35 
του Ν.2773/1999 και εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανο¬ 
μής ΐ, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Λ-Γ που συ¬ 
γκεντρώνει τα χρηματικά ποσά για το κόστος των υποχρεώσεων για τις Μονάδες αυτές. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που εκκαθαρίζεται ισούται με την συνολική ποσότητα της προ¬ 
σφοράς (σε ΜΝΛ/Η) απομειούμενη με κατάλληλους Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης ώστε να ληφθούν υ¬ 
πόψη οι απώλειες του Συστήματος Μεταφοράς. 
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Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

Ωριαία Πληρωμή 

ΒΑΕΚΟ , = ΒΑΞΜΡ χ ΒΑΙΟ , 

ζ,ο,ί ί ζ,ο,ί 

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 

ΒΑΑΚΡΟ ζο1 = ( ΒΑΡΜΡ :ί - ΒΑ8ΜΡ ί ) χ ΒΑΙΟ :ο1 

Ημερήσια Πληρωμή 

ΒΑΕ80 ζο =^ΒΑΕ80 ζοί 

ί=\ 

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 

τ 

ΏΑΑΚΡΟ = V ΏΑΑΚΡ0 7 

ί=1 

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 

ΒΑΕΡΟ = ΣΣ (ΒΑΕΚΟ ζΰ + ΒΑΑΚΡΟ ζο ) 


4.1.5.4 Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ 

Για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, η πληρωμή για κάθε Περίοδο Κατανομής γίνεται σύμφωνα με τις 
διατάξεις της § 4.1.5.1, που αφορά όλες τις Κατανεμόμενες Μονάδες. Αυτό αφορά το σύνολο της ποσό¬ 
τητας που εντάσσεται στον ΗΕΠ, τόσο την ποσότητα που εντάσσεται στον ΗΕΠ κατά προτεραιότητα, ό¬ 
πως προκύπτει από τη Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ η οποία δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη της αντί¬ 
στοιχης Ποσότητας Προτεραιότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ Ε ρ , όσο και την ποσότητα που ε¬ 
ντάσσεται στον ΗΕΠ βάσει σχετικής τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης. 

Η Εκκαθάριση των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ ολοκληρώνεται σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις 
του ΚΔΣ και της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενων Μονά¬ 
δων ΣΗΘΥΑ όπως αυτή δημοσιεύτηκε στην Υπουργική Απόφαση Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 (ΦΕΚ Β' 
3108/23.11.2012) 1111 και ισχύει σήμερα. Λεπτομέρειες σχετικά με την εφαρμοζόμενη διαδιακασία Εκκα¬ 
θάρισης των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, τις προϋποθέσεις, τα εφαρμοζόμενα χρονικά περιθώρια 
κλπ. δίνονται στο Παράρτημα X του παρόντος Εγχειριδίου. 


4.1.5.5 Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία 

Για κάθε Συμμετέχοντα, η πληρωμή για την ενέργεια που έχει προγραμματισθεί για έγχυση από κάθε 
Μονάδα που βρίσκεται σε δοκιμαστική λειτουργία και που εντάσσεται στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη 
Περίοδο Κατανομής ΐ, χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαρια¬ 
σμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 
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Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για έγχυση ποσότη¬ 
τα που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ (σε Μ\Α/ή), απομειούμενη κατά τον Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης που 
αντιστοιχεί στη Ζώνη Απωλειών που συνδέεται η Μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της Περιόδου Κα¬ 
τανομής στην οποία αναφέρεται η Εκκαθάριση, ώστε να ληφθούν υπόφη οι απώλειες του Συστήματος 
Μεταφοράς. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω: 

Ωριαία Πληρωμή 

ΩΑΕΚΟ ρ ο1 = ΌΑ8ΜΡ, χ ΟΑΙΟ ρο1 

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 

ΟΑΑΡΡΕ' ροι = ( ΟΑΡΜΡ, - ΒΑ8ΜΡ ,) χ ΟΑΙΟ ρ ο1 

Ημερήσια Πληρωμή 

»ΑΡΡ€ ρΜ =ΣϋΆΕΡ€ ραί 

ί=\ 

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 

ΰΑΑΚΡΟ ρο =γΰΑΑΚΡΟ ροί 

ί=\ 

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 

ΒΑΕΚΟ ρ = Σ(ϋΑΕΚ€ ρο + ΟΑΑΡΡΕ ρο ) 


4.1.5.6 Συμβεβλημένες Μονάδες 

Για κάθε Συμμετέχοντα που έχει σύμβαση με το Διαχειριστή του Συστήματος για την παροχή Επικουρικών 
Υπηρεσιών και/ή Συμπληρωματικής Ενέργειας Συστήματος, η πληρωμή για κάθε Συμβεβλημένη Μονάδα 
παραγωγής που εντάσσεται στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ΐ, χρεώνεται στον Λογα¬ 
ριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για έγχυση ποσότη¬ 
τα που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ (σε ΜΝΛ/Η), απομειούμενη με τον Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης που αντι¬ 
στοιχεί στη Ζώνη Απωλειών που συνδέεται η Μονάδα και στο φορτίο Συστήματος της Περιόδου Κατανο¬ 
μής στην οποία αναφέρεται η Εκκαθάριση ώστε να ληφθούν υπόφη οι απώλειες του Συστήματος Μετα¬ 
φοράς. 

Η πληρωμή υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες πληρωμές 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 


Ωριαία Πληρωμή 

ΟΑΕΡΕ ρ ο ι = ΒΑ8ΜΡ, χ ΟΑίΟ ροι 
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Ημερήσια Πληρωμή 

ΰΑΕΚΕ ρο =ΣθΑΕΚΕ ρι>!ΐ 

ί=\ 

Πρόσθετη Ωριαία Πληρωμή 

ΌΑΑΚΡΕ ρ ο ί = [ρΑΡΜΡ : ί - ΌΑ8ΜΡ ί )χ ΌΑΙΟ ρ ο ί 

Πρόσθετη Ημερήσια Πληρωμή 

τ 

ΌΑΑΚΡΕ = V ΟΛΑ ΗΡΕ , 

ρ,ο / ^ Ρ,Ο,ί 

1=1 

Συνολική Ημερήσια Πληρωμή 

ΌΑΕΚΕρ = Σ(θΑΕΚΕ ρο + ΰΑΑΚΡΕ ρο ) 


Στο ΣΧΗΜΑ 11 παρακάτω, παρατίθεται αναλυτικό διάγραμμα ροής (ΗΕΠ51) που απεικονίζει τις Επιχειρη¬ 
σιακές Διαδικασίες των Υπολογισμών Εκκαθάρισης ΗΕΠ για όλες τις πηγές έγχυσης, α) Κατανεμόμενες 
Μονάδες, β) Προγράμματα Εισαγωγών, γ) Μονάδες του Άρθρου 35 του Ν. 2773/1999, δ) Μονάδες υπό 
συνθήκες δοκιμών και ε) Συμβεβλημένες Μονάδες. 
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ΣΧΗΜΑ 11: ΗΕΠ51 - Υπολογισμοί Πληρωμών Εκκαθάρισης ΗΕΠ 
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α 


_ ▼ _ 

Ανάγνωση 
δεδομένων 
ενταγμένων 
ποσοτήτων ΗΕΠ 
για εισαγωγές 


Υπάρχουν ενταγμενες 
ποσότητες στον ΗΕΠ από^ 
εισαγωγές του 
υμμετέχοντά 



ΗΕΠ53 
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4.1.5.7 Φορτίο που αντιστοιχεί σε εσωτερική κατανάλωση 

Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου, η χρέωση για κάθε Δήλωση Φορτίου που αντιστοιχεί σε εσωτερική κατα¬ 
νάλωση και έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ για μία συγκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ί, πιστώνεται στον Λογα¬ 
ριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και χρεώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. Οι 
εσωτερικές καταναλώσεις περιλαμβάνουν τις καταναλώσεις των επιλεγόντων πελατών που συνδέονται 
σε κάθε επίπεδο τάσης (ΥΤ, ΜΤ, ΧΤ), συμπεριλαμβανομένων των καταναλώσεων των Μονάδων παραγω¬ 
γής που δεν καλύπτονται από αντίστοιχη παραγωγή, και τα αντλητικά φορτία. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για κατανάλωση 
ποσότητα (σε Μ\Λ/Γι) που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ. Κατά την επίλυση του ΗΕΠ, οι καταναλώσεις που συν¬ 
δέονται στο Δίκτυο (ΜΤ και ΧΤ), έχουν επαυξηθεί με την εφαρμογή του Συντελεστή Απωλειών Δικτύου 
που αντιστοιχεί στο επίπεδο τάσης στο οποίο συνδέονται. Οι καταναλώσεις που συνδέονται στο Σύστημα 
Μεταφοράς (ΥΤ) δεν υφίστανται την εφαρμογή Συντελεστών Απωλειών Φορτίου. 

Η χρέωση υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες χρεώσεις 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται κατωτέρω. 

Ωριαία Χρέωση 

ΟΑΕΡ^ ; 1 = ΟΑ8ΜΡ ι χ ΟΑ ΟΌ 3 Ζ Ι (για φορτία στο Δίκτυο) 

ΟΑΕΡ^ ι ( = ϋΑ8ΜΡ ί χ ΟΑ08 ^,, (για φορτία στο Σύστημα ) 

Ημερήσια Χρέωση 

τ 

ΌΑΕΡ , = ΥϋΑΕΡ 

3,1 / -/ 3 , 1,1 

ί=1 


Συνολική Ημερήσια Χρέωση 


οαερ=Σοαερ χ1 

1 


4.1.5.8 Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών 

Για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που έχει υποβάλλει Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
μέσω των Διασυνδέσεων και έχουν ενταχθεί τον ΗΕΠ, η χρέωση για κάθε Δήλωση Φορτίου για μία συ¬ 
γκεκριμένη Περίοδο Κατανομής ΐ πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α και χρεώνεται στον 
Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ του Συμμετέχοντα. 

Η ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας που εκκαθαρίζεται είναι η προγραμματισμένη για Εξαγωγή ποσό¬ 
τητα (σε ΜΝΛ/Η) που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ χωρίς την επιβολή Συντελεστών Απωλειών Φορτίου. 

Η χρέωση υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής (ανά ώρα) και στη συνέχεια οι ωριαίες χρεώσεις 
αθροίζονται για το σύνολο της Ημέρας Κατανομής, όπως περιγράφεται ακολούθως. 


Ωριαία Χρέωση 

ΰΑΕΡΕ Ξ / ι = ΌΑ8ΜΡ ι χ ΏΑ08 3ΐί 
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Ημερήσια Χρέωση 

ΰΑΕΡΕ,^ΣΟΑΕΡΕ^ 

ί=1 

Συνολική Ημερήσια Χρέωση 

ΙΜΕΡΕ = Υ ΟΛΕΡΕ , 

5 / -< 5 ,/ 

1 

Παρακάτω παρατίθεται αναλυτικό διάγραμμα ροής (ΗΕΠ52), που απεικονίζει τις Επιχειρησιακές Διαδι¬ 
κασίες των Υπολογισμών Χρεώσεων ΗΕΠ για όλες τις πηγές κατανάλωσης: α) Φορτία που αντιστοιχούν 
σε εσωτερική κατανάλωση και β) Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών. 


4.1.6 Λογιστικός Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ : Λ-Α 

Ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α περιλαμβάνει επιμέρους λογαριασμούς ξεχωριστά για κάθε Συμ- 
μετέχοντα. Ο Λογαριασμός αυτός χρησιμοποιείται στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ και είναι ουδέτερος εσό¬ 
δων, δηλαδή οι χρεώσεις και οι πιστώσεις ισοσκελίζονται. Οι λογιστικές εγγραφές του στα πλαίσια της 
Ημερήσιας Εκκαθάρισης είναι οι ακόλουθες: 

α. Χρεώσεις για πληρωμές σε κατανεμόμενες Μονάδες για τα προγράμματα παραγωγής ενέργειας 
στην Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) της αντίστοιχης Λειτουργικής Ζώνης του Συστήματος και πι¬ 
στώσεις των αντίστοιχων Λογαριασμών των Συμμετεχόντων. 

β. Χρεώσεις για τα ενεργειακά προγράμματα Συμβεβλημένων Μονάδων στην σχετική ΟΤΠ και πι¬ 
στώσεις των αντίστοιχων ποσών στον δευτεροβάθμιο λογαριασμό του Λογαριασμού Προσαυξή- 
σεων ΛΠ-3 του Διαχειριστή του Συστήματος. 

γ. Χρεώσεις για τα ενεργειακά προγράμματα Μονάδων που λειτουργούν υπό συνθήκες δοκιμών 
στη σχετική ΟΤΠ, και πιστώσεις των αντίστοιχων Λογαριασμών των Συμμετεχόντων . 

δ. Χρεώσεις για τα προγράμματα παραγωγής ενέργειας των Μονάδων του Άρθρου 35 του 
Ν.2773/1999 στην σχετική ΟΤΠ, και πιστώσεις των αντιστοίχων ποσών στον Λογαριασμό Λ-Γ που 
είναι ο Λογαριασμός του ΛΑΓΗΕ για το κόστος των υποχρεώσεων προς τις Μονάδες αυτές. 

ε. Χρεώσεις που αφορούν σε Προσφορές Έγχυσης από εμπορικά προγράμματα Εισαγωγής ηλεκτρι¬ 
κής ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων όπως αυτά εντάσσονται στον ΗΕΠ στην σχετική ΟΤΠ και 
πιστώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων. 

στ. Πιστώσεις που αφορούν σε Δηλώσεις Φορτίου από εμπορικά προγράμματα Εξαγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας μέσω των Διασυνδέσεων όπως αυτά εντάσσονται στον ΗΕΠ, στην (Οριακή Τιμή Συστή¬ 
ματος) ΟΤΣ και χρεώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων. 

ζ. Πιστώσεις για τα προγράμματα που αφορούν σε εσωτερική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 
που προκύπτουν από τις Δηλώσεις Φορτίου όπως εντάσσονται στον ΗΕΠ στην Οριακή Τιμή Συ¬ 
στήματος (ΟΤΣ) και χρεώσεις στους αντίστοιχους λογαριασμούς των Συμμετεχόντων. 
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ΣΧΗΜΑ 12: ΗΕΠ52-Υπολογισμοί Εισπράξεων Εκκαθάρισης ΗΕΠ 



ΗΕΠ 53 
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4.1.7 Ενημέρωση Συμμετεχόντων στον ΗΕΠ και Διαδικασία Πληρωμών 

Μέχρι τον ορισμό των Φορέων Κάλυψης και Εκκαθάρισης ΗΕΠ ισχύουν οι μεταβατικές διατάξεις του Άρ¬ 
θρου 92 σχετικά με τη μεταφορά κεφαλαίων και την κάλυψη τυχόν ελλειμμάτων στις συναλλαγές που 
αφορούν στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ. Σήμερα, η Εκκαθάριση του ΗΕΠ για κάθε Ημέρα Κατανομής διενερ- 
γείται ημερησίως σε ωριαία βάση, αρχίζει με την κοινοποίηση της Κατάστασης Αρχικής Εκκαθάρισης 
στους Συμμετέχοντες την ίδια ημέρα με την επίλυση του ΗΕΠ και τον προσδιορισμό της Οριακής Τιμής 
Συστήματος, και ολοκληρώνεται σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΠΙΝ. 7 παραπάνω. 

Τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης δημοσιεύονται στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς του ΛΑΓΗΕ, 
όπου κάθε Συμμετέχων στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας έχει την δυνατότητα πρόσβασης με την χρήση 
του Ονόματος και του Κωδικού που του έχει δοθεί ειδικά για την υποβολή των Προσφορών και των Δη¬ 
λώσεων στον ΗΕΠ. Οι αναφορές δημοσιεύονται στην θέση «ΡυόΙίείιίηβ - δθίίΐθίτίθηΐ Κθροιάε». Στο πεδίο 
«ΚθροΓΐε» οι Συμμετέχοντες μπορούν να επιλέξουν την Ημέρα Κατανομής που τους ενδιαφέρει και να 
έχουν πρόσβαση κατά αυτόν τον τρόπο σε όλα τα δεδομένα ανά τύπο δραστηριότητας που τους αφο¬ 
ρούν στα πλαίσια του ΗΕΠ, όπως περιγράφεται στο Άρθρο 60 του ΚΣΗΕ. Λεπτομέρειες για την χρήση του 
περιβάλλοντος του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς παρέχονται προς τους Συμμετέχοντες κατά 
την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 

Οι αναφορές διακρίνονται ανάλογα με την δραστηριότητα που ασκεί ο Συμμετέχων στα πλαίσια της Αγο¬ 
ράς και δημοσιεύονται με τη μορφή ηλεκτρονικών αρχείων κατάλληλης γραμμογράφησης και τύπου 
(ΡϋΓ, ε$ν, ΕχοθΙ). Οι αναφορές αυτές παρέχονται ανάλογα με την περίπτωση στην Ελληνική ή την Αγγλική 
γλώσσα. Στο Παράρτημα VI παρουσιάζονται υποδείγματα αναφορών για την ενημέρωση των Συμμετεχό¬ 
ντων. 

Μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της ημερήσιας Εκκαθάρισης, οι Συμμετέχοντες έχουν την δυ¬ 
νατότητα να υποβάλλουν ενστάσεις στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΛΑΓΗΕ που αναγράφεται στις ανα¬ 
φορές της Εκκαθάρισης. Η επίλυση των ενστάσεων έχει άμεση προτεραιότητα, και σε περίπτωση εντοπι¬ 
σμού σφάλματος η Εκκαθάριση επαναλαμβάνεται και δημοσιεύονται αναθεωρημένες αναφορές με τα 
σωστά αποτελέσματα. 

Κάθε εργάσιμη Δευτέρα, στην ίδια ηλεκτρονική διεύθυνση, δημοσιεύεται εβδομαδιαία Συγκεντρωτική 
Κατάσταση της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, η οποία αναφέρεται στην Εκκαθάριση των προηγουμένων επτά 
ημερών και συγκεκριμένα από Δευτέρα μέχρι Κυριακή. Στην κατάσταση αυτή εμφανίζονται τα ημερήσια 
αποτελέσματα ανά δραστηριότητα του Συμμετέχοντα και τα εβδομαδιαία αθροίσματα. 

Την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την τελευταία Ημέρα Κατανομής του μήνα στον οποίο αναφέρεται η 
Εκκαθάριση, δημοσιεύεται Συγκεντρωτική Κατάσταση μηνιαίας Εκκαθάρισης. 

Οι μεταφορές κεφαλαίων στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ μπορούν και να διενεργούνται σε εβδο¬ 
μαδιαία βάση, για τους Συμμετέχοντες που έχουν επιλέξει εβδομαδιαία εκκαθάριση. 

Πιθανό Έλλειμμα Συναλλαγών, κατά την διαδικασία της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ, καλύπτεται με την χρήση 
από τον ΛΑΓΗΕ των εγγυήσεων που έχουν παρασχεθεί από τους Συμμετέχοντες. Λεπτομέρειες για το ύ¬ 
φος των εγγυήσεων στα πλαίσια της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ καθώς και την μεθοδολογία υπολογισμού 
αυτού, αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2. Σε περίπτωση που οι εγγυήσεις εκ μέρους των Συμμετεχόντων που 
δημιούργησαν το έλλειμμα του ΗΕΠ δεν επαρκεί για την κάλυψη του ελλείμματος, τότε εφαρμόζονται οι 
διατάξεις του Αρθου 61 του ΚΣΗΕ. Επίσης το έλλειμμα του ΗΕΠ, μέχρι την πλήρη διευθέτηση του, θα 
πρέπει να προκαλεί ισότιμες καθυστερήσεις στις πληρωμές των Παραγωγών, σύμφωνα με το Άρθρο 92 
του ΚΣΗΕ. 
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Στα σχήματα ΗΕΠ53, ΗΕΠ54 και ΗΕΠ55 απεικονίζονται η διαδικασία ενημέρωσης των Συμμετεχόντων και 
η διαδικασία πληρωμών. 


ΣΧΗΜΑ 13: ΗΕΠ53 - Εκκαθάριση ΗΕΠ -Καταστάσεις Εκκαθάρισης ΗΕΠ 
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ΣΧΗΜΑ 14: ΗΕΠ54 - Εκκαθάριση ΗΕΠ — Ενημέρωση και πληρωμές 
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ΣΧΗΜΑ 15: ΗΕΠ55 - Εκκαθάριση ΗΕΠ - Μηνιαίες Αναφορές 
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4.2 Λογαριασμοί του Λειτουργού της Αγοράς 

4.2.1 Λογιστικοί Λογαριασμοί του ΛΑΓΗΕ 

Ο ΛΑΓΗΕ διατηρεί τους ακόλουθους διακριτούς λογιστικούς λογαριασμούς: 

1. Λ-Α: Λογαριασμός Εκκαθάρισης ΗΕΠ 

2. Λ-Β: Ειδικός Λογαριασμός Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ. 

3. Λ-Γ: Ειδικός Λογαριασμός κατά το Άρθρο 143 του Ν.4001/2011 

4. Λ-Δ: Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς. 

5. Λ-Ε: Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ. 

4.2.2 Συμβολισμός Εκκαθάρισης των Λογαριασμών του ΛΑΓΗΕ 

Ο ακόλουθος συμβολισμός χρησιμοποιείται στις μαθηματικές σχέσεις της Εκκαθάρισης των Λογαρια¬ 
σμών του ΛΑΓΗΕ: 


ΠΙΝ. 10: Συμβολισμοί της Μοντελοποίησης των Λογαρισμών Λ-Β ως Λ-Ε του ΛΑΓΗΕ 


Δείκτες 

ΐ 

Περίοδος Κατανομής 

ά 

Ημέρα Κατανομής 

μ 

Ημερολογιακός μήνας 

V 

Ημερολογιακό έτος 

Ρ 

Εκπρόσωπος Φορτίου 

171 

Κόμβος Διασυνδέσεων 

Μεταβλητές 

ΡΟΟΗρμ 

Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Β για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για τον ημερο¬ 
λογιακό μήνα μ 

Μοε ρ , μ 

Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Δ για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για τον ημερο¬ 
λογιακό μήνα μ 

/?Ε5/Ο ρ , μ 

Η χρέωση προσαυξήσεων για τον Λ-Ε για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για τον ημερο¬ 
λογιακό μήνα μ 

ΑεεουηϋηςιΒαΙαηεε ί0Ιι)/ 

Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Δ 

Αεεουηΐίη^ΒαΙαηοε ίΕ>/ 

Ετήσιο Έλλειμμα ή Πλεόνασμα του Λογαριασμού Λ-Ε 

ΡΡΟΟγ 

Ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το έτος χ 

ΗΧμ 

Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το μήνα μ 

0450 ρ [ 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/ή), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προ¬ 
μήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου ρ για την περίοδο κατανομής 1 

0Α50 ρ ^ β€χρμ 

Ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/ή) που αφορά τα προγράμματα Εξαγωγών του Εκπρόσω¬ 
που Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο πι, για την περίοδο κατανο¬ 
μής 1 
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^^^Ορ,ΓΠ,ίΠίρ,ί 

Ποσότητα ενέργειας (σε ΜΝΛ/Η) που αφορά τα προγράμματα Εισαγωγών του Συμμετέ- 
χοντα ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο ιη, για την περίοδο κατανομής 1 

ΟΑ5(2 ρ , μ 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/ή), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προ¬ 
μήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου ρ κατά το ημερολογιακό μήνα μ έως 
την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού 

0Α50,ρ /Γη6Χ ρμ 

Ποσότητα ενέργειας (σε ΜΝΛ/Η) που αφορά σε προγράμματα Εξαγωγών του Εκπρόσω¬ 
που Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο ιη, κατά το ημερολογιακό 
μήνα μ έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού 

ΩΑ5α ρΛ , 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/Η), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προ¬ 
μήθεια των Πελατών του Εκπροσώπου Φορτίου ρ κατά το ημερολογιακό έτος γ έως 
την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού 

ΟΑΒΟ,ρηηρχργ 

Ποσότητα ενέργειας (σε ΜΝΛ/Η) που αφορά σε προγράμματα Εξαγωγών του Εκπρόσω¬ 
που Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο ιη, κατά το τρέχον ημερολο¬ 
γιακό έτος γ έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού 

ρεροο ρ , ν 

Ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης του Εκπρόσωπου 
Φορτίου ρ για το έτος γ 

ΡΟΟΗ ρμ 

Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ για τον 
μήνα μ 

ΛΕ5/0, 

Έκτακτο κόστος Ισοσκελισμού ΗΕΠ για την περίοδο κατανομής 1 

Μοε { 

Σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειοτυργού της Αγοράς που αντιστοιχεί στην 
περίοδο κατανομής 1 


4.2.3 Προσαυξήσεις για τον Ειδικό Λογαριασμό Χρηματοοικονομικής Κάλυψης Ημερήσιου 
Προγραμματισμού Λ-Β 

Ο Λογαριασμός αυτός παραμένει ανενεργός μέχρι την ολοκλήρωση της διαδικασίας που προβλέπεται 
για τον ορισμό Φορέα Κάλυψης ΗΕΠ. Κατά το χρονικό διάστημα ως τον ορισμό του Φορέα Κάλυψης ι¬ 
σχύει η παράγραφος 4.2.6. 


4.2.3.1 Περιγραφή Λογαριασμού 

Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο του Λογαριασμού Προσαυξήσεων Χρηματοοικονομικής Κά¬ 
λυψης ΗΕΠ αντισταθμίζουν το Πάγιο καιτο'Εκτακτο Χρηματοοικονομικό Κόστος Κάλυψης. Το Χρηματοοι¬ 
κονομικό Κόστος Κάλυψης περιλαμβάνει: 


• Το Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί στο πάγιο κόστος για την παρο¬ 
χή της υπηρεσίας χρηματοοικονομικής κάλυψης σύμφωνα με τα στοιχεία της Σύμβασης Χρηματοοι¬ 
κονομικής Κάλυψης. 

• Το Έκτακτο Κόστος Κάλυψης, το οποίο αντιστοιχεί σε τυχόν Έλλειμμα Συναλλαγών ΗΕΠ όπως προσδι¬ 
ορίζεται κατά την Εκκαθάριση του ΗΕΠ και το αναλογούν κόστος της χρηματοπιστωτικής υπηρεσίας 
κάλυψής του, όπως αυτό προβλέπεται στη Σύμβαση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης. 

Κάθε ημερολογιακό έτος, ο ΛΑΓΗΕ δύναται να υπογράφει σύμβαση με χρηματοοικονομικό ίδρυμα 
για την κάλυψη των ελλειμμάτων συναλλαγών κατά την διαδικασία της Εκκαθάρισης του ΗΕΠ. Η 
σύμβαση αυτή έχει ένα ετήσιο πάγιο κόστος ώστε το χρηματοοικονομικό ίδρυμα να παρέχει την υ¬ 
πηρεσία της χρηματοοικονομικής κάλυψης. Το ύψος του Παγίου Κόστους Χρηματοοικονομικής Κά¬ 
λυψης καθορίζεται σε Ευρώ ετησίως από τον Λειτουργό της Αγοράς και εγκρίνεται από τη ΡΑΕ δύο (2) 
μήνες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους και ισχύει για το έτος αυτό. 
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Πλέον του Πάγιου Κόστους Χρηματοοικονομικής Κάλυψης το οποίο αφορά στην ετήσια Σύμβαση Χρημα¬ 
τοοικονομικής Κάλυψης, υπάρχει και το Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης το οποίο ανακύ¬ 
πτει κάθε φορά που εμφανίζεται ένα Έλλειμμα Συναλλαγών στην Εκκαθάριση του ΗΕΠ. Το Έκτακτο Κό¬ 
στος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης μεταφέρεται από τον Λογαριασμό Χρηματοοικονομικής Κάλυψης 
ΗΕΠ Λ-Β σαν χρέωση στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α. 


4.23.2 Εηιμερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου 

Πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης: Το ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κό¬ 
στους Κάλυψης καθορίζεται για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου επιμερίζοντας το ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρημα¬ 
τοοικονομικής Κάλυψης με την εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/Ιί), την οποία ο Εκπρόσωπος 
Φορτίου προμήθευσε προς Πελάτες ή για Εξαγωγή κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος έως την ημερομη¬ 
νία υπολογισμού. Ελλείψει δραστηριότητας κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, το Αντίτιμο Παγίου Χρη¬ 
ματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης καθορίζεται ως εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου προμήθευε κατά το τρέ¬ 
χον ημερολογιακό έτος το ένα τοις εκατό (1%) της συνολικής ποσότητας ενέργειας που απορροφήθηκε 
από το Σύστημα κατά το προηγούμενο ημερολογιακό έτος ως ακολούθως: 




Ρ ,ιη,γ—1 

ρ?Γ— — - ηι -χ ΓΓΟ(Σ 

" Σ Μ δ Ρ ,-ι+ΣΣ^^,„,, ' 

ρ ρ ηι 


όπου: 
ΡΡΈΈ Υ 
ϋΑ5Ωρ ),-2 


0Α5Ω ρπΐ) ,^ 


ΡΘΡ <Χρ,„ 


Ετήσιο Πάγιο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το έτος γ, 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/Η), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προ¬ 
μήθεια στους Πελάτες του Εκπροσώπου Φορτίου ρ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος, γ- 
1, έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού, 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε ΜΝΑ/ή) που αφορά σε προγράμματα Εξαγωγών 
του Εκπρόσωπου Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, στον κόμβο Διασύνδεσης ιη, κα¬ 
τά το τρέχον ημερολογιακό έτος, γ-1, έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού, 

Ύψος του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης του Εκπρόσωπου 
Φορτίου ρ για το έτος γ 


η δε ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτηση υπολογίζεται από την ωριαία εκκαθαριζόμενη ζήτηση ως ακολού¬ 
θως: 


ΌΑ5 Ω Ρ ^=Σ ΌΑ5 β Ρ , 


Η πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης υπολογίζεται κανονικά τον Δεκέμβριο κάθε έτους. Επομέ¬ 
νως, η ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτηση για τον επιμερισμό του κόστους στους Εκπροσώπους Φορτίου πε¬ 
ριλαμβάνει μόνο την εκκαθαριζόμενη ζήτηση εντός του τρέχοντος ημερολογιακού έτους μέχρι την τελευ¬ 
ταία ημέρα του μήνα υπολογισμού. 

Το αργότερο επτά (7) ημέρες πριν από την έναρξη κάθε ημερολογιακού έτους καταβάλλεται από κάθε 
Εκπρόσωπο Φορτίου, το ετήσιο Αντίτιμο Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης που του αναλο- 
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γεί. Σε περίπτωση μη έγκαιρης καταβολής του Αντιτίμου Παγίου Χρηματοοικονομικού Κόστους Κάλυψης, 
ο Λειτουργός της Αγοράς δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η πάγια χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης χρεώνεται στον λογαριασμό του σχετικού Εκπροσώπου 
Φορτίου και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α. 


Έκτακτη χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης: Το Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης 
επιμερίζεται στους Εκπροσώπους Φορτίου ανάλογα με την ετήσια εκκαθαριζόμενη ζήτησή τους (φορτίο 
πελατών και υλοποιημένα προγράμματα Εξαγωγών) κατά το τρέχον έτος μέχρι την ημερομηνία του 
υπολογισμού. Επομένως, η έκτακτη χρέωση χρηματοοικονομικής κάλυψης για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ 
για μήνα μ υπολογίζεται ως ακολούθως: 


όπου: 

Ρ(Χ μ 

οα$ο. ρλ , 


ϋΑΒΩρ ιπ,γ 


ΡΘΘΗ ρ , μ 


+ Σ ΟΑ5 ΰ, 


ρ,ηι,γ 

1μΓ(ϊΙ — _ — _ 

Ρ ’ μ -Σ»ΛΖΩ ρ , γ+ ΣΣθΑΖ Ωρ , 

ρ ρ ηι 


-χ/άΤΓ 


Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης για το μήνα μ, 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/Τι), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ για Προ¬ 
μήθεια στους Πελάτες του Εκπροσώπου Φορτίου ρ κατά το τρέχον ημερολογιακό έτος γ 
έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού, 

Ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/Ιι) που αφορά σε προγράμματα Εξαγωγών του Εκπρόσωπου 
Φορτίου ρ που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, στον κόμβο Διασύνδεσης γπ, κατά το τρέχον ημε¬ 
ρολογιακό έτος γ έως την τελευταία ημέρα του μήνα υπολογισμού, 

Έκτακτη Χρέωση Χρηματοοικονομικής Κάλυψης του Εκπρόσωπου Φορτίου ρ για το μήνα 

μ 


Το Έκτακτο Κόστος Χρηματοοικονομικής Κάλυψης χρεώνεται στον λογαριασμό του σχετικού Εκπροσώπου 
Φορτίου και πιστώνεται στον Λογαριασμό Εκκαθάρισης ΗΕΠ Λ-Α. 


4.2.4 Προσαυξήσεις για το Λογαριασμό Λ-Δ των Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ 


4.2.4.1 Περιγραφή Λογαριασμού 

Οι χρεώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για το Λογαριασμό Διοικητικών Δαπα¬ 
νών του Λειτουργού της Αγοράς αντισταθμίζουν το σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού 
της Αγοράς το οποίο επιτρέπεται να ανακτήσει από τους Συμμετέχοντες. Ο Λειτουργός της Αγοράς οφεί¬ 
λει να τηρεί τα απαραίτητα αρχεία ώστε να τεκμηριώνονται οι δαπάνες αυτές. 

Το ποσό της δαπάνης αυτής ΜΟΈ προϋπολογίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς για κάθε ημερολογια¬ 
κό έτος και επιμερίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ΐ ως εξής: ΜΟΈ μ = ΜΟΈ/12 και μετράται σε Ευρώ. 


4.2.4.2 Επιμερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου 

Το ποσό ΜΟΈ μ επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που 
αφορά στη Δήλωση Φορτίου που εντάχθηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητικών Σημείων που εκ¬ 
προσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ που διενεργεί Εξαγωγές ανάλογα με την ποσότητα ενέρ- 
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γειας που αφορά στη δήλωση απορρόφησης ενέργειας, όπως αυτή προκύπτει από την επίλυση του ΗΕΠ, 
ως προς τη συνολικά απορροφούμενη ενέργεια από αυτούς, κατά τον ημερολογιακό μήνα μ. Ο επιμερι- 
σμός γίνεται ως εξής: 




1<=μ 


ί&μ ιη 


ΡΜ0€ " = ΣΣ ΟΑ 5 β Ν +ΣΣ Σ 


- χ ΜΟΟ„ 


ρ,τη,&χρ,ί 


ί&μ ρ 


Ι&μ ηι ρΦίΡΤΟ,ΙΛΟΙΕ 


οπού: 


ΟΑ5Ω ρΓ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/ίι), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ σύμφωνα 

με σχετική Δήλωση Φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου ρ για την περίοδο κατανομής ΐ 

Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/Ιί) που αφορά τα προγράμματα Εξαγωγών 
που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο ιη, του Εκπρόσωπου Φορτίου ρ για την περίοδο 
κατανομής ΐ 

ΜΟΘ μ Σύνολο των Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς που αντιστοιχεί στον ημε¬ 

ρολογιακό μήνα μ 

ΡΜΟΘ Ρ/ μ Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς για 

τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ και τον ημερολογιακό μήνα μ 

Το χρηματικό ποσό ΡΜΟΈ ρμ συμπεριλαμβάνεται στην Κατάσταση Εκκαθάρισης ΗΕΠ και σχετικά με τις 
χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πληρωμές, ακολουθείται η Διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 


4.2.4.3 Ετήσια Εκκαθάριση 

Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασμός Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγο¬ 
ράς δεν είναι ισοσκελισμένος στο τέλος του ημερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την 
επιβολή πρόσθετων χρεώσεων κατ' αναλογία των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο όπου για 
τον επιμερισμό λαμβάνεται υπόφη το σύνολο των ποσοτήτων ενέργειας που αντιστοιχούν στο συνολικό 
ποσό ενέργειας που απορροφά κάθε Συμμετέχοντας από το Σύστημα κατά το υπόψη ημερολογιακό έτος. 
Με τον ίδιο τρόπο επιμερισμού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Συμμετέχοντες εφόσον το 
ετήσιο αποτέλεσμα του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του Λειτουργού της Αγοράς προκύψει πλεο- 
νασματικό για κάποιο ημερολογιακό έτος. 

Σ ΰΛ ^+ΣΣ ΰΛ ^,.„ 

~5λ30^, 

ί&γ ρ ί&γ τη ρΦίΡΤΟ,ΙΑΟΙΕ 


ΡΜΟΟ = Αοοοηηίίη§ΒαΙαηοβ ί 


ίεγ 


Ιϋ.γ ' 


ΣΣ“«β„ + ΣΣ Σ 


όπου: 

Αεαοιιηίίη§ΒαΙαηαβ ιο Έλλειμμα ή πλεόνασμα του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του Λειτουρ¬ 
γού της Αγοράς στο τέλος του ημερολογιακού έτους γ 
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4.2.5 Λογαριασμός Ισοσκελισμού ΗΕΠ Λ-Ε 

4.2.5.1 Περιγραφή Λογαριασμού 

Οι χρεώσεις ή πιστώσεις των Συμμετεχόντων στο πλαίσιο των Προσαυξήσεων για τον Λογαριασμό Ισο- 
σκελισμού Λ-Ε αντισταθμίζουν τις έκτακτες δαπάνες ή, αντίστοιχα, έσοδα που προκύπτουν από την πα¬ 
ραβίαση του Περιορισμού Ωριαίου Ισοζύγιου Ενέργειας (Άρθρο 55, §6, στοιχείο 3) κατά τη διαδικασία 
επίλυσης του ΗΕΠ. 

Το συνολικό αυτό ποσό ΚΕ5Ι0 ( υπολογίζεται για κάθε Περίοδο Κατανομής ί απολογιστικά κατά μήνα, ό¬ 
που μ ένας μήνας, και μετράται σε Ευρώ (€). Θετική τιμή συνεπάγεται χρεώσεις των Συμμετεχόντων, ενώ 
αρνητική τιμή συνεπάγεται πιστώσεις των Συμμετεχόντων. 

Το κόστος ΚΕ5Ιϋ ι επιμερίζεται σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ ανάλογα με την ποσότητα ενέργειας που 
αφορά στις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ για το σύνολο των Μετρητών 
που εκπροσωπεί και σε κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου ρ που διενεργεί Εξαγωγές (χωρίς να συμπεριλαμβάνε- 
ται σε αυτούς ο Λειτουργός της Αγοράς και ο Διαχειριστής του Συστήματος) ανάλογα με την ποσότητα 
ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά Σημεία Τιμολόγησης γπ, όπως αυτή 
προκύπτει από τις Δηλώσεις Φορτίου που εντάχθηκαν στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ, ως προς τη συνολικά 
απορροφούμενη ενέργεια που εντάχθηκε στο Πρόγραμμα του ΗΕΠ από αυτούς, κατά την περίοδο κατα¬ 
νομής ί. 

Για τον υπολογισμό της ποσότητας ενέργειας που αφορά στην απορρόφηση ενέργειας στα Διασυνοριακά 
Σημεία Τιμολόγησης για κάθε Εκπρόσωπο Φορτίου που διενεργεί Εξαγωγές, δεν λαμβάνονται υπόψη οι 
Εξαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας κατά το ύφος που αντιστοιχεί στις Εισαγωγές ηλεκτρικής ενέργειας, που 
ο ίδιος Εκπρόσωπος Φορτίου διενεργεί κατά την ίδια Περίοδο Κατανομής (συνυπολογιζόμενων των απω¬ 
λειών έγχυσης των Εισαγωγών). 

4.2.5.2 Επιμερισμός στους Εκπροσώπους Φορτίου 

Ο επιμερισμός γίνεται ως εξής: 


ΚΕ8Ιΰ 


ΌΑ5ζ) Ρ ', + ΏΑ8ζ) 


■ ρ,πβί _οχ ρ/ 





Ρ 


ρΦίΡΤΟ ,ΙΑΟΙΕ 


όπου : 




* 

διαφορετικά ΩΑ8ζ) 


= 0 
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= Σ Σ ΒΑ5 2 ρ~~. ρ/- Σ Σ βα ^μ> 

ΡΦΙΡΤΟ,ΙΑΟΙΕ ρΦίΡΤΟ ,ΗΤ80 τη Ρ φΙΡΤ 0,ΗΤ80 ιη 

αν X - Σ Σ^δ,,»*, > 0 , 

ρφΙΡΤΟ,ΗΤ80 τη ρΦΐΡΤ0,ΗΤ80 τη 

διαφορετικά Σ ΟΑ8 @ρ,»« ο*ρ/ =0 

ΡΦΙΡΤΟ,ΙΑΟΙΕ 


όπου: 


λεηπ„=Σ λεμει « 

ί^μ 


ΟΑδΩρί Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Α/Μ), η οποία εντάχθηκε στον ΗΕΠ σύμφωνα 

με σχετική Δήλωση Φορτίου του Εκπροσώπου Φορτίου ρ την Περίοδο Κατανομής ΐ 

0Α5Ορ„ ΕΓ _ ΕΧ ρ /( Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/Ιι) που αφορά τα καθαρά προγράμματα 
Εξαγωγών που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για το σύνολο των κόμβων, του Εκπρόσωπου Φορ¬ 
τίου ρ για την Περίοδο Κατανομής ΐ 

ΏΑ 5 (\ ρηηεΧ ρ Χ Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε ΜΝΛ/Η) που αφορά τα προγράμματα Εξαγωγών 
που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο ιη, του Εκπρόσωπου Φορτίου ρ για την Περίο¬ 
δο Κατανομής ΐ 


ϋΑδΩρ^,'π,ρ,ί Εκκαθαριζόμενη ποσότητα ενέργειας (σε Μ\Λ/Ιι) που αφορά τα προγράμματα Εισαγωγών 
που εντάχθηκαν στον ΗΕΠ, για τον κόμβο ιτι, του Συμμετέχοντα ρ για την Περίοδο Κατα¬ 
νομής ΐ 

ΚΕ5Ιϋί Χρηματοοικονομικό κόστος από το μη ισοσκελισμό του ΗΕΠ για την Περίοδο Κατανομής 

ΐ, 


ΚΕ5Ιϋ Ριί Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Ισοσκελισμού ΗΕΠ για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ και 

την Περίοδο Κατανομής ΐ, 

ΚΕδΙϋρμ Χρεοπίστωση για τον Λογαριασμό Ισοσκελισμού ΗΕΠ για τον Εκπρόσωπο Φορτίου ρ και 

τον ημερολογιακό μήνα μ. 


Η χρέωση προσαυξήσεων του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ συμπεριλαμβάνεται στις Καταστάσεις 
Συγκεντρωτικής Εκκαθάρισης ΗΕΠ και σχετικά με τις χρεώσεις, τις τραπεζικές πράξεις και τις πληρωμές, 
ακολουθείται η διαδικασία Εκκαθάρισης ΗΕΠ. 


4.2.53 Ετήσια Εκκαθάριση 

Αν ως αποτέλεσμα της διαδικασίας αυτής ο Λογαριασμός Εκκαθάρισης Λ-Ε δεν είναι ισοσκελισμένος στο 
τέλος του ημερολογιακού έτους, το τυχόν έλλειμμα καλύπτεται με την επιβολή πρόσθετων χρεώσεων 
κατ' αναλογία των οριζομένων στην προηγούμενη παράγραφο όπου για τον επιμερισμό λαμβάνεται υ¬ 
πόψη το σύνολο των χρεώσεων και πιστώσεων του Εκπροσώπου Φορτίου κατά το υπόψη ημερολογιακό 
έτος. Με τον ίδιο τρόπο επιμερισμού υπολογίζονται τα ποσά προς επιστροφή στους Εκπροσώπους Φορ¬ 
τίου εφόσον το ετήσιο αποτέλεσμα του Λογαριασμού Εκκαθάρισης Λ-Ε προκύψει πλεονασματικό για κά¬ 
ποιο ημερολογιακό έτος. 


ΙΙΕΞΙί) ρ = Άτνοιιπίίηρ ΒαΙαηαβ ΙΕ 


Σ ΟΑ8 ^ + Σ ΟΑΞ ΰ Ρ , α 

ί&γ ί&γ 

ΣΣ ΒΑ8 βρα+Σ Σ ΏΑ8 <2ρ*«_«Ρ* 

ί&γ ρ Ι&γ ρΦίΡΤΟ ,ΣΑΟΙΕ 


χ ΚΕ8ΙΌ, 
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4.2.6 Μεθοδολογία Επιμερισμού Πληρωμών στους Παραγωγούς λόγω ελλειμμάτων του ΗΕΠ 

Ο επιμερισμός των πληρωμών του ΗΕΠ, λόγω ελλείμματος του ΗΕΠ γίνεται με βάση τα ποσά συναλλα¬ 
γών των Μονάδων που εκκαθαρίστηκαν στον ΗΕΠ κατά τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα κατά τον 
οποίο έλαβε χώρα το έλλειμμα. 

Έστω ότι κατά τη διάρκεια του μήνα ιτι δημιουργήθηκε ένα έλλειμμα συναλλαγών ΟΕΡ„, το οποίο είναι το 
άθροισμα των επιμέρους ελλειμμάτων των Συμμετεχόντων η. 

η 

ΟΕΐτη = ^ ' ΟΕΡ,η,ί 
ί = 1 

Ποσό ελλείμματος του ΗΕΠ σε € που διαμορφώθηκε σε έναν ημερολογιακό μήνα ιη. 

Ποσό ελλείμματος του ΗΕΠ σε € που διαμορφώθηκε σε έναν ημερολογιακό μήνα ιη, από 
ένα Συμμετέχοντα ί που δεν εκπλήρωσε το σύνολο ή μέρος των οικονομικών του υπο¬ 
χρεώσεων. 

Το έλλειμμα αυτό επιμερίζεται στο συνολικό ποσό συναλλαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για την 
παραγωγή όλων των Μονάδων κατά τη διάρκεια του μήνα. 

Το συνολικό ποσό συναλλαγών ΟΑΕΚ ρ „, που εκκαθαρίστηκε (πιστώθηκε) σε κάθε Παραγωγό ρ για το σύ¬ 
νολο των Μονάδων του στον ΗΕΠ σε ένα ημερολογιακό μήνα η, προκύπτει από τις ακόλουθες σχέσεις: 

ΕΑΕΚ 0ιΡιΤη = ^ ΟΑΕΚ ορ( 

ίετη 

ΟΑΕΕ 0(:ρηι = ^ ΟΑΕΚ 0(;ρ1 

ίετη 

Ε>ΑΕΚ οβιΡ τη = ^ ΟΑΕΚ 0&ρ( 
ίεπι 

ΰΑΕΝ ρτη = ΟΑΕΝ ορτη + ΟΑΕΚ 09ρ7η + ΟΑΕΚ οορ7η 

ΟΑΕΚ 0/Ρ/ί Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό ρ από τις Τιμο¬ 

λογούμενες Προσφορές Έγχυσης ο για τις Κατανεμόμενες Μονάδες του, για την Περίοδο 
Κατανομής ί. 

ΟΑΕΚ ολ „ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό ρ από τις Τιμο¬ 

λογούμενες Προσφορές Έγχυσης ο για τις Κατανεμόμενες Μονάδες του, για τον ημερο¬ 
λογιακό μήνα ιη. 

ΟΑΕΚ οςΡι( Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ με βάση τη Μη Τιμολογούμενη 
Προσφορά Έγχυσης ο του Παραγωγού ρ για τις Μονάδες του σε δοκιμαστική λειτουργία, 
για την Περίοδο Κατανομής ΐ. 


□ΕΡ„ 

ΟΕΡ 
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ϋΑΕΚ οςΡι „ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ με βάση τη Μη Τιμολογούμενη 
Προσφορά Έγχυσης ο του Παραγωγού ρ για τις Μονάδες του σε δοκιμαστική λειτουργία, 
για τον ημερολογιακό μήνα ιη. 

ΟΑΕΚ 09/ΡιΓ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό ρ από τις Μη 
Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης ο§ για τις Μονάδες του Άρθρου 35 του ν. 2773/99, 
για την Περίοδο Κατανομής ΐ. Το ρόλο του «Παραγωγού» για τις Μονάδες του Άρθρου 35 
του ν. 2773/99 τον έχει αναλάβει η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

ϋΑΕΚο 9 , Ρ ,/π Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό ρ από τις Μη 
Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης ο§ για τις Μονάδες του Άρθρου 35 του ν. 2773/99, 
για τον ημερολογιακό μήνα ιτι. Το ρόλο του «Παραγωγού» για τις Μονάδες του Άρθρου 
35 του ν. 2773/99 τον έχει αναλάβει η ΆΑΓΗΕ Α.Ε. 


ΟΑΕΚ Ρι „ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό ρ από τις Προ¬ 

σφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες του, για τον ημερολογιακό μήναιη. 


Το συνολικό ποσό συναλλαγών ΟΑΕΚ„ που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Μονάδων όλων 
των Παραγωγών κατά τη διάρκεια ενός ημερολογιακού μήνα ιη είναι: 


ϋΑΕΚγη = ^ ΟΑΕΚρ ^ 
ρ 

ϋΑΕΚ„ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Παραγωγών από 

τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες τους, για τον ημερολογιακό μήνα η. 


Το ποσό του ελλείμματος ΟΕΡ„, επιμερίζεται σε κάθε Παραγωγό ρ ως ακολούθως: 


Όπου: 


ΟΕΕ ρτη = ϋΕΕ-,η ■ ΰΕΕ_ΞΗΚ ρτη 


ΰΕΕ_ΞΗΚ ρπι 


ΰΑΕΚ ρηι 

ΟΑΕΕ ηι 


Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι: 

ΩΕΡ·\η — ^ ' ΌΕΕ ρ πι 
ρ 

ϋΕΡ Ριπι Ποσό ελλείμματος σε € που επιμερίζεται σε έναν Παραγωγό ρ, με βάση το ποσό συναλ¬ 

λαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες 
του, για τον ημερολογιακό μήνα ιτι. 


0ΕΡ_5ΗΚ Ρ/ „, Ποσοστό (%) του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε έναν Παραγωγό ρ, με βάση το ποσό 
συναλλαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μο¬ 
νάδες του, για τον ημερολογιακό μήνα ιη. 


Ο επιμερισμός των πληρωμών γίνεται με την αμέσως επόμενη εκκαθάριση από τη στιγμή που η ΆΑΓΗΕ 
Α.Ε. διαπιστώνει ληξιπρόθεσμες οφειλές ενός Συμμετέχοντα. 


Σε περίπτωση που, για κάποιον λόγο, η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμοσθεί, αυτό οδηγεί σε 
συσσωρευμένο έλλειμμα για μια περίοδο (ρθποά), διάρκειας περισσοτέρων του ενός μηνός. Στην περί¬ 
πτωση αυτή η μεθοδολογία επιμερισμού πληρωμών στους Παραγωγούς ορίζεται ως ακολούθως: 
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ΌΕΡ ; 


ρετίοά 


Σ 


ΟΕΡγη 


\/τη{ τηΕρετίοά ΑΝΩ ΩΕΡτη> 0 ) 


Όπου ϋΕΡ„ είναι το άθροισμα των επιμέρους ελλειμμάτων των Συμμετεχόντων: 


η 

ΩΕΡγη = ^ ' ΩΕΕγη ΐ 
ί = 1 

Το ποσό αυτό επιμερίζεται σε κάθε Παραγωγό ρ ως ακολούθως: 


όπου: 


ΟΕΡ ; 


ρ,ρετίοά 


ΟΕΡρετίοά ' ^ρετίοά 


ΰΕΡ_ΞΗΚ 


ρ,ρετίοά 


Σνπι( τηΕρετίοά ΑΝΩ ΩΕΡτη>0 ) ^^ΕΚρ τη 
Σντη( τηΕρετίοά ΑΝΩ ΩΕΡτη>0 ) ΰΑΕΗ η1 


Εκ του αποτελέσματος προκύπτει ότι: 


ΟΕΡ 


ρβήοά 


I) ΕΕγ Ίίΐνϊοά. Ύ ΟΕΡ, 


ρετίοά / | υ Β Γ ρ,ρετίοά 


Ποσό ελλείμματος του ΗΕΠ σε € που διαμορφώθηκε στη χρονική περίοδο ρεπού, διάρ¬ 
κειας περισσοτέρων του ενός μηνάς. 


ϋΕ ΐρ,ρβήοά Ποσό ελλείμματος σε € που επιμερίζεται σε έναν Παραγωγό ρ, με βάση το ποσό συναλ¬ 
λαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες 
του, για τη χρονική περίοδο ρεπού, διάρκειας περισσοτέρων του ενός μηνός. 


0ΕΡ_5ΗΚρ /ΡΕΓ ,· οώ Ποσοστό (%) του ελλείμματος που αντιστοιχεί σε έναν Παραγωγό ρ, με βάση το ποσό 
συναλλαγών που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ από τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μο¬ 
νάδες του, για τη χρονική περίοδο ρεπού, διάρκειας περισσοτέρων του ενός μηνός. 


ΩΑΕΚρ,,η Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για τον Παραγωγό ρ από τις Προ- 

σφορέςΈγχυσης για όλες τις Μονάδες του, για τον ημερολογιακό μήνα ιη. 


□ΑΕΚ,„ Ποσό συναλλαγών σε € που εκκαθαρίστηκε στον ΗΕΠ για το σύνολο των Παραγωγών από 

τις Προσφορές Έγχυσης για όλες τις Μονάδες τους, για τον ημερολογιακό μήνα ιη. 


Η αναδιανομή συσσωρευμένου ελλείμματος μιας περιόδου (ρθποά) εφαρμόζεται σε 7 ημερολογιακούς 
μήνες, το μέγιστο, και δεν μπορεί να μετακυληθεί σε έλλειμμα επόμενης περιόδου. 


Το Γράφημα 1 αποτυπώνει τη διαδικασία επιμερισμού των πληρωμών στους Παραγωγούς σε περίπτω¬ 
σης ελλείμματος του ΗΕΠ σε έναν ημερολογιακό μήνα ιτι ή για συσσωρευμένο έλλειμμα του ΗΕΠ μιας 
χρονικής περιόδου ρθποά. 
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Γράφημα 1. Διαδικασία εττιμερισμού των πληρωμών στους Παραγωγούς σε περίπτωση ελλείμματος 
του ΗΕΠ είτε σε έναν ημερολογιακό μήνα πι ή για συσσωρευμένο έλλειμμα του ΗΕΠ μιας χρονικής πε¬ 
ριόδου ρεηοό. 


4.3 Εκκαθάριση Επικουρικών Υπηρεσιών 

Η Εκκαθάριση των Επικουρικών Υπηρεσιών πραγματοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ. 0 ΛΑΓΗΕ αποστέλει στον 
ΑΔΜΗΕ τις Μοναδιαίες Τιμές Πρωτεύουσας και Δευτερεύουσας Εφεδρείας όπως αυτές έχουν προκόψει 
από την επίλυση του ΗΕΠ, προκειμένου ο ΑΔΜΗΕ να προχωρήσει στην Εκκαθάριση των Επικουρικών Υ¬ 
πηρεσιών. 
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4.4 Εκκαθάριση Χρεώσεων Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων 

Η Εκκαθάριση των Χρεώσεων λόγω Μη Νόμιμων Προσφορών και Δηλώσεων πραγματοποιείται από τον 
ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με το Αρθρο 42 του ΚΔΣ. Τα δεδομένα που απαιτείται να αποσταλλούν από τον ΛΑΓΗΕ 
στον ΑΔΜΗΕ, προκειμένου να προχωρήσει στον υπολογισμό τους, περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του 
παρόντος Εγχειριδίου. 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 - ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΜΟΝΑΔΩΝ 


Σκοπός του κεφαλαίου αυτού είναι να ορίσει τα κόστη λειτουργίας των Μονάδων παραγωγής, να ορίσει 
και να αναπτύξει λεπτομερώς τα στοιχεία που λαμβάνονται υπόφη για τον υπολογισμό αυτών, καθώς 
και τη σχετική μεθοδολογία υπολογισμού. Τα κόστη αυτά είναι: 

α. Το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου (ΡυθΙ νεπεόΐθ θοεί) 

β. Το Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο μετρητή (1_)ηίί \/3Π30Ιθ Οοεί 3ί ιτιθϊθγ ροίηί) 

γ. Το Μεταβλητό Κόστος Μονάδας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ (ΙΙηίί 
\/3Π30Ιθ 0θ5ί 3ί ΙΎ13|-|<θί ρΟΙΠί) 

δ. Το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Μονάδας (ΙΙηίί Μίηίηιυιη \/3Π30Ιθ θοεί) 

ε. Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (ΙΙηίί ΗουΗγ Οοεΐ) 

στ. Το Κόστος Χωρίς Φορτίο (ΙΙηίί Νο-ίθ3ά θοεί) 

ζ. Το Κόστος Ελάχιστου Φορτίου (ΙΙηίί Μίηίηιυιη Ι_030 0ο5ί) 

η. Το Διαφορικό Κόστος Λειτουργίας Μονάδας (ΙΙηίί ΙηοΓθΐηθηί3ΐ 0ο$ί) 

θ. Το Κόστος Εκκίνησης (δί3Γί-ΙΙρ θοεΐ, 5110) 

ι. Το Κόστος Αποσυγχρονισμού (δΓιυί-ϋοννη Οοεί, 5Ω0) 

ια. Το Μεταβλητό Κόστος Υδροηλεκτρικών Μονάδων (ΗγάΐΌ ΙΙηίίε \/3ΐΊ30Ιθ Οοεί) 

Με τον όρο «παραγωγή» θεωρείται η καθαρή παραγωγή, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπη¬ 
ρεσία και τα Βοηθητικά Φορτία της Μονάδας (σε Μ\Λ/Τι), κατ' αντιστοιχία της Συνεχούς Παραγόμενης Ι¬ 
σχύος (καθαρής) στο Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ [2]. 

Για να υπολογιστούν τα παραπάνω κόστη λαμβάνονται υπόφη τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στη Δή¬ 
λωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ, καθώς και τα Καταχωρημένα 
Χαρακτηριστικά των Μονάδων παραγωγής, σύμφωνα με το Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ. 

Ο Παραγωγός φέρει ακέραια την ευθύνη των τιμών των στοιχείων που δηλώνει τόσο στην αντίστοιχη 
Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων κατά το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ όσο και αυτών που δηλώνει στα Κατα¬ 
χωρημένα Χαρακτηριστικά της Μονάδας του κατά το Άρθρο 295, §5 του ΚΔΣ. Για τον υπολογισμό των 
τιμών των παραπάνω στοιχείων ο Παραγωγός πρέπει να λαμβάνει υπόφη τις λεπτομέρειες εφαρμογής, 
όπως αυτές αναλύονται στο παρόν καφάλαιο. 

Ο ΛΑΓΗΕ δε φέρει καμία ευθύνη για τη χρήση, σύμφωνα με τους Κώδικες και το παρόν Εγχειρίδιο, των 
στοιχείων αυτών, όπως αυτά δηλώθηκαν από τον Παραγωγό. Τα στοιχεία αυτά είναι δυνατόν να ελέγχο- 
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νται από τη ΡΑΕ. Στην περίπτωση αυτή, ο Παραγωγός πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα παραστατικά για 
την τεκμηρίωση των στοιχείων αυτών. 


5.1 Θερμικές Μονάδες 

5.1.1 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας 

Η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας, Ε Η , αποδίδει σε κάθε συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής της Μονά¬ 
δας Ρ(λί\ν) την απαιτούμενη ποσότητα θερμικής ενέργειας Ρ{ΟΤ) ώστε να παραχθεί μία (1) Μ\Λ/Γι 
και εκφράζεται από την σχέση: 

Ε η =~^—· 3,6 ( 1 ) 

^ηεί 

όπου: 

Ρ η ενέργεια καυσίμου, που καταναλώνεται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 

Ε η καθαρή παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια, η οποία προκύπτει μετά την αφαίρεση της ενέρ¬ 
γειας της εσωτερικής υπηρεσίας και των βοηθητικών της Μονάδας 


5.1.2 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Συμβατικών Θερμικών Μονάδων και Μονάδων Συν¬ 
δυασμένου Κύκλου 

Για τον προσδιορισμό της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας συμβατικής θερμικής Μονάδας παραγωγής 
ή Μονάδας παραγωγής συνδυασμένου κύκλου, II , υποβάλλεται από τον Παραγωγό τεχνική έκθεση σχε¬ 
τικά με τη βηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, Ε ΗίΙ (Ρ ιι ) , σε Θ.Ι/Μ\Λ/Γι. Η τεχνική έκ¬ 
θεση εγκρίνεται από τον ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 262 του ΚΔΣ και του παρόντος 
Εγχειριδίου. 


Η βηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (δες ΠΙΝ. 11 παρακάτω) περιλαμβάνει δέκα 
(10) διαφορετικά επίπεδα της καθαρής παραγωγής της Μονάδας μεταξύ της καθαρής ισχύος Ρ { (καθαρή 
ισχύς σε συνθήκες 150, αφού έχουν ληφθεί υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα βοηθητικά φορτία) και 
της καθαρής ισχύος της Μονάδας περιλαμβανομένων αυτών, έτσι ώστε να προσεγγίζεται όσο το δυ¬ 
νατόν ακριβέστερα η πραγματική καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, όπως φαίνεται στο ΣΧΗ¬ 
ΜΑ 16 παρακάτω και αποδίδεται από την σχέση (2) (καθαρή ισχύς σε συνθήκες 150, αφού έχουν ληφθεί 
υπόψη η εσωτερική υπηρεσία και τα Βοηθητικά Φορτία). Στην περίπτωση Μονάδας συνδυσμένου κύ¬ 
κλου με περισσότερους του ενός αεριοστροβίλους, οι μετρήσεις θα λαμβάνονται σε πλήρη συνδυασμό 
λειτουργίας, δηλαδή με το σύνολο των αεριοστροβίλων να βρίσκονται σε λειτουργία. Από τα δέκα ζεύγη 
τιμών, τουλάχιστον πέντε (5) πρέπει να προέρχονται από πραγματικές μετρήσεις. Τα υπόλοιπα πέντε (5) 
ζεύγη τιμών μπορούν να δηλώνονται μετά από υπολογισμούς με την χρήση της σχέσης (2). Για την καλλί¬ 
τερη δυνατή αποτύπωση της μεταβολής της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας συνιστάται η λήψη πε¬ 
ρισσότερων των πέντε (5) μετρήσεων. 


ΠΙΝ. 11: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας 


ΕηΜι^Ι μνα/Η] 

Ει 

ε 2 

ε 3 

ε 4 

Ε 5 

Ε 6 

Ε 7 

Εβ 

ε 9 

Ειο 

Ρ υ [Μ\Α/] 

Ρ < ρπήη 

ρ 2 

Ρβ 

Ρ 4 

ρ 5 

ρ 6 

ρ 7 

Ρβ 

Ρ 9 

ρ > ρΙΏ&Χ 

ΜΟ — Γ ιι 
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Ε^ιβυ/Μννή] 



ΣΧΗΜΑ 16: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Μονάδας υ 


Η καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο της ακόλουθης μορφής 
(ΚθΐίοηεΙ Ρυηεΐίοη): 


ΕηΛΌ^^ + β + ΥΡ., ( 2 ) 

1 ιι 

Οι μετρήσεις της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας γίνονται σε σταθερή ισχύ (Μ\Λ/), αλλά για τις ανάγκες 
του κεφαλαίου αυτού στη συνέχεια θα αναφερόμαστε σε καθαρή παραγωγή (Μ\Λ/Ιί). Για τις μετρήσεις 
Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που διεξάγει η Μονάδα υ, τα αποτελέσματα των οποίων καταγράφο¬ 
νται στην υποβαλλόμενη τεχνική έκθεση, θα ισχύουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

ί. οι μετρήσεις της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας γίνονται σε σταθερή ισχύ (Μ \Ν). Η Μονάδα 
πρέπει να διατηρεί την καθαρή ισχύ της, κατά το δυνατόν, σε σταθερό επίπεδο κατά τη διάρκεια 
μιας ώρας για κάθε μέτρηση. Επομένως, η αριθμητική τιμή της ισχύος (Μ\Λ/) είναι η μέση τιμή της 
για την αντίστοιχη ώρα, και αυτή προφανώς ισούται με την αριθμητική τιμή της εγχεόμενης ενέρ¬ 
γειας από τη Μονάδα στο Σύστημα (καθαρή παραγωγή σε Μ\Λ/Ιι). 

Π. η πρώτη μέτρηση και μόνο θα γίνεται σε επίπεδο καθαρής ισχύος (συνθήκες 150) μικρότερο ή ίσο 
της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής Ρ ™' η , και όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτή, ενώ η τελευ¬ 
ταία σε επίπεδο καθαρής ισχύος (συνθήκες 150) μεγαλύτερο ή ίσο της Μέγιστης Συνεχούς Ικανότη¬ 
τας Ρ'™ Χ , και όσο το δυνατόν πλησιέστερα σε αυτή. Τα μεγέθη και Ρ Π1ίιχ ορίζονται σε Μ \Ν, 
σύμφωνα με τα στοιχεία της Μονάδας που παρέχονται κατά το Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ. 
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ίϋ. για τις ενδιάμεσες των σημείων Ρ ] και μετρήσεις (καθώς και για τα σημεία που προκύπτουν 
αναλυτικά με εφαρμογή της σχέσης (2)), θα πρέπει να λαμβάνεται μέριμνα ώστε το διάστημα με¬ 
ταξύ της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, Ρ™ η , και της Μέγιστης Συνεχούς Ικανότητας Ρ ι ™ Χ να δι¬ 
αιρείται κατά το δυνατό σε ίσα τμήματα. 


ίν. οι μετρήσεις θα πρέπει να λαμβάνονται κατά το δυνατόν την ίδια χρονική περίοδο και σε παρα¬ 
πλήσιες θερμοκρασίες περιβάλλοντος και κατάστασης λειτουργίας της Μονάδας, προκειμένου να 
αποφεύγεται η χρήση σημαντικά διαφορετικών διορθωτικών συντελεστών για την αναγωγή των 
μετρηθέντων μεγεθών σε συνθήκες 150. Το χρονικό διάστημα λήψης των μετρήσεων καθώς και τα 
δεδομένα των διορθωτικών συντελεστών που χρησιμοποιήθηκαν καταγράφονται στην τεχνική έκ¬ 
θεση. 


Για τον υπολογισμό της συνάρτησης της σχέσης (2) καθώς και για τον αναλυτικό υπολογισμό των σημεί¬ 
ων της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας που υπολογίζονται με την βοήθεια αυ¬ 
τής θα ισχύουν τουλάχιστον τα παρακάτω: 

ί. οι συντελεστές α, β και γ προέρχονται από μία καμπύλη ελάχιστων τετραγώνων εφαρμοσμένης 
στα μετρούμενα σημεία της ειδικής κατανάλωσης θερμότητας, {Ε Ηιι (Ρ χ ), Ε Ηη ( Ρ 2 ),..., Ε Ηιι ( Ρ 9 ), 
ΕΜ ο )}. Οι συντελεστές α και β πρέπει να είναι θετικοί. 

ϋ. η καμπύλη της σχέσης (2) δεν επιτρέπεται να στρέφει τα κοίλα προς τα κάτω. 

μι. η τεχνική έκθεση θα πρέπει να αναφέρει την μεθοδολογία προσέγγισης της καμπύλης ελάχιστων 
τετραγώνων (π.χ Ουθεί-Νεννΐοη, Νεννΐοπ, δΐθθρεεΐ Οθεοεπί) καθώς και στοιχεία για τον προσδιορι¬ 
σμό του σφάλματος προσέγγισης των τιμών των αρχικών σημείων (μετρήσεων) της Ειδικής Κατα¬ 
νάλωσης θερμότητας με χρήση της σχέσης (2). 

ίν. κάθε υπολογιζόμενο σημείο της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης θερμότητας προκύ¬ 
πτει με χρήση της σχέσης (2) η οποία θεωρείται μοναδική για τον υπολογισμό των επιπλέον ση¬ 
μείων. 

ν. το Διαφορικό Κόστος της θερμικής Μονάδας, το οποίο προκύπτει με χρήση των σημείων της Βη¬ 
ματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης θερμότητας, σύμφωνα με την §5.1.6, για κάθε σημείο 
εντός του διαστήματος μεταξύ της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, Ρ 111111 , και της Ονομαστικής Μέ¬ 
γιστης Καθαρής Ισχύος, Ρ„ εΑΡ θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει θετικές τιμές. 


Τα ζεύγη τιμών της βηματικής συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης θερμότητας υποβάλλονται στο Πληρο¬ 
φοριακό Σύστημα ΜΜ5, μετά την έγκριση της τεχνικής έκθεσης από τον ΑΔΜΗΕ, με την μορφή αρχείου 
ΧΜΙ κατά τα πρότυπα του «Γθ5θΓνθά-ΐθεΓιηο-θεοηοιηίο-άθοΐ3Γ3ίίοη.χ5ά» (δες ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV). Για κάθε 
Μονάδα ο Παραγωγός υποβάλει δέκα (10) ακριβώς ζεύγη τιμών Ειδικής Κατανάλωσης θερμότητας (σε 

Ο.Ι/Μ\Λ/Γι) και Μέσης Ισχύος (σε Μ\Λ/), {Ε Ηιι (Ρ ι ),Ε Ηιι (Ρ 2 ), . ,Ε Ηιι (Ρ 9 ),Ε Ηίΐ (Ρ ιο )} τε5ζηια] , εκ των οποίων το 

πρώτο για το επίπεδο της καθαρής Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής, Ρ)™ 11 , και το τελευταίο για το επίπεδο 
της Ονομαστικής Μέγιστης Καθαρής Ισχύος, Ρ™ €ΑΡ , σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της 
Μονάδας κατά το Άρθρο 262, §5 του ΚΔΣ. Στην περίπτωση που τα σημεία Ρ™ η και ρ ^ αΑΡ δεν περιλαμ¬ 
βάνονται στα σημεία παραγματικών μετρήσεων η Ειδική Κατανάλωση θερμότητας της Μονάδας για τα 
σημεία αυτά προκύπτει με βάση τη σχέση (2). Τα σημεία 
{ΕΜ),Ε ά {Ρ ’), ,Ε Ηι ,(Ρ 9 ),Ε Ηιι (75ο )} Γ β*α·>·βά αποτελούν μέρος των Καταχωρημένων Χαρακτηριστι¬ 
κών της Μονάδας και χρησιμοποιούνται για τις προβλέψεις του ΚΣΗΕ και ΚΔΣ. 
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5.1.3 Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Θερμικών Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας (ΣΗΘ) και Μονάδων Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 
Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ) 

Στην συνέχεια της παραγράφου αυτής χρησιμοποιούνται οι παρακάτω ορισμοί ειδικά για την Ειδική Κα¬ 
τανάλωση Κατανεμόμενων Θερμικών Μονάδων ΣΗΘ, σύμφωνα και με την σχετική «Λεπτομέρεια Εφαρ¬ 
μογής για τον Προσδιορισμό της Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενων Μονά¬ 
δων ΣΗΘΥΑ» όπως εγκρίθηκε από τη ΡΑΕ [16]: 

Ε η (Ρ') Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας , για επίπεδο καθαρής παραγωγής Ρ. 

Ρ € Συνολική ενέργεια καυσίμου. 

Ε € Ηλεκτρική ενέργεια . 

Ηεχρ Χρήσιμη θερμική ενέργεια. 

Ροε Το τμήμα της Ρ 0 που κατά παραδοχή αντιστοιχεί στην παραγωγή ενέργειας Ε Γ . 

Ροη Το τμήμα της Ρ € που κατά παραδοχή αντιστοιχεί στην παραγωγή ενέργειας Η οηρ . 

Ρ Ε Ενέργεια καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή ενέργειας Ε ε . 

Ρ Η Ενέργεια καυσίμου για τη χωριστή παραγωγή ενέργειας Η οηρ . 

η ει . Εναρμονισμένος ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης για χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. 
η ητ . Εναρμονισμένος θερμικός βαθμός απόδοσης για χωριστή παραγωγή θερμικής ενέργειας. 

ΡΕ5 Συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, συμπαραγωγικού και μη-συμπαραγωγικού μέρους . 
ΡΕ5Κ Λόγος συνολικής εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας, συμπαραγωγικού και μη-συμπαραγωγικού 
μέρους. 

Η σχέση (1) της §5.1.1 εφαρμόζεται σε συμβατικές θερμικές Μονάδες και Μονάδες συνδυασμένου κύ¬ 
κλου αποκλειστικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ο βαθμός απόδοσης θερμικών Μονάδων παρα¬ 
γωγής εκφράζεται από την σχέση: 


Ρ 




( 3 ) 


Στην περίπτωση των Μονάδων συμπαραγωγής, η συνολική ενέργεια καυσίμου Ρ ε , χρησιμοποιείται συγ¬ 
χρόνως για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας Ε ( , και χρήσιμης θερμικής ενέργειας Η €ΗΡ : 



Ο ηλεκτρικός βαθμός απόδοσης των Μονάδων συμπαραγωγής ορίζεται ως: 

Ε γ 

η. 


_ α 


( 4 ) 


Για την αποφυγή ασυμμετριών σε σχέση με τις συμβατικές θερμικές Μονάδες, οι οποίες θα προέκυπταν 
από την εφαρμογή του ανωτέρου ορισμού για τον προσδιορισμό της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας 
και των παραγώγων μεγεθών αυτής (α) του Μεταβλητού Κόστους και (β) του Διαφορικού Κόστους, στην 
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περίπτωση των Μονάδων συμπαραγωγής κατά τις προβλέψεις του Ρυθμιστικού Πλαισίου, είναι απαραί¬ 
τητο να διαφοροποιηθεί ο ορισμός του ηλεκτρικού βαθμού απόδοσης των Μονάδων συμπαραγωγής ως: 




Εα_ 

Ρ €Ε 


(5) 


5.1.3.1 Υπολογισμός ενέργειας Ρ €Ε 

Για τον προσδιορισμό της ενέργειας Ρ(:ε λαμβάνονται υπόψη οι τιμές Ρ Ε και Ρη καθώς και η παραδοχή 
ότι η συνολική εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας από την διαδικασία συμπαραγωγής ισοκατανέμε- 
ται ποσοστιαία για τον υπολογισμό των αντίστοιχων τιμών Ροε και Ροη· 


5.1.3.1.1 Υπολογισμός και Ρ Η 

Σύμφωνα με το άρθρο 6, (σχέσεις 6.1 και 6.2) της Υ.Α. 15641 (ΦΕΚ Β'/1420/15.07.2009) [17], όπως τρο¬ 
ποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 749 (ΦΕΚ Β'/889/22.03.2012) [14], εάν τα ενεργειακά προϊόντα Ε ε και 
Η οηρ παράγονταν στο πλαίσιο διακριτών διαδικασιών (λχ. από Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής και λέβητα 
αντίστοιχα), 



τότε οι καταναλώσεις πρωτογενούς ενέργειας θα ήταν: 



Ε γ 


Ρε 

— € 



««■ 

(6) 

Ρη 

Ρ α ιέ 



η }ιγ 

(7) 


Η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του ηλεκτρικού βαθμού απόδοσης η ετ για τη χωριστή παραγωγή ηλε¬ 
κτρικής ενέργειας από συμβατική Μονάδα ηλεκτροπαραγωγής σύμφωνα με την Υ.Α. 15606 (ΦΕΚ 
Β'/1420/15.07.2009) [17] ορίζεται ως: 

η ετ = (α + β) ■ (γ ■ Γ% + δ ■ ΔΎο) (8) 

όπου: 

α: με τιμές οριζόμενες στον Πίνακα του Παραρτήματος I της Υ.Α. 15606 

β: με τιμές οριζόμενες στο Παράρτημα III της Υ.Α. 15606 

γ: με τιμές οριζόμενες στη 2 Π στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος IV της Υ.Α. 15606 

Γ%: το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλίσκεται επιτόπου οριζόμενο στο Παράρτημα 
IV της Υ.Α. 15606 

δ: με τιμές οριζόμενες στη 1 η στήλη του Πίνακα του Παραρτήματος IV της Υ.Α. 15606 

Δ%: το ποσοστό της ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα οριζόμενο 
στο Παράρτημα IV της Υ.Α. 15606 
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Η εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του θερμικού βαθμού απόδοσης η ηι . \πα τη χωριστή παραγωγή θερμό¬ 
τητας από λέβητα λαμβάνει τιμές από τον Πίνακα του Παραρτήματος II της Υ.Α. 15606. 


5.1.3.1.2 Υπολογισμός εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας και του αντίστοιχου ποσοστού 

Λόγω της συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, υπάρχει εξοικονόμηση καυσίμου για την ταυτό¬ 
χρονη παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας. Η εξοικονόμηση αυτή μπορεί να προσδιοριστεί από 
το μέγεθος ΡΕ5 (σε Μ\Λ/Ιι) και το αντίστοιχο ποσοστό ΡΕ5Κ (%) σύμφωνα με την σχέση 6.4 του Άρθρου 6 
της Υ.Α. 15641 [17], όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την Υ.Α. 749 [14]: 

ΡΕ8 = ΡΕ8Κ ■ (Ρ Ε + Ε π ) (9) 

Θεωρώντας ότι η εξοικονόμηση καυσίμου ΡΕ5Κ(%) είναι η ίδια τόσο για την ηλεκτροπαραγωγή όσο και 
για την παραγωγή θερμότητας, προκύπτει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας για την παραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας από την μονάδα συμπαραγωγής είναι: 

ΡΕ8 ε = ΡΕ8Κ ■ Ε ε 

και αντίστοιχα: 

ΡΕ8 η = ΡΕ8Ρ ■ Ε η 

5.1.3.1.3 Υπολογισμός Ρ ΓΡ και Ρ ΓΗ 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω και ότι σε κάθε περίπτωση η παραγόμενη ηλεκτρική ή θερμική ενέρ¬ 
γεια δεν δύναται να είναι μεγαλύτερη της αντιστοιχούσας ενέργειας καυσίμου τα μεγέθη Ρ αΕ και Ρ €Η 
υπολογίζονται ως: 

Ε €ε =Ε ε -ΡΕ8 ε ΡΕ8Κ · ^- => ,Ρ = _£. (ΐ _ ΡΕ8Ρ ) (12) 

και: 

Ρ αΕ > Ε α => — ■ (I - ΡΕ8Κ) > Ε (: => (1 - ΡΕ8Κ) > => 

=> ΡΕ8Κ <\ —η^ (13) 

Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της Υ.Α. 15606 για την εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του ηλεκτρικού 
βαθμού απόδοσης η εν για τη χωριστή παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από συμβατική Μονάδα ηλε¬ 
κτροπαραγωγής προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή του η ετ είναι της τάξης του 50% ή 0.5, συνεπώς ΡΕ5Κ < 
50%. 


( 10 ) 

( 11 ) 


Επιπλέον: 


Ρ αι = Ρ Η -ΡΕ8 η = ^ΡΡΡ-ΡΕ8Κ ■ Π ^- => Ρ α , = Π ^- ■ (1 -ΡΕ8Κ) 

και: 

Ρ €Η > ΙΙ (ΊΙΙ , => ^ ■ (1 - ΡΕ8Κ) > Η αιρ => α - ΡΕ5Κ) > η,„. => 


(14) 


^ΡΕ8Κ< \-η, 1Γ (15) 
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Χρησιμοποιώντας τα στοιχεία της Υ.Α. 15606 για την εναρμονισμένη τιμή αναφοράς του θερμικού βαθ¬ 
μού απόδοσης η ητ για τη χωριστή παραγωγή θερμότητας από λέβητα προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή του 
η ητ είναι 90% ή 0.9, συνεπώς ΡΕΞΚ < 10%. Λαμβάνοντας υπόφη τα ανωτέρω και δεδομένου ότι σε κά¬ 
θε περίπτωση ισχύει: 


7*, > 


(16) 


Για να εξασφαλισθεί ταυτόχρονα η ικανοποίηση των σχέσεων: Ρ αΕ >Ε 0 , Ρ €Η > Η €ΗΡ και 

ρ + Ρ =Ρ 
1 σε Τ 1 αί 1 ο' 


απαιτείται ο προσδιορισμός της ποσότητας Ρ ΟΕ μέσω του προσδιορισμού κατ' αρχήν της ποσότητας 

1'('ίί I ■ 

ρ α < = ^ · πμχΚ γ ,(1 - ΡΕΞΚ)) (17) 

«Α, 

και η Ρ (:Ε ως: Ρ €Ε = Ρ (: — Ρ €Η . (18) 

5.1.3.1.4 Τύπος υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗ0 

Με εφαρμογή των σχέσεων (18) και (14) στην σχέση (1) η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Κατανεμόμε- 
νης Μονάδας ΣΗΘ για ηλεκτροπαραγωγή είναι: 


ρ Η αιρ 

, (—^—) = —ΡΕ ■ 3,6 = —— η " 
Α4Μι £ , 


ιπ & χ {« Αγ ,(1 - ΡΕΞΚ)} 


1 ΙΐΓ 


■ 3,6 


(19) 


5.1.3.2 Διαδικασία μετρήσεων και εφαρμογής υπολογισμών Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατα¬ 
νεμόμενων Μονάδων ΣΗΘ 

Για τον προσδιορισμό της βηματικής συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας θα υποβάλλεται από 
τον Παραγωγό τεχνική έκθεση, κατά τις προβλέψεις της παρούσας παραγράφου και της §5.1.1, στην ο¬ 
ποία θα περιλαμβάνονται μετρήσεις των απαραίτητων μεγεθών σε πέντε (5) τουλάχιστον διαφορετικά 
σημεία λειτουργίας της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘ σύμφωνα με τον ΠΙΝ. 12 . 

Στην περίπτωση Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘ συνδυασμένου κύκλου με περισσότερους του ενός αερι- 
οστρόβιλους, οι μετρήσεις θα λαμβάνονται σε πλήρη συνδυασμό λειτουργίας, δηλαδή με το σύνολο των 
αεριοστρόβιλων να βρίσκονται σε λειτουργία. 

Οι μετρήσεις αυτές θα πρέπει να εκτελούνται στην ελάχιστη και στη μέγιστη στάθμη ισχύος της Κατανε¬ 
μόμενης Μονάδας ΣΗΘ για τον προηγούμενο συνδυασμό λειτουργίας. Από τα στοιχεία του ΠΙΝ. 12 και με 
χρήση υπολογισμών θα προκύπτουν τα Υπολογισθέντα Ενδιάμεσα Μεγέθη του ΠΙΝ. 13, και στη συνέχεια 
ο ΠΙΝ. 14 των παραμέτρων υπολογισμού της Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενης Μονά¬ 
δας ΣΗΘ : Ρ α (Ρ) , Η αΗΡ (Ρ), % χΡ),ΡΕΞΚ(Ρ),Ε η 0 (Ρ). 
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ΠΙΝ. 12: Μετρούμενα Μεγέθη 


Μετρούμενα Μεγέθη 

Ρ1 

Ρ2 

Ρ3 

Ρ4 

Ρ5 














ΠΙΝ. 13: Υπολογισθέντα Ενδιάμεσα Μεγέθη 


Ενδιάμεσα Μεγέθη 

Ρ1 

Ρ2 

Ρ3 Ρ4 Ρ5 














ΠΙΝ. 14: Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας 


Μεγέθη ΗΚ Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 Ρ5 

Κ(η 






Κ,ΛΡ) 






νΐχρ) 






ΡΕ8Κ\Ρ) 






ΚΑΡ) 







ΠΙΝ. 15: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας Ε Η 


κ 

Ρ1 

Ρ2 

Ρ3 

Ρ4 

Ρ5 

Ρ{ΜΨΕ) 






ε* η {ρ) 







Τα μεγέθη του ΠΙΝ. 12, του ΠΙΝ. 13 και του ΠΙΝ. 14 θα ανάγονται σε συνθήκες 150 και σε κατάσταση ΝΕ\Λ/ 
& ΟΕΕΑΝ έτσι ώστε να προκύπτουν οι παρακάτω πίνακες: 

ΠΙΝ. 16: Μετρούμενα Μεγέθη ανηγμένα σε 150 συνθήκες και κατάσταση ΝΕλΛ/ & ΟίΕΑΝ 


Μετρούμενα Μεγέθη 

Ρ1 

Ρ2 

Ρ3 Ρ4 

Ρ5 














ΠΙΝ. 17: Υπολογισθέντα Ενδιάμεσα Μεγέθη ανηγμένα σε 150 συνθήκες και κατάσταση ΝΕλΛ/ & ΟίΕΑΝ 


Ενδιάμεσα Μεγέθη 

Ρ1 

Ρ2 

Ρ3 Ρ4 Ρ5 
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ΠΙΝ. 18: Παράμετροι Υπολογισμού Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας (150 / ΝΕ\Λ/ & Ο.ΕΑΝ) 


Μεγέθη ΗΚ Ρ1 Ρ2 Ρ3 Ρ4 Ρ5 

Ρα(Ρ) 






"αη-(Ρ) 






ν,Λ ρ ) 






ΡΕ5Κ(Ρ) 






Ε ηΛ Ρ ) 







Με εφαρμογή των τιμών των παραμέτρων του ΠΙΝ. 18 στη σχέση (19) προκύπτει ο ΠΙΝ. 19 της Ειδικής 
Κατανάλωσης Θερμότητας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘ σε κάθε ένα από τα πέντε (5) διαφορετικά ση¬ 
μεία λειτουργίας, σε 150 συνθήκες και κατάσταση ΝΕ\Λ/ & ΟΕΕΑΝ. 

ΠΙΝ. 19: Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας ΕΗ σε 150 συνθήκες και κατάσταση ΝΕλΛ/ & ύΧΕΑΝ 


Ε η Ρ1 

Ρ2 Ρ3 

Ρ4 

Ρ5 

Ρ(ΜΙ¥Ε) 






Ε η{ Ρ ) 







Με βάση τα στοιχεία του ΠΙΝ. 19 ο Παραγωγός καταρτίζει την Βηματική Συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης 
Θερμότητας 10 σημείων σύμφωνα με τις προβλέψεις της §5.1.1 του παρόντος. 

5.1.4 Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων 

5.1.4.1 Κόστος Καυσίμου 

Κάθε Μονάδα υ υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ σύμφωνα με το Άρθρο 44 του ΚΣΗΕ το κόστος κάθε καυσίμου ί, 
, σε € ανά μετρητική μονάδα ποσότητας καυσίμου και το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής του, 

ΡιιεΙΜίχΙ , που χρησιμοποιεί η Μονάδα υ μεταξύ της τεχνικά ελάχιστης και μέγιστης παραγωγής. Η μο¬ 
νάδα κόστους για το αντίστοιχο καύσιμο είναι όπως φαίνεται στον επόμενο πίνακα. 


Μονάδες κόστους καυσίμων 


Καύσιμο 

Μονάδα κόστους 

Λιγνίτης 

Ευρώ ανά τόνο (€/10 3 1<§) 

Μαζούτ 

Ευρώ ανά τόνο (€/10 3 Κ§) 

ΘίθεθΙ 

Ευρώ ανά χιλιόλιτρο (€/10 3 Ιί) 

Φυσικό αέριο 

Ευρώ ανά κανονικό κυβικό μέτρο (€/ηοηη ιη 3 ) 


Τα κόστη άλλων καυσίμων που χρησιμοποιούνται για την εκκίνηση της Μονάδας και έως την τεχνικά ε¬ 
λάχιστη παραγωγή λαμβάνονται υπόψη για τον υπολογισμό του Κόστους Εκκίνησης, όπως αναφέρεται 
και στην σχετική παράγραφο του παραδείγματος στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου. 
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Εξειδικεύόντας την §2 του Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ, η οποία αναφέρεται στον υπολογισμό του κόστους καυ¬ 
σίμου που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα Β της §1 του ίδιου Άρθρου από τους Παραγωγούς, σημειώ¬ 
νονται τα κάτωθι: 

Το κόστος καυσίμου ανά τόπο καυσίμου συμπεριλαμβάνει τις πάσης φύσεως δαπάνες που υφίσταται ο 
Παραγωγός για την «προμήθεια» του καυσίμου. Εφόσον ο Παραγωγός προμηθεύεται ένα καύσιμο από 
περισσότερους του ενός Προμηθευτές, τότε το κόστος καυσίμου είναι το μέσο κόστος προμήθειας. Στο 
κόστος καυσίμου είναι δυνατόν να συμπεριλαμβάνεται το κόστος βελτιωτικών καυσίμου, εφόσον οι με¬ 
τρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας έχουν γίνει με συμμετοχή των συγκεκριμένων βελτιωτι¬ 
κών καυσίμου. 

Ειδικά για τις Μονάδες Φυσικού αερίου (Φ.Α.) όπου το κόστος καυσίμου έχει δύο συνιστώσες : (α) το 
κόστος προμήθειας Φ.Α. και (β) την χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ η οποία εμπεριέχει σκέλος δυναμικότη¬ 
τας, και προκειμένου το κόστος καυσίμου να εκφράζεται ευθέως σε €/μετρητική μονάδα ποσότητας 
καυσίμου, είναι απαραίτητο σχετικά με την ετήσια λειτουργία της Μονάδας να εφαρμόζονται τα ακό¬ 
λουθα: 

Ο Κάτοχος άδειας παραγωγής της κάθε Μονάδας Φ.Α. υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ το συνολικό κόστος καυσί¬ 
μου, δηλαδή αθροιστικά τις συνιστώσες (α) και (β). 

Προκειμένου να υπολογίσει το συνολικό κόστος καυσίμου, ο κάτοχος άδειας παραγωγής προσαυξάνει το 
κόστος προμήθειας Φ.Α. (συνιστώσα (α)) κατά την ελάχιστη ανηγμένη χρέωση χρήσης του ΕΣΦΑ, ΧΜ η , η 
που αντιστοιχεί σε πλήρη φόρτιση της Μονάδας μέσα στο έτος με βάση τον ακόλουθο τύπο: 


ΧΜ ■ = 


ΣΔΜ χ 24 


8760 χ (1 - ΕΡΟΚ ά ) -ΡΜΒ χ 24 


ΣΕΜ 


χ 1 . 1 1 (20) 


όπου: 

ΕΡΟΚ.^ ο συντελεστής απρόβλεπτης μη διαθεσιμότητας της Μονάδας, 

ΡΜΘ οι ημέρες προγραμματισμένης συντήρησης της Μονάδας σύμφωνα με το 

πρόγραμμα συντήρησης που υποβάλλει κάθε κάτοχος Άδειας Παραγωγής 
στο ΑΔΜΗΕ κατά το άρθρο 251 του ΚΔΣ, 

ΣΔΜ και ΣΕΜ οι συντελεστές χρεώσεων δυναμικότητας και ποσότητας για χρήση του 
Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου ΕΣΦΑ, σύμφωνα με την απόφαση 
4955/27.3.2006, όπως ισχύει. Οι τιμές αυτές δίνονται στον ιστοτόπο του 
Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου Α.Ε: 

6ΐΐρ://νν\Λ/νν.ά65ΐ Γ 3·ΚΓ/06ΐ Γ 3υΙΐ·85ρ?ρίά=291&ΐ3=1 · 


5.1.4.2 Κατώτερη ή Καθαρή Θερμογόνος Δύναμη Καυσίμου 

Κάθε Μονάδα υ υποβάλλει στο ΛΑΓΗΕ την Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη (ή Καθαρή Θερμογόνο Δύνα¬ 
μη ή Καθαρή Θερμιδική Αξία) κάθε καυσίμου ί της Μονάδας, ζ)[, σε (31 ανά μετρητική μονάδα ποσό¬ 
τητας καυσίμου. Η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου αναφέρεται σε κάθε καύσιμο με ή χωρίς 
πρόσθετα βελτιωτικά καύσιμα όπως αυτό έχει χρησιμοποιηθεί για την μέτρηση της Ειδικής Κατανάλωσης 
Θερμότητας. 
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Η Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου είναι το ποσό της θερμότητας που απελευθερώνεται κατά την καύση 
μίας μονάδας του εν λόγω καυσίμου. Οι μονάδες της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης για το αντίστοιχο 
καύσιμο φαίνονται στον παρακάτω ΠΙΝ. 20. 


ΓΊΙΙΜ. 20: Μονάδες Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης 


Καύσιμο 

Μονάδα κόστους 

Λιγνίτης 

ΘίβεϋουΙθ ανάτόνο (Θ.Ι/10 3 1<§) 

Μαζούτ 

Θί§3ΪουΙθ ανάτόνο (Θ.Ι/10 3 Κ§) 

Θίθ5θΙ 

Θί§3ΪουΙθ ανά χιλιόλιτρο (Θ.Ι/10 3 Ιί) 

Φυσικό αέριο 

Θί§3ΪουΙθ ανά κανονικό κυβικό μέτρο (Θ,Ι/ηοπη ιη 3 ) 


Το μέγεθος της Ανώτερης Θερμογόνου Δύναμης ή Ολικής Θερμιδικής Αξίας προσδιορίζεται επαναφέρο- 
ντας όλα τα προϊόντα της καύσης στην αρχική τους προ-καύσης θερμοκρασία και συγκεκριμένα συμπυ¬ 
κνώνοντας υδρατμούς που παράγονται. Το μέγεθος της Κατώτερης Θερμογόνου Δύναμης προσδιορίζεται 
αφαιρώντας από την Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη την ενέργεια της ατμοποίησης του νερού που παράγε- 
ται στην καύση. 

Στις περισσότερες εφαρμογές καύσης στις οποίες αναφλέγεται το καύσιμο παράγονται υδρατμοί, οι ο¬ 
ποίοι δεν χρησιμοποιούνται και επομένως το θερμικό τους περιέχομενο χάνεται. Επομένως, η Κατώτερη 
Θερμογόνος Δύναμη είναι η κατάλληλη θερμιδική αξία που πρέπει να αναφέρεται στις δηλώσεις τεχνι- 
κοοικονομικών στοιχείων και χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς του κόστους. Αυτό είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό για το φυσικό αέριο, κατά την καύση του οποίου παράγεται σημαντική ποσότητα υδρατμών 
λόγω της υψηλής περιεκτικότητας του σε υδρογόνο. Η Ανώτερη Θερμογόνος Δύναμη είναι σχετική μόνο 
για το φυσικό αέριο που αναφλέγεται σε λέβητες υγροποίησης, οι οποίοι συμπυκώνουν τους υδρατμούς 
που παράγονται από την καύση και ανακτούν μέρος της θερμότητας η οποία διαφορετικά θα είχε χαθεί. 


5.1.4.3 Ποσοστιαία σύνδεση μίγματος καυσίμων 

Ορισμένες θερμικές Μονάδες δύναται να αναφλέγουν μίγμα καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας. Η 
Δήλωση Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων προβλέπει τη χρήση έως τριών διαφορετικών καυσίμων στο μίγ¬ 
μα. Το ποσοστό συμμετοχής κάθε καυσίμου /, ΡιιβΙΜΐχ£ , στο μίγμα πρέπει να καθορίζεται για κάθε ε¬ 
πίπεδο παραγωγής για το οποίο ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. Τέλος, για κάθε παραπάνω 
επίπεδο παραγωγής Ρ, το άθροισμα των ποσοστών συμμετοχής των καυσίμων του μίγματος πρέπει να 
ισούται με 100%: 

ρ 

Σ ΡιιβΙΜΐχ ζ (Ρ) = 100% (21) 

/=! 

όπου Ρ ο αριθμός των διαφορετικών καυσίμων που χρησιμοποιούνται. 


5.1.4.4 Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου Θερμικών Μονάδων 

Το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου μίας θερμικής Μονάδας εκφράζεται σε €/Μ\Λ/Τι και υπολογίζεται στα 10 
επίπεδα της καθαρής παραγωγής, Ρ η , στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας ως εξής: 
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1 Ηοιιγ 


( 22 ) 


Επομένως, το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου προκύπτει από την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας πολλα- 
πλασιασμένη με έναν σταθερό συντελεστή μετατροπής θερμότητας σε κόστος (το άθροισμα στην παρέν¬ 
θεση της σχέσης (22)). Επομένως, η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου πολλαπλασιάζεται με μία 
σταθερά, και για αυτό το λόγο έχει την ίδια μορφή με την καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας 
του προηγούμενου σχήματος. 

Για την εφαρμογή της σχέσης (22) κατά τις προβλέψεις του ΚΔΣ διευκρινίζεται ότι: (α) για όλα τα σημεία 
λειτουργίας της Μονάδας αριστερά του πρώτου σημείου Ρ ί της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανά¬ 
λωσης Θερμότητας (ΣΧΗΜΑ 16) το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου των Μονάδων λαμβάνει την τιμή που 
αντιστοιχεί στο μεταβλητό Κόστος Καυσίμου του ζεύγους { Ρ λ , Ε ι } και (β) για όλα τα σημεία λειτουργίας 
της Μονάδας δεξιά του τελευταίου σημείου Τ| 0 της Βηματικής Συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερ¬ 
μότητας (ΣΧΗΜΑ 16) το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου των Μονάδων λαμβάνει την τιμή που αντιστοιχεί 
στο μεταβλητό Κόστος Καυσίμου του ζεύγους {/| 0 , Ε ιο }. Για ενδιάμεσα σημεία λειτουργίας το Μεταβλη¬ 
τό Κόστος Καυσίμου των Μονάδων προκύπτει με χρήση γραμμικής παρεμβολής. 

5.1.5 Μέσα Ειδικά Κόστη Θερμικών Μονάδων 

Εκτός από το Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου, υπάρχουν Μέσα Ειδικά Κόστη των θερμικών Μονάδων, ως 
εξής: 

α. το Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου, 0 Κυ , 

β. το Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας, εκτός των δαπανών 
συντήρησης πάγιου χαρακτήρα, 0 Μν , 

γ. το Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, Ο εθι1ι ■ 

Τα παραπάνω Μέσα Ειδικά Κόστη ισχύουν για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ει¬ 
δικής Κατανάλωσης Θερμότητας, και εκφράζονται σε €/Μ\Α/Γι. 

Εξειδικεύόντας τον υπολογισμό των παραμέτρων Ειδικού Κόστους που συμπεριλαμβάνονται στον Πίνακα 
Β της §1 του Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ, σημειώνονται τα κάτωθι: 

1 - Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγω¬ 
γής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι ο μέσος όρος του κόστους των 
πρώτων υλών εκτός καυσίμου για τα δέκα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής 
Κατανάλωσης Θερμότητας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύμφωνα με την παράγραφο 
5 του Άρθρου 262 του ΚΔΣ. Συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι κόστη ανηγμένα σε ευρώ ανά παραγόμε- 
νη μεγαβατώρα (€/Μ\Λ/Γι): 


3. κόστος βελτιωτικών καυσίμου, εφόσον οι μετρήσεις για την Ειδική Κατανάλωση Θερμό¬ 
τητας έχουν γίνει χωρίς τη συμμετοχή των συγκεκριμένων βελτιωτικών καυσίμου, 


ό. λιπαντικά. 
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ΠΙΝ. 21: Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου 


ρ υ [μ\λ/] 

Ρΐ 

ρ 2 

ρ 3 

ρ 4 

Ρ 5 

ρ 6 

ρ 7 

ρ 8 

ρ 9 

Ρ 

'ιο 

Κόστος βελτιωτικών καυ¬ 
σίμου [€/Μ\Λ/ή] 

1.0 

1.0 

1.1 

1.1 

1.2 

1.2 

1.3 

1.3 

1.4 

1.5 

Κόστος λιπαντικών 
[€/Μ\Λ/ή] 

0.3 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.4 

0.5 

Σύνολο [€/Μ\Λ/Η] 

1.3 

1.4 

1.5 

1.5 

1.6 

1.6 

1.7 

1.7 

1.8 

2.0 


Παράδειγμα : Έστω ότι τα κόστη ανά επίπεδο καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατα¬ 
νάλωσης Θερμότητας όπως φαίνονται στον παραπάνω ΠΙΝ. 21. Στην περίπτωση αυτή, το Μέσο 
Ειδικό Κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου είναι ίσο με 1.61 €/Μ\Λ/Ιι. 

2 - Το «Μέσο Ειδικό Κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης λόγω λειτουργίας εκτός δαπανών συ¬ 

ντήρησης πάγιου χαρακτήρα» (για όλα τα επίπεδα καθαρής παραγωγής της συνάρτησης Ειδικής 
Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι ο μέσος όρος του κόστους πρόσθετων δαπανών συντήρησης 
λόγω λειτουργίας για τα δέκα επίπεδα ισχύος της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότη¬ 
τας, η οποία δηλώνεται από τον Παραγωγό σύμφωνα με την παράγραφο 5 του Άρθρου 262 του 
ΚΔΣ. Το κόστος αυτό συμπεριλαμβάνει το κόστος συμβολαίου συντήρησης ανηγμένο σε ευρώ 
ανά παραγόμενη μεγαβατώρα (€/Μ\Α/Η). 

3 - Το «Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα» (για όλα τα επίπεδα καθαρής πα¬ 

ραγωγής της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) είναι το μέσο κόστος κάλυψης του 
ελλείμματος δικαιωμάτων εκπομπών κάθε Μονάδας. Το μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδί¬ 
ου του άνθρακα υπολογίζεται σύμφωνα με μεθοδολογία που εγκρίνει η ΡΑΕ [18]. 

5.1.6 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων 

5.1.6.1 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων στο Μετρητή 

Αν προσθέσουμε στο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου, 0 Ρι ,(Ρ π ) , τα Μέσα Ειδικά Κόστη που αναφέρονται 
στην προηγούμενη παράγραφο, λαμβάνουμε το Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας υ, Ο,ΧΡ ,,), το οποίο 

υπολογίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση 
Θερμότητας, και εκφράζεται σε €/Μ\Λ/Τι ως εξής: 

0 ΑΡ„) = °ι·„ (Ρ) + + ° Μι , + ( 23 ) 

Το Μεταβλητό αυτό Κόστος αναφέρεται στο μετρητή της Μονάδας, άρα δε λαμβάνονται υπόψη τις απώ¬ 
λειες του συστήματος μεταφοράς. 

Η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους μίας μονάδας στο μετρητή της Μονάδας έχει την ίδια μορφή με την 
καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, που φαίνεται στο προηγούμενο σχήμα: 

^(Ό=~;+β'+/·Κ 

1 ιι 


( 24 ) 
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5.1.6.2 Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων στο Εικονικό Σημείο Αγοραπωλησίας Ενέργειας ΗΕΠ 

Το Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας υ ανάγεται από το μετρητή ενέργειας της Μονάδας στο σημείο Εκ¬ 
καθάρισης της Αγοράς (εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ - "ιτΐ3ΐΊ<θΐ ροίηΐ") μέσω του 
Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης που αντιστοιχεί στη Μονάδα υ, ΟΣΡ υ , ως εξής: 

= ( 25 ) 

ΟΙΓ„ 

Ο συντελεστής ΟΣΡ ι: προκύπτει από τον πίνακα «Πολλαπλασιαστών Επιμερισμού Απωλειών Εγχύσεων» 
που είναι δημοσιευμένος στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, ανάλογα με τη Ζώνη Απωλειών στην οποία βρί¬ 
σκεται η Μονάδα υ και το επίπεδο του Φορτίου του Συστήματος. Σε περίπτωση που το συνολικό Φορτίο 
Συστήματος όπως αυτό εκφράζεται από την Πρόβλεψη Φορτίου Συστήματος στο σημείο αγοραπωλησίας 
είναι μεταξύ δύο επιπέδων Φορτίου Συστήματος του Πίνακα, τότε γίνεται γραμμική παρεμβολή μεταξύ 
των αντίστοιχων δύο τιμών των Πολλαπλασιαστών Επιμερισμού Απωλειών Έγχυσης. 

Η καμπύλη Μεταβλητού Κόστους μίας Μονάδας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ 
έχει την ίδια μορφή με την καμπύλη Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας, που φαίνεται στο προηγούμενο 
σχήμα: 


ΟΙ (Ό = γ + β" + ν"·Ρ„ (27) 

1 ιι 

Παράδεινιια : Έστω ότι μία Μονάδα υ εγχύει στο σύστημα (στο μετρητή της Μονάδας) στην διάρκεια μίας 
ώρας (μίας Περιόδου Κατανομής) 100 Μ\Λ/Τι με σταθερή ισχύ 100 Μ\Λ/. Το Μεταβλητό Κόστος της Μονά¬ 
δας στα 100 Μ\Λ/ έχει υπολογισθεί στα 20 €/Μ\Λ/Τι και επομένως το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της είναι 
2000 €. Έστω ότι ο Συντελεστής Απωλειών Έγχυσης της Μονάδας είναι 0,98 και επομένως η ενέργεια που 
εχγύεται από την μονάδα στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι ΟΣΡ ι: ·Ρ α =98 
Μ\Λ/Τι και το Μεταβλητό Κόστος της μονάδας υ στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ 

είναι Ο' (Ρ) = —-- Ο (Ρ) δηλαδή Ο'ΧΡ,Χ) = (1/0,98) 20 €/Μ\Λ/Τι= 20,408 €/Μ\Λ/Τι. Επομένως, το Με- 

ΟΙΡ„ 

ταβλητό Κόστος της μονάδας υ στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ είναι μεγαλύτερο 
από το Μεταβλητό Κόστος της μονάδας υ στο μετρητή ενέργειας της μονάδας, έτσι ώστε το Μεταβλητό 
Κόστος της μονάδας υ στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ να καλύπτει και το Μετα¬ 
βλητό Κόστος των απωλειών. Σε κάθε περίπτωση, το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της Μονάδας στο εικο¬ 
νικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ (98 Μ\Λ/Η * 20,408 €/Μ\Λ/Τι = 2000 €) πρέπει να είναι ίσο 
με το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας της Μονάδας στο μετρητή ενέργειας, όπως υπολογίστηκε παραπάνω. 
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Οί.Ε^: Πολλαπλά σι αυτής 
Επιμερισμού Απωλειών 
Εγχύσεως 



(Μ): Σημείο Μέτρησης 


Απώλειες 

Συστήματος 

Μεταφοράς 


Εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ 


ΣΧΗΜΑ 17: Μεταβλητό Κόστος μονάδας στο μετρητή και στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέρ¬ 
γειας του ΗΕΠ 

5.1.6.3 Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος Θερμικών Μονάδων 

Η χαμηλότερη τιμή του Μεταβλητού Κόστους στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ από τις 
τιμές που αντιστοιχούν στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής (στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κα¬ 
τανάλωση Θερμότητας της Μονάδας) ισούται με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος (Μίηίιηυιη Ν/επεβΙθ 
θθ5ΐ, Μ\/0), (7™, το οποίο χρησιμοποιείται στον έλεγχο εγκυρότητας των Προσφορών Έγχυσης για τις 
θερμικές Πονάδες παραγωγής (δες τη σχετική παράγραφο στο τέλος του παρόντος Κεφαλαίου). 

5.1.7 Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας Θερμικών Μονάδων 

Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής Μονάδας, ΗΟ ιι (Ρ ιι ) , εκφράζεται σε €/Μ, και υπολογίζεται 
στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής για τα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας 
ως εξής: 


ηο η (ρ μ ) = ο μ (ρ.)·ρ μ (28) 


Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής Μονάδας, ΗΟ ιι (Ρ ίΙ ) , προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο 
δευτέρου βαθμού, ως εξής: 



(29) 


Το επόμενο σχήμα δείχνει μία χαρακτηριστική καμπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας για μία θερμική 
Μονάδα παραγωγής. 
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ΗΟ υ (Ρ υ ) [Ευω] 



ΣΧΗΜΑ 18: Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας θερμικής Μονάδας υ 


5.1.7.1 Κόστος Χωρίς Φορτίο 

Το Κόστος Χωρίς Φορτίο (Νο Ιοθά θοεΐ) μιας Μονάδας υ, ΝΣΟ ι: , εκφράζεται σε €/Η και είναι το υποθετι¬ 
κό Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας σε μηδενική ισχύ εξόδου. Το Κόστος Χωρίς Φορτίο δεν μπορεί να μετρηθεί 
διότι οι θερμικές Μονάδες δεν μπορούν να λειτουργήσουν σε συνθήκες μηδενικής ισχύος εξόδου. Το 
ΝΧ μπορεί να προσδιορισθεί προσεγγιστικά ως το σημείο τομής της προέκτασης της καμπύλης του Ω¬ 
ριαίου Κόστους Λειτουργίας με τον κάθετο άξονα, όπως δείχνει το παραπάνω ΣΧΗΜΑ 18. Το ΝΧ μπορεί 
να προσδιοριστεί μαθηματικά ως ο σταθερός συντελεστής α' του πολυωνύμου δευτέρου βαθμού με το 
οποίο προσεγγίζεται η καμπύλη Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, ΗΟ η (Ρ η ) , στην εξίσωση (29). 

Το Κόστος Χωρίς Φορτίο σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις των Κωδίκων δε χρησιμοποιείται από τον 
ΛΑΓΗΕ. 


5.1.7.2 Κόστος Ελάχιστου Φορτίου 

Το Κόστος Ελάχιστου Φορτίου (Μίηίιηυιη ίθ3ά θοεΐ) μιας Μονάδας υ, ΜΣΟ υ , είναι το Ωριαίο Κόστος 
Λειτουργίας στο τεχνικό ελάχιστο της Μονάδας, όπως φαίνεται στο ΣΧΗΜΑ 18. Αντίθετα προς το Κόστος 
Χωρίς Φορτίο, το οποίο είναι θεωρητικό και μπορεί να προσδιορισθεί μόνο προσεγγιστικά, το Κόστος 
Ελάχιστου Φορτίου μιας Μονάδας υ, ΜΡΟ η , είναι πλήρως μετρήσιμο και καθορίζεται από την Ειδική 
Κατανάλωση Θερμότητας της Μονάδας στο τεχνικό ελάχιστο, ως εξής: 
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Λ 410 ι ,=Η0 ι χΡΓ) = 0 ι χΡΓ)·ΡΓ (30) 

Το Κόστος Ελάχιστου Φορτίου σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του ΚΣΗΕ δε χρησιμοποιείται από το 
ΛΑΓΗΕ. 

5.1.8 Διαφορικό Κόστος Θερμικών Μονάδων 
5.1.8.1 Ορισμός Διαφορικού Κόστους Θερμικών Μονάδων 

Το Διαφορικό Κόστος ΙΟ υ (Ρ α ) μίας θερμικής Μονάδας υ σε δεδομένο επίπεδο καθαρής παραγωγής Ρ η 
είναι η πρώτη παράγωγος του Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας στο συγκεκριμένο επίπεδο παραγωγής. Ε¬ 
φόσον το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας μίας θερμικής Μονάδας προσεγγίζεται από ένα πολυώνυμο δευτέ¬ 
ρου βαθμού, το Διαφορικό Κόστος της θερμικής Μονάδας αποδίδεται από μία γραμμική συνάρτηση ως 
προς το επίπεδο παραγωγής της Μονάδας, ως εξής: 




άΗΟ ι χΡ η ) ά(α' + β'Ρ η+ γ'Ρϊ) 


άΡ„ 


άΡ„ 


β' + 2 γ'Ρ υ (3ΐ) 


Ωστόσο, επειδή η χρήση βηματικών συναρτήσεων στους αλγορίθμους γραμμικού προγραμματισμού 
προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, γίνεται προσέγγιση του Διαφορικού Κόστους από μία βηματική 
συνάρτηση. 

Για να ορισθεί αυτή η βηματική συνάρτηση κατ'αρχήν γίνεται προσέγγιση της καμπύλης Ωριαίου Κό¬ 
στους Λειτουργίας, ΗΟ^Ρ^, με μια κλιμακωτή γραμμική συνάρτηση, εκτελώντας γραμμική παρεμβολή 

μεταξύ των επιπέδων καθαρής παραγωγής στα οποία ορίζεται η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. Η προ¬ 
σέγγιση αυτή απεικονίζεται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 19 με την κόκκινη γραμμή. 
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ΗΟ υ (Ρ υ ) [ΕυΓο] 



ΣΧΗΜΑ 19: Κλιμακωτή γραμμική προσέγγιση της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας 


Λαμβάνοντας την πρώτη παραγωγό της κλιμακωτής γραμμικής προσέγγισης της καμπύλης Ωριαίου Κό¬ 
στους Λειτουργίας, ορίζεται το αντίστοιχο Διαφορικό Κόστος ως μία βηματική συνάρτηση, όπου κάθε 
βήμα είναι η κλίση της γραμμής στο αντίστοιχο τμήμα της κλιμακωτής γραμμικής προσέγγισης της κα¬ 
μπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας, όπως φαίνεται στο . Η βηματική συνάρτηση που προκύπτει (με 
μαύρο χρώμα) είναι προσέγγιση της πραγματικής γραμμικής συνάρτησης διαφορικού κόστους της Μο¬ 
νάδας, που φαίνεται στο με γαλάζιο χρώμα, 10^(Ρ^) . Το πρώτο βήμα επεκτείνεται έως την μηδενική 
ισχύ παραγωγής. 
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!Ο υ {Ρ υ ) [Ευτο/Μ\Λ/Η\ 



υ 


ΣΧΗΜΑ 20: Χαρακτηριστική καμπύλη Διαφορικού Κόστους θερμικής Μονάδας υ 

Το διαφορικό κόστος σε κάθε βήμα της καμπύλης Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής: 


Κ,(Ρ,) = 


Η0,ΧΡ Μ )-Η0,ΧΡ,) 


Ρ -Ρ 

1 1+1 1 ί 


,ΐ = 1,2,...,9 


(32) 


5.1.8.2 Χρήση Διαφορικού Κόστους Θερμικών Μονάδων 

Το Διαφορικό Κόστος των θερμικών Μονάδων δεν χρησιμοποιείται κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του 
προβλήματος ΗΕΠ. Η επίλυση της αγοράς γίνεται με τις Προσφορές Έγχυσης των Μονάδων παραγωγής. 
Ωστόσο, το Διαφορικό Κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων σύμφωνα με το Άρθρο 56 του ΚΣΗΕ χρησι¬ 
μοποιείται από τον ΛΑΓΗΕ για τον έλεγχο ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του 
Συστήματος. 

Στην περίπτωση ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς του Συστήματος κατά την εφαρ¬ 
μογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ κατά το Άρθρο 55 του ΚΣΗΕ, ο ΛΑΓΗΕ επαναλαμβάνει την επίλυση 
του ΗΕΠ χρησιμοποιώντας το Διαφορικό Κόστος των Κατανεμόμενων Μονάδων αντί των αντίστοιχων 
Προσφορών Έγχυσης και διαπιστώνει εάν ενεργοποιούνται οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του 
Συστήματος κατά την επίλυση αυτή. Συγκεκριμένα για τις θερμικές Κατανεμόμενες Μονάδες χρησιμοποι¬ 
είται το Διαφορικό Κόστος ενώ για τις αντίστοιχες υδροηλεκτρικές χρησιμοποιείται ως Διαφορικό Κόστος 
η τιμή του Μεταβλητού Κόστους, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 44 παράγραφος 5 του ΚΣΗΕ, διότι στην 
περίπτωση που το Μεταβλητό Κόστος έχει σταθερά τιμή ισούται με το Διαφορικό Κόστος. Στην περίπτω¬ 
ση που διαπιστώνεται ότι ενώ ενεργοποιούνται οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς του Συστήματος 
κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ με βάση τις Προσφορές Έγχυσης, δεν ενεργοποιού¬ 
νται κατά την εφαρμογή του Μηχανισμού Επίλυσης ΗΕΠ με βάση το Διαφορικό Κόστος των Κατανεμόμε- 
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νων Μονάδων, συντρέχει περίπτωση οικονομικής ενεργοποίησης Διαζωνικών Περιορισμών Μεταφοράς 
του Συστήματος, καιοΛΑΓΗΕ ενημερώνει σχετικά τη ΡΑΕ. 


5.1.9 Παράδειγμα υπολογισμού κόστους θερμικής Μονάδας 

5.1.9.1 Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά και Τεχνικό οικονομικά Στοιχεία Μονάδας 

Ας υποθέσουμε ότι έχουμε μία Μονάδα παραγωγής με τεχνικό ελάχιστο 65 Μ \Ν και μέγιστη καθαρή πα¬ 
ραγωγή 200 Μ\Λ/, η οποία έχει τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά και τα Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία που 
φαίνονται στον ακόλουθο πίνακα σχετικά με την Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας. Υποθέτουμε ότι η Μο¬ 
νάδα χρησιμοποιεί ένα καύσιμο: 

ΠΙΝ. 22: Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά και Τεχνικοοικονομικά Στοιχεία Μονάδας Άρθρων 262 ΚΔΣ 

και 44 ΚΣΗΕ 


Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας 

Η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας (σε ΰ1/Μ\Λ/ό) για το διά¬ 
στημα μεταξύ της Τεχνικά Ελάχιστης Παραγωγής και της 
μέγιστης συνεχούς ικανότητας καθορίζεται σε δέκα (10) 
επίπεδα καθαρής ισχύος (σε Μ\/V), δύο από τα οποία είναι 
τα άκρα του ως άνω διαστήματος. Τα εν λόγω σημεία επιλέ- 
γονται έτσι ώστε να προσεγγίζεται καλύτερα η τεχνική κα¬ 
μπύλη ειδικής κατανάλωσης 

Επίπεδο Καθαρής 

Ισχύος [Μ\Λ/] 

Ειδική Κατανάλωση 

Θερμότητας [Θϋ/Μ\Λ/Ιι] 

65 

0,11358 

80 

0,11114 

95 

0,10963 

110 

0,10866 

125 

0,10805 

140 

0,10767 

155 

0,10747 

170 

0,10739 

185 

0,10740 

200 

0,10749 

Κόστος καυσίμου [€/μονάδα ποσοτικής μέτρησης] 

19,2544 

Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου [Θϋ/μονάδα 
ποσοτικής μέτρησης] 

0,04225 

Μέσο Ειδικό κόστος πρώτων υλών εκτός καυσίμου 
(για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτησης 
Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) [€/Μ\Λ/ίι] 

0,00726 

Μέσο Ειδικό κόστος πρόσθετων δαπανών συντήρησης 
λόγω λειτουργίας, εκτός δαπανών συντήρησης παγίου 
χαρακτήρα (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της 
συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) 
[€/Μ\Λ/Μ] 

0,00623 

Μέσο Ειδικό Κόστος Εκπομπών διοξειδίου του άνθρα¬ 
κα (για όλα τα επίπεδα καθαρής ισχύος της συνάρτη¬ 
σης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας) [€/Μ\Λ/ίι] 

2,0 
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5.1.9.2 Υπολογιζόμενα μεγέθη από Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά και Τεχνικό οικονομικά Στοιχεία 

Η βηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας μιας Μονάδας υ μετατρέπεται στη βηματική 
συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου, Οβ· ν {Ρ α ) [€/Μ\Λ/ή] εφαρμόζοντας τη σχέση (22), τα βήμα¬ 
τα της οποίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 


ΠΙΝ. 23: Βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου της Μονάδας 


Βηματική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους Καυ- 

Επίπεδο Καθαρής 

Μεταβλητό Κόστος 

σιμού 

Παραγωγής [Μ\Λ/Ιι] 

Καυσίμου [€/Μ\Α/Η] 


65 

51,761 

Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής 
(σε Μ\Λ/Η) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλω- 

80 

50,649 

95 

49,961 

ση Θερμότητας. 

110 

49,519 


125 

49,241 


140 

49,068 


155 

48,977 


170 

48,94 


185 

48,945 


200 

48,986 


Στη συνέχεια, υπολογίζεται η βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας εφαρμόζοντας 
τη σχέση (23), τα βήματα της οποίας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα: 


ΠΙΝ. 24: Βηματική συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας 


Βηματική Συνάρτηση Μεταβλητού Κόστους 

Επίπεδο Καθαρής 

Μεταβλητό Κόστος 


Παραγωγής [Μ\Α/Η] 

[€/Μ ννή] 


65 

53,774 

Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής 
(σε Μ\Λ/Η) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλω- 
ση Θερμότητας. 

80 

52,662 

95 

51,974 


110 

51,532 


125 

51,254 


140 

51,081 


155 

50,99 


170 

50,953 


185 

50,958 


200 

50,999 
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Το Ωριαίο Κόστος Λειτουργίας, ΗΟ ιι (Ρ ιι ), υπολογίζεται εφαρμόζοντας τη σχέση (28) και αποτυπώνεται 
στον παρακάτω πίνακα: 


ΠΙΝ. 25: Βηματική συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουργίας της Μονάδας 


Βηματική Συνάρτηση Ωριαίου Κόστους Λειτουρ- 

Επίπεδο Καθαρής 

Ωριαίο Κόστος Λειτουργί- 

γιας 

Παραγωγής [Μ\Λ/Τι] 

ας [€/ίι] 


65 

3.495,31 


80 

4.212,96 

Ορίζεται στα δέκα (10) επίπεδα καθαρής παραγωγής 
(σε Μ\Α/) στα οποία καθορίζεται η Ειδική Κατανάλωση 

95 

4.937,53 

Θερμότητας. 

110 

5.668,52 


125 

6.406,75 


140 

7.151,34 


155 

7.903,45 


170 

8.662,01 


185 

9.427,23 


200 

10.199,8 


Το Διαφορικό Κόστος της Μονάδας υπολογίζεται από τη σχέση (32), αποτελείται από 9 βήματα, και δίνε¬ 
ται στον παρακάτω πίνακα. Αν προεκταθείτο πρώτο βήμα της παραπάνω βηματικής συνάρτησης προς τα 
αριστερά, ώστε να φτάσει στον κάθετο άξονα (Ρ=0), και θεωρήσουμε ότι η προέκταση αυτή ορίζει ένα 
βήμα της βηματικής συνάρτησης, τότε προκύπτει η δεκαβάθμια συνάρτηση Διαφορικού Κόστους της 

Μονάδας από 0 έως 7 > ™ Χ = 200ΜίΤ7? , που φαίνεται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 21: 


ΠΙΝ. 26: Βηματική συνάρτηση Διαφορικού Κόστους λειτουργίας της Μονάδας 


Βηματική Συνάρτηση Διαφορικού Κόστους 

Επίπεδο Καθαρής 

Διαφορικό Κόστος 


Παραγωγής [Μ\Λ/Η] 

[€/Μ \Λ/Τι] 


65 

47,843 

Το διάστημα μεταξύ του τεχνικού ελάχιστου έως τη 
μεγίστη συνεχή ικανότητα αποτελείται από εννέα (9) 
βήματα. 

80 

48,305 

95 

48,733 


110 

49,215 


125 

49,639 


140 

50,141 


155 

50,571 


170 

51,015 


185 

51,505 


200 

- 
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ΣΧΗΜΑ 21: Συνάρτηση Διαφορικού Κόστους της Μονάδας από 0 έως Ρ„, οχ 
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5.2 Υδροηλεκτρικές Μονάδες 


Το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος των υδροηλεκτρικών Μονάδων στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ε¬ 
νέργειας ΗΕΠ ισούται με μία σταθερή και ενιαία ανά υδροηλεκτρικές Μονάδες υπο λειτουργική αλληλε¬ 
ξάρτηση τιμή σε €/Μ\Λ/ίι. Η τιμή αυτή υπολογίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς, δυνάμει του Άρθρου 
44, παρ. 5 του ΚΣΗΕ, ημερησίως, βάσει μεθοδολογίας που καθορίζεται από τον Λειτουργό της Αγοράς και 
εγκρίνεται με απόφαση της ΡΑΕ. Η μεθοδολογία αποσκοπεί στον υπολογισμό της αξίας χρήσης των υδά¬ 
τινων πόρων, όπως αυτή αντανακλάται από την εξοικονόμηση του μεταβλητού κόστους του θερμικού 
συστήματος παραγωγής, καθώς και στην ασφαλή λειτουργία των ταμιευτήρων. 

Έως την έγκριση από τη ΡΑΕ της προαναφερθείσας μεθοδολογίας, το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος των 
υδροηλεκτρικών Μονάδων στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας ΗΕΠ ισούται με μία σταθερή 
και ενιαία τιμή €/Μ\Λ/ίι, ανά σύνολο υδροηλεκτρικών Μονάδων που τελούν σε λειτουργική αλληλεξάρ¬ 
τηση, όπως αυτή έχει καθοριστεί με σχετική απόφαση της ΡΑΕ και ισχύει. 


5.3 Έλεγχος Εγκυρότητας Προσφοράς Έγχυσης 

Οι λεπτομέρειες του ελέγχου εγκυρότητας των Προσφορών Έγχυσης που υποβάλλονται στον Ημερήσιο 
Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) περιγράφονται στο Κεφάλαιο 3 του παρόντος Εγχειριδίου. Εδώ, πε- 
ριγράφονται λεπτομέρειες σχετικά με τον έλεγχο εγκυρότητας των Προσφορών Έγχυσης μίας Μονάδας 
όσον αφορά τη σύγκρισή τους με το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας. 


5.3.1 Έλεγχος εγκυρότητας Προσφορών Έγχυσης θερμικών Μονάδων 

Σύμφωνα με το Άρθρο 24 του ΚΣΗΕ, για μια θερμική Μονάδα η τιμή ενέργειας κάθε βαθμίδας της κλιμα¬ 
κωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη της Ελάχιστης Διοικητικά 
Οριζόμενης Τιμής (Άρθρο 71, §4 του ΚΣΗΕ). Η ελάχιστη Διοικητικά Οριζόμενη τιμή ισούται με το Ελάχιστο 
Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας στο εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ, όπως αυτό 
ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η Προσφορά Έγχυσης. 

Επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο 25, §1 του ΚΣΗΕ, ειδικά για την πρώτη βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτη¬ 
σης Προσφοράς Έγχυσης της θερμικής Μονάδας, στην οποία αντιστοιχεί χαμηλότερη τιμή ενέργειας με¬ 
ταξύ όλων των βαθμιδών της ίδιας συνάρτησης, η προσφερόμενη τιμή ενέργειας επιτρέπεται να είναι 
χαμηλότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας. Για μία Περίοδο Κατανομής, η ποσότητα 
ενέργειας η οποία περιλαμβάνεται στην πρώτη αυτή βαθμίδα της κλιμακωτής συνάρτησης δεν επιτρέπε¬ 
ται να είναι υψηλότερη από το 30% της συνολικής ποσότητας ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης (κανό¬ 
νας του 30%). Οι ΚΜΣΗΘΥΑ για τις οποίες βρίσκεται εν ισχύ Απόφαση Ειδικών Λειτουργικών Όρων που 
ορίζει Ποσότητα Προτεραιότητας Ένταξης στον ΗΕΠ δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του κανόνα 
του 30%. 

Σε κάθε περίπτωση, σύμφωνα με το Άρθρο 25, §2 του ΚΣΗΕ, η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας 
κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμιδών της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς 
Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελάχιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως το 
όριο αυτό ισχύει για την Περίοδο Κατανομής στην οποία αντιστοιχεί η κλιμακωτή συνάρτηση της Προ¬ 
σφοράς Έγχυσης. 

Επομένως, η Προσφορά Έγχυσης της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ί μπορεί να έχει τη μορφή 
του επόμενου σχήματος (κόκκινη γραμμή), με τους παρακάτω περιορισμούς: 
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Α) Η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των 
βαθμιδών της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν είναι μικρότερη από το Ελάχιστο 
Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας, Ο'™" (Άρθρο 25, §2 του ΚΣΗΕ): 


Μ«, 


(33) 


όπου: 

μ ηί η σταθμισμένη με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας της 

Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε [€/Μ\Α/Μ] 
ί> ηι1 η τιμή ενέργειας της ί βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης της 

Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε [€/Μ\Λ/Ιι] 

Ρ ιηι η ποσότητα ενέργειας της βαθμίδας ί της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυ¬ 

σης της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ, σε [Μ\Α/Η] 

Ρ™ χ η συνολική ποσότητα ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας υ, σε [Μ\Α/Μ]. 

Ταυτίζεται με τη δηλωμένη καθαρή διαθέσιμη ισχύ της Μονάδας υ για μία ώρα λει¬ 
τουργίας. Στην περίπτωση Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ ή υδροηλεκτρικών Μο¬ 
νάδων ισούται με την διαφορά μεταξύ της δηλωμένης καθαρής διαθέσιμης ισχύος της 
Μονάδας υ και της Μη-Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης. 

Β) Η τιμή ενέργειας που αντιστοιχεί σε οποιαδήποτε βαθμίδα ί της κλιμακωτής συνάρτησης Προ¬ 
σφοράς Έγχυσης της Μονάδας υ για την Περίοδο Κατανομής ΐ πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση 
της Διοικητικά Οριζόμενης Μέγιστης Τιμής Προσφοράς Ενέργειας, ΈΑΡ (Άρθρο 24, §3 του ΚΣΗΕ 
και Άρθρο 71, §1). 


ί) ίιιΙ <ΟΑΡ, για κάθε ί = 1,10 (34) 

Τα παραπάνω αποτυπώνονται στο ΣΧΗΜΑ 22 για μία θερμική Μονάδα, όπου με κόκκινη γραμμή φαίνε¬ 
ται η Προσφορά Έγχυσης, με πράσινη διακεκκομένη γραμμή το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονά¬ 
δας, με μαύρη γραμμή το Διαφορικό Κόστος της Μονάδας, και με χοντρή κόκκινη γραμμή η σταθμισμένη 
με τις ποσότητες ενέργειας κάθε βαθμίδας μέση τιμή ενέργειας του συνόλου των βαθμιδών της κλιμακω¬ 
τής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης. 

Επομένως, εφόσον το πρώτο βήμα της Προσφοράς Έγχυσης δεν ξεπερνά το 30% της μέγιστης διαθεσιμό¬ 
τητας της Μονάδας σε μία Περίοδο Κατανομής, η τιμή ενέργειας της πρώτης βαθμίδας της προσφοράς 
έγχυσης (προσαρμοσμένης με τις απώλειες), μπορεί να είναι χαμηλότερη από το Ελάχιστο Μεταβλητό 
Κόστος της Μονάδας. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι σε μια Προσφορά Έγχυσης θερμικής Μονάδας: 

I. Οι ποσότητες (Μ\Λ/Έ) της Προσφοράς Έγχυσης της Μονάδας αναφέρονται στο μετρητή της Μο¬ 
νάδας. 

II. Οι τιμές (€/Μ\Α/Τι) της Προσφοράς Έγχυσης και το Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας αναφέρονται 
στο νοητό σημείο Εκκαθάρισης της Αγοράς («ιπθγΚθϊ ροίηΐ») όπου γίνεται η εξίσωση της παρα- 
γόμενης με την καταναλισκόμενη ενέργεια. 
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Δηλαδή, για τους σκοπούς του ελέγχου εγκυρότητας, το Ελάχιστο Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας ανά¬ 
γεται στο σημείο Εκκαθάρισης της Αγοράς (εικονικό σημείο αγοραπωλησίας ενέργειας του ΗΕΠ) (δες 
σχέση (25)), ώστε να υπάρχει το ίδιο σημείο αναφοράς με τις τιμές ενέργειας της Προσφοράς Έγχυσης. 


[ΕυίοΙΜΜ ?] 



ΣΧΗΜΑ 22: Έλεγχος εγκυρότητας Προσφοράς Έγχυσης θερμικής Μονάδας 


5.3.2 Έλεγχος εγκυρότητας Προσφορών Έγχυσης ΥΗΣ 

Για τις Προσφορές Έγχυσης που υποβάλλονται για υδροηλεκτρική Μονάδα, περιλαμβανομένων των υ¬ 
δροηλεκτρικών Μονάδων άντλησης που βρίσκονται σε λειτουργία παραγωγής, η τιμή ενέργειας κάθε 
βαθμίδας της κλιμακωτής συνάρτησης Προσφοράς Έγχυσης δεν επιτρέπεται να είναι μικρότερη του Ελά¬ 
χιστου Μεταβλητού Κόστους της Μονάδας, όπως αυτό προσδιορίζεται στην §5.2 του παρόντος Κεφαλαί¬ 
ου. 

Οι υδροηλεκρικές Μονάδες δεν έχουν δικαίωμα να κάνουν χρήση του κανόνα του 30% που ισχύει για τις 
θερμικές Μονάδες και αναφέρθηκε σε προηγούμενη παράγραφο. 

Στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 23 απεικονίζεται ένα παράδειγμα Προσφοράς Έγχυσης για υδροηλεκτρική Μονά¬ 
δα (με κόκκινο χρώμα), καθώς και το Μεταβλητό Κόστος της Μονάδας (με χοντρή πράσινη γραμμή): 
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ΣΧΗΜΑ 23: Έλεγχος εγκυρότητας Προσφοράς Έγχυσης υδροηλεκτρικής Μονάδας 


5.3.3 Παράδειγμα Προσφοράς Έγχυσης Μονάδας 

Αναφερόμενοι στο παράδειγμα θερμικής Μονάδας που αναφέρεται σε προηγούμενη παράγραφο του 
παρόντος Κεφαλαίου, μία Προσφορά Έγχυσης της Μονάδας αυτής στον ΗΕΠ θα μπορούσε να είναι αυτή 
που φαίνεται στον ΠΙΝ. 27 και αποδίδεται γραφικά με την κόκκινη γραμμή στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 24, 
παίρνοντας υπόψη τα αναμενόμενα κέρδη της, την απόσβεση του κεφαλαίου κατασκευής της Μονάδας, 
κτλ. 

ΠΙΝ. 27: Προσφορά Έγχυσης της Μονάδας 


Προσφορά'Εγχυσης (10 βήματα) 

Ενέργεια που εγχέει στο Σύ¬ 
στημα [Μ\Λ/Η] 

Διαφορικό Κόστος λει¬ 
τουργίας [€/Μ\Λ/Ιί] 


60 

22,5 


70 

55,0 


90 

61,0 


120 

66,0 


140 

67,0 


150 

67,5 


170 

68,0 


180 

68,5 


190 

69,0 


200 

69,5 
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ΣΧΗΜΑ 24: Παράδειγμα Προσφοράς Έγχυσης Θερμικής Μονάδας 
5.4 Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισμού Θερμικών Μονάδων 
5.4.1 Κύκλος λειτουργίας Μονάδας 

Ο τυπικός κύκλος λειτουργίας μιας Μονάδας περιλαμβάνει τις παρακάτω καταστάσεις: 

Κατάσταση λειτουργίας: Ορίζεται από τη χρονική στιγμή έναυσης της Μονάδας έως τη χρονική στιγμή 
του αποσυγχρονισμού της Μονάδας από το ηλεκτρικό δίκτυο. 

Κατάσταση κράτησης ή αναμονής: Ορίζεται από τη χρονική στιγμή του αποσυγχρονισμού της Μονάδας 
από το ηλεκτρικό δίκτυο έως τη χρονική στιγμή της επόμενης έναυσης της Μονάδας. 

Η κατάσταση λειτουργίας περιλαμβάνει τις παρακάτω διακριτές περιόδους: 

- Την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού, η οποία ορίζεται από τη χρονική στιγμή έναυσης της 
Μονάδας έως και το συγχρονισμό της Μονάδας. Η Μονάδα κατά την περίοδο προετοιμασίας 
συγχρονισμού καταναλώνει καύσιμο ή μίγμα καυσίμων έτσι ώστε να επιτύχει τις κατάλληλες 
συνθήκες πίεσης και θερμοκρασίας που απαιτούνται για την έναρξη παραγωγής ηλεκτρικής ε¬ 
νέργειας. Κατά την περίοδο προετοιμασίας συγχρονισμού η Μονάδα δεν εγχέει ενέργεια στο Σύ¬ 
στημα. 

- Την περίοδο παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο, η οποία ορίζεται από το συγχρονισμό της Μο¬ 
νάδας με το ηλεκτρικό δίκτυο έως ότου η Μονάδα φτάσει το τεχνικό της ελάχιστο. Κατά τη μεθο- 
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δολονία επίλυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού 
της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), γίνεται η παραδοχή ότι η Μονάδα παραμένει στο φορτίο 
συγχρονισμού (όπως αυτό υποβάλλεται στην Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών από τον 
Παραγωγό) καθ' όλη τη διάρκεια της περιόδου αυτής. 

- Την περίοδο κανονικής λειτουργίας, η οποία ορίζεται από το τέλος της περιόδου παραμονής της 
Μονάδας στο ενδιάμεσο φορτίο έως τη χρονική στιγμή που η Μονάδα βρίσκεται στο τεχνικό της 
ελάχιστο για αποσυγχρονισμό. Κατά την περίοδο αυτή, η φόρτιση της Μονάδας γίνεται μεταξύ 
του τεχνικού της ελάχιστου και της μέγιστης διαθεσιμότητάς της, (όπως αυτά δηλώνονται από 
τον Παραγωγό), σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΚΔΣ. 

- Την περίοδο αποσυγχρονισμού, η οποία ορίζεται από τη χρονική στιγμή που η Μονάδα βρίσκε¬ 
ται στο τεχνικό της ελάχιστο για αποσυγχρονισμό έως τον αποσυγχρονισμό της από το ηλεκτρικό 
δίκτυο. Κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδο¬ 
λογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων (ΟΤΑ), γίνεται η παραδοχή ότι η Μονάδα κα¬ 
τεβαίνει από το ελάχιστο φορτίο στο μηδέν με γραμμική μείωση της καθαρής παραγωγής της. 

Ο χρόνος της περιόδου προετοιμασίας συγχρονισμού (δγηΤίιτίθ) και ο χρόνος της περιόδου παραμονής 
στο ενδιάμεσο φορτίο (δοεΚΤίιτίθ), εξαρτώνται από την κατάσταση της Μονάδας κατά τη χρονική στιγμή 
της έναυσης. Συγκεκριμένα, η κατάσταση της Μονάδας ορίζεται σε θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή, ανάλο¬ 
γα με το χρονικό διάστημα που η Μονάδα βρισκόταν σε κατάσταση κράτησης. 

Ο χρόνος αποσυγχρονισμού (ΟθδγηΤιτίθ) είναι σταθερός (σύμφωνα με τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστι¬ 
κά της Μονάδας). 

Ως χρόνος λειτουργίας (όταν Χυρ = 1) ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Μονάδα βρίσκεται 
σε κατάσταση λειτουργίας. 

Ως χρόνος κράτησης ή αναμονής (όταν Χυρ = 0) ορίζεται το χρονικό διάστημα κατά το οποίο η Μονάδα 
βρίσκεται σε κατάσταση κράτησης ή αναμονής. 

Οι παραπάνω χρόνοι απεικονίζονται στο παρακάτω ΣΧΗΜΑ 25. 



ΣΧΗΜΑ 25: Χρόνοι κύκλου λειτουργίας Μονάδας 
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Μία Μονάδα πρέπει να παραμείνει σε κατάσταση κράτησης ή αναμονής για έναν Ελάχιστο Χρόνο Κρά¬ 
τησης ή αναμονής (Μίπίιηυιτι Οοννπ Τιιτιθ, ΜίπΟπ), και σε κατάσταση λειτουργίας για ένα Ελάχιστο Χρόνο 
Λειτουργίας (Μίπίπτυιπ ΙΙρ Τιιτιθ, ΜίπΙΙρ). Οι περιορισμοί αυτοί εφαρμόζονται κατά τη μεθοδολογία επί¬ 
λυσης του ΗΕΠ, του προγράμματος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής 
Αποκλίσεων (ΟΤΑ). 


5.4.2 Κόστος Εκκίνησης και Κόστος Αποσυγχρονισμού 

Σύμφωνα με το Άρθρο 55 παράγραφος 2.Β.(3) του ΚΣΗΕ κατά την μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ, στο 
συνολικό κόστος παραγωγής λαμβάνεται υπόψη το ενδεχόμενο Κόστος Αποσυγχρονισμού Μονάδας 
που έχει ενταχθεί στον ΗΕΠ, το οποίο λαμβάνεται ίσο με το Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από ενδιάμεση 
κατάσταση κράτησης ή αναμονής. Η ρύθμιση αυτή εφαρμόζεται έτσι ώστε Μονάδες με χαμηλό κόστος 
λειτουργίας και υψηλό κόστος εκκίνησης να έχουν την δυνατότητα ένταξης στον ΗΕΠ σύμφωνα με την 
αντίστοιχη Προσφορά Έγχυσης, τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά τους και την αντίστοιχη Δήλωση Τε- 
χνοοικονομικών Στοιχείων. 

Με αυτή τη ρύθμιση κάθε Παραγωγός αναλαμβάνει το κόστος εκκίνησης από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή 
κατάσταση αναμονής της Μονάδας του για ένταξη στο σύστημα και αποζημιώνεται σε περίπτωση πραγ¬ 
ματικού αποσυγχρονισμού μετά από Εντολή Κατανομής με το ποσό που αντιστοιχεί στο «Ειδικό Κόστος 
Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό κόστος εκκίνησης της Μονάδας έως την τεχνικά ελάχι¬ 
στη παραγωγή για έναρξη από μη συγχρονισμένη ενδιάμεση κατάσταση αναμονής» σύμφωνα με το Άρ¬ 
θρο 44, παράγραφος 1, πίνακας Γ του ΚΣΗΕ. 

Η αποζημίωση στην περίπτωση αποσυγχρονισμού αφορά την κάλυψη του κόστους της επόμενης πραγ¬ 
ματικής εκκίνησης και επειδή είναι άγνωστο εάν η εκκίνηση θα είναι από ψυχρή, ενδιάμεση ή θερμή κα¬ 
τάσταση αναμονής για το λόγο αυτό η αποζημίωση συμβατικά γίνεται από ενδιάμεση κατάσταση αναμο¬ 
νής. 

Κάθε Παραγωγός έχει την υποχρέωση να δηλώνει σύμφωνα με το Άρθρο 44, παράγραφος 1 πίνακας Γ. 
του ΚΣΗΕ το «Ειδικό Κόστος Εκκίνησης, το οποίο καθορίζεται ως το συνολικό κόστος εκκίνησης της Μο¬ 
νάδας έως την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή για έναρξη από μη συγχρονισμένη ενδιάμεση κατάσταση 
αναμονής» στην αντίστοιχη Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων. 

Ο Παραγωγός κατά τον υπολογισμό του Ειδικού Κόστους Εκκίνησης λαμβάνει υπόφη: 

1. Το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας για τροφοδότηση των βοηθητικών της Μονάδας, 

2. Το κόστος των καυσίμων λαμβάνοντας υπόψη την διαφορετική τους ποσοστιαία συμμετοχή στο 
μίγμα ανά επίπεδο παραγωγής και το κόστος τυχόν βελτιωτικών καύσης που χρησιμοποιούνται 
κατά τη διαδικασία εκκίνησης, και 

3. Το κόστος επεξεργασίας νερού. 

Τα παραπάνω κόστη αφορούν αποκλειστικά κόστη που επωμίζεται ο Παραγωγός κατά τον χρόνο της πε¬ 
ριόδου προετοιμασίας συγχρονισμού (5γηΤίιηθ) και τον χρόνο της περιόδου παραμονής στο ενδιάμεσο 
φορτίο (5θ3ΚΤίιπθ). 

Τέλος ο Παραγωγός υποχρεούται να διατηρεί αναλυτικό υπολογισμό του Ειδικού Κόστους Εκκίνησης από 
ενδιάμεση κατάσταση αναμονής κάθε φορά που το δηλώνει υποβάλλοντας Δήλωση Τεχνοοικονομικών 
Στοιχείων στον ΛΑΓΗΕ, ο οποίος θα τίθεται στην διάθεση της ΡΑΕ σε περίπτωση ελέγχου εκ μέρους της. 
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Το Κόστος Αποσυγχρονισμού χρησιμοποιείται κατά τη μεθοδολογία επίλυσης του ΗΕΠ του Προγράμμα¬ 
τος Κατανομής και της μεθοδολογίας υπολογισμού της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων, όπως ορίζεται σχετι¬ 
κά στους Κώδικες. 

Κατά την υποβολή της Δήλωσης Τεχνοοικονομικών Στοιχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς, ο 
Παραγωγός πρέπει να συμπληρώσει μηδενική τιμή για τα Ειδικά Κόστη Εκκίνησης από θερμή, ενδιάμεση 
και ψυχρή κατάσταση, και Κόστος Αποσυγχρονισμού ίσο με το πραγματικό Ειδικό Κόστος Εκκίνησης από 
ενδιάμεση κατάσταση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΗΕΠ 


1.1 Εισαγωγή 

Στο Παράρτημα αυτό περιγράφεται η μαθηματική διατύπωση και ο μηχανισμός επίλυσης που χρησιμο¬ 
ποιείται για την επίλυση του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ). Το πρόβλημα αυτό είναι 
ένα πρόβλημα ένταξης Μονάδων παραγωγής (Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού) ή «υηίί 
Θοιπιηίίιηθηΐ» (1_Ι0). Εφεξής, το μοντέλο επίλυσης του προβλήματος αυτού θα αναφέρεται ως «μοντέλο 

υο>. 


1.2 Λειτουργική Περιγραφή Επίλυσης του ΗΕΠ 

Η λειτουργία Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΗΕΠ) που επιλύεται ως πρόβλημα ένταξης Μο¬ 
νάδων παραγωγής, μεγιστοποιείτο κοινωνικό πλεόνασμα, όπως αυτό ορίζεται στο Άρθρο 55, παρ. 2 του 
ΚΣΗΕ, λαμβάνοντας υπόψη τις Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης και τις Τιμολογούμενες Δηλώσεις 
Φορτίου, ενώ ταυτόχρονα ικανοποιεί μία σειρά από περιορισμούς. Τα αποτελέσματα του ΗΕΠ περιλαμ¬ 
βάνουν όχι μόνο τα προγράμματα παραγωγής, φορτίου, Εισαγωγών και Εξαγωγών, αλλά και τα προ¬ 
γράμματα εφεδρειών των Μονάδων καθώς επίσης και τις τιμές Εκκαθάρισης του ΗΕΠ. 


1.2.1 Λειτουργία Ανάλυσης 

Αυτή η λειτουργία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για την ανάλυση των αποτελεσμάτων των διαδικασιών της 
αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Βασίζεται σε μία ανεξάρτητη εφαρμογή και επιτρέπει στο Λειτουργό της 
Αγοράς να εισάγει ένα σενάριο λειτουργίας ή να ανακαλέσει ένα σενάριο Ημερήσιου Προγραμματισμού. 
Η λειτουργία αυτή χρησιμοποιείται επίσης και για τον έλεγχο ενεργοποίησης των Διαζωνικών Περιορι¬ 
σμών Μεταφοράς του συστήματος, όπως αναλύεται στο Άρθρο 56 του ΚΣΗΕ. 


1.2.2 Μοντέλα Επίλυσης Αγοράς 
1.2.2.1 Οντότητες 

Οι οντότητες περιλαμβάνουν όλα τα φυσικά και μη φυσικά πάγια στοιχεία. Αποτελούνται από όλες τις 
Μονάδες παραγωγής, τα φυσικά φορτία, τα πάγια άντλησης και τα διασυνοριακά σημεία σύνδεσης. 

Οι Τιμολογούμενες και οι Μη-Τιμολογούμενες Προσφορές από τους παραγωγούς ανήκουν σε μία φυσική 
οντότητα, η οποία εκπροσωπεί τα πάγια παραγωγής (Μονάδα ή σταθμός). Μία και μόνο μία Τιμολογού¬ 
μενη Προσφορά και μία και μόνο μία Μη-Τιμολογούμενη Προσφορά μπορούν να δοθούν από μία τέτοια 
οντότητα. 
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Οι Τιμολογούμενες και οι Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου, ανήκουν σε μία φυσική οντότητα, η 
οποία εκπροσωπεί τα πάγια φορτίου. Μία και μόνο μία Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου και μία και μό¬ 
νο μία Μη-Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου μπορούν να δοθούν από μία τέτοια οντότητα. 

Οι Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου για Αντλητικές Μονάδες ανήκουν σε μία φυσική οντότητα, η ο¬ 
ποία εκπροσωπεί τα πάγια άντλησης. Μία και μόνο μία Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου μπορεί να δο¬ 
θεί από μία τέτοια οντότητα. 

Οι Τιμολογούμενες Προσφορές από τους Εισαγωγείς και οι Δηλώσεις Φορτίου από τους Εξαγωγείς, ανή¬ 
κουν σε μία οντότητα που εκπροσωπεί μία διασυνοριακή γραμμή Διασύνδεσης. Αρκετές Προσφορές Έγ¬ 
χυσης ή Δηλώσεις Φορτίου, από διαφορετικούς Συμμετέχοντες, μπορούν να δοθούν από μία τέτοια ο¬ 
ντότητα. Παρόλα αυτά, το Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς (ΜΜ5) μπορεί να δεχθεί μόνο μία Προ¬ 
σφορά από κάθε Συμμετέχοντα, για κάθε Διασύνδεση και για κάθε κατεύθυνση (Εισαγωγή/Εξαγωγή). 

Οι τιμολογούμενες βαθμίδες Προσφορών Πρωτεύουσας Εφεδρείας και οι τιμολογούμενες βαθμίδες 
Προσφορών Δευτερεύουσας Εφεδρείας υποβάλλονται από τις οντότητες που αντιστοιχούν στα πάγια 
παραγωγής (Μονάδα ή Σταθμός). 

Δεν μοντελοποιείται καμία βαθμίδα Προσφοράς για Στρεφόμενη Τριτεύουσα Εφεδρεία. Παρόλα αυτά, 
υποβάλλεται το κόστος καυσίμου και το κόστος λειτουργίας και συντήρησης από τις οντότητες που αντι¬ 
στοιχούν στα πάγια παραγωγής (Μονάδα ή Σταθμός) για τον υπολογισμό μίας τιμολογούμενης βαθμίδας 
για τη Μη-Στρεφόμενη Τριτεύουσα Εφεδρεία. 

Όλες οι στάθμες παραγωγής θεωρούνται ως καθαρές στάθμες παραγωγής. 


Ι.2.2.2 Σημεία Μέτρησης 

Ένα σημείο μέτρησης σχετίζεται με κάθε οντότητα. Μία οντότητα αντιστοιχεί σε ένα και μόνο ένα σημείο 
μέτρησης. Κάθε σημείο μέτρησης μπορεί να αντιστοιχεί σε μία Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος (για 
σημεία έγχυσης ή απομάστευσης ενέργειας), μία Ζώνη Απωλειών έγχυσης (για σημεία έγχυσης ενέργει¬ 
ας) και ένα επίπεδο τάσης (για σημεία απομάστευσης). Οι Συντελεστές Κατανομής Μεταφερόμενης Ι¬ 
σχύος (ΣΚΜΙ) καθορίζονται στο επίπεδο του σημείου μέτρησης (μετρητικό σημείο). 


Ι.2.2.3 Πρόβλεψη Φορτίου 

Ανάλογα με το πρόβλημα που επιλύεται, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να χρησιμοποιήσει τις τιμές 
Πρόβλεψης Φορτίου στον περιορισμό ισοζυγίου ενέργειας αντί για τις Μη-Τιμολογούμενες Δηλώσεις 
Φορτίου των εκπροσώπων φορτίου. Οι τιμές προβλεπόμενου φορτίου πρέπει να δίνονται ανά Λειτουργι¬ 
κή Ζώνη, δεδομένου ότι το ισοζύγιο ενέργειας γίνεται σε κάθε Λειτουργική Ζώνη. 


Ι.2.2.4 Στοιχεία Μονάδων 

0 Μηχανισμός Επίλυσης της αγοράς λαμβάνει υπόψη τα ακόλουθα τεχνικοοικονομικά στοιχεία: 

1. Ελάχιστη στάθμη παραγωγής: όταν η Μονάδα είναι ενταγμένη, και δεν βρίσκεται σε φάση εκκίνη¬ 
σης/σβέσης, η Μονάδα δεν μπορεί να κατανέμεται κάτω από αυτό το όριο. Η ελάχιστη στάθμη πα¬ 
ραγωγής είναι ίση με το Τεχνικό Ελάχιστο Παραγωγής, εκτός αν η Μονάδα είναι μη διαθέσιμη 
(Δήλωση Ολικής Μη Διαθεσιμότητας). Στην περίπτωση Ολικής Μη Διαθεσιμότητας, η τιμή αυτή είναι 
μηδέν και η Μονάδα δεν μπορεί να ενταχθεί. 
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2. Μέγιστη στάθμη παραγωγής: όταν η Μονάδα είναι ενταγμένη, και δεν βρίσκεται σε φάση εκκίνη¬ 
σης/σβέσης, η Μονάδα δεν μπορεί να κατανέμεται πάνω από αυτό το όριο. Η τιμή αυτή είναι ίση με 
τη μέγιστη συνεχή ικανότητα παραγωγής (Καθαρή Ισχύς), εκτός αν η Μονάδα είναι μη διαθέσιμη 
(δήλωση Μερικής ή Ολικής Μη Διαθεσιμότητας). Στην περίπτωση ολικής μη διαθεσιμότητας, η τιμή 
αυτή είναι μηδέν και η μονάδα δεν μπορεί να ενταχθεί. Στην περίπτωση Μερικής Μη Διαθεσιμότη¬ 
τας, η μονάδα μπορεί να ενταχθεί, αλλά η μέγιστη στάθμη παραγωγής της είναι χαμηλότερη από τη 
μέγιστη συνεχή ικανότητα παραγωγής (Καθαρή Ισχύ). 

3. Μέγιστος αριθμός εκκινήσεων για την τρέχουσα ημέρα: ο μέγιστος αριθμός εκκινήσεων ανά ημερο¬ 
λογιακό έτος δεν μπορεί να μοντελοποιηθεί στην επίλυση της ημερήσιας Αγοράς γιατί ο ορίζοντας 
βελτιστοποίησης είναι μόνο μία ημέρα. Παρόλα αυτά, ο Λειτουργός της Αγοράς μπορεί να καθορίσει 
από μόνος του έναν μέγιστο αριθμό εκκινήσεων ανά ημέρα ώστε να περιορίσει περισσότερο το μο¬ 
ντέλο ένταξης Μονάδων. Η δυνατότητα αυτή εφαρμόζεται μόνο στη Λειτουργία Ανάλυσης. 

4. Μέγιστη ημερήσια ενέργεια: η μέγιστη ημερήσια ενέργεια (σε Μ\Λ/ίι) λαμβάνεται υπόψη από το μο¬ 
ντέλο 110 για τη λειτουργία του ΗΕΠ. 

5. Ελάχιστος χρόνος λειτουργίας: Ο ελάχιστος χρόνος λειτουργίας για μία Μονάδα είναι ο ελάχιστος 
χρόνος (σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας) ανάμεσα στην Εντολή Κατανομής για 
Εκκίνηση και την επόμενη Σβέση της Μονάδας (χρόνος στον οποίο ο διακόπτης της Μονάδας ανοί- 
γει). 

6. Ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας: Ο ελάχιστος χρόνος εκτός λειτουργίας για μία Μονάδα είναι ο 
ελάχιστος χρόνος (σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά της Μονάδας) ανάμεσα στη Σβέση της 
Μονάδας (χρόνος στον οποίο ο διακόπτης της Μονάδας ανοίγει) και στην επόμενη Εντολή Κατανο¬ 
μής Εκκίνησης. 

7. Χρόνος μετάβασης από θερμή σε ενδιάμεση κατάσταση: όταν μία Μονάδα είναι εκτός λειτουργίας, 
και εφόσον δεν επανεκκινήσει πριν από αυτή την χρονική περίοδο, τότε η Μονάδα μεταβαίνει από 
μία θερμή κατάσταση σε μία ενδιάμεση κατάσταση. 

8. Χρόνος μετάβασης από ενδιάμεση σε ψυχρή κατάσταση: όταν μία Μονάδα είναι εκτός λειτουργίας, 
και εφόσον δεν επανεκκινήσει πριν από αυτή την χρονική περίοδο, τότε η Μονάδα μεταβαίνει από 
μία ενδιάμεση κατάσταση σε μία ψυχρή κατάσταση. 

9. Χρόνος συγχρονισμού από θερμή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονί¬ 
σει μία Μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία θερμή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό. 

10. Χρόνος συγχρονισμού από ενδιάμεση κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγ¬ 
χρονίσει μία μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία ενδιάμεση κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυ¬ 
τού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό. 

11. Χρόνος συγχρονισμού από ψυχρή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται για να συγχρονί¬ 
σει μία Μονάδα από τη στιγμή που εκκινεί από μία ψυχρή κατάσταση. Κατά τη διάρκεια αυτού του 
χρονικού διαστήματος, το επίπεδο παραγωγής της είναι μηδενικό. 

12. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από θερμή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτεί¬ 
ται για μία Μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από θερμή κατάσταση, για να παραμείνει στο 
φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο ελάχιστο 
και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο 
παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού. 

13. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ενδιάμεση κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που α¬ 
παιτείται για μία Μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση, για να παρα- 
μείνει στο φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο 
ελάχιστο και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το 
επίπεδο παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού. 
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14. Χρόνος παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο από ψυχρή κατάσταση: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτεί¬ 
ται για μία Μονάδα, κατά τη διάρκεια μίας εκκίνησης από ψυχρή κατάσταση, για να παραμείνει στο 
φορτίο συγχρονισμού μετά το συγχρονισμό, και πριν να γίνει κατανεμόμενη ανάμεσα στο ελάχιστο 
και στο μέγιστο επίπεδο παραγωγής. Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος, το επίπεδο 
παραγωγής της θεωρείται ίσο με το φορτίο συγχρονισμού. 

15. Φορτίο Συγχρονισμού: αυτό είναι το επίπεδο παραγωγής στο οποίο θεωρείται ότι παραμένει μία 
Μονάδα κατά τη διάρκεια παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο, αφού συγχρονίσει. 

16. Χρόνος από την ελάχιστη παραγωγή μέχρι τον αποσυγχρονισμό: αυτός είναι ο χρόνος που απαιτείται 
για να μεταβληθεί προς τα κάτω η παραγωγή μίας γεννήτριας κατά τη διάρκεια της φάσης σβέσης 
απάτην ελάχιστη στάθμη παραγωγής μέχρι τα μηδέν Μ \Λ/ (η μεταβολή θεωρείται γραμμική). 

17. Ρυθμός ανόδου: είναι ο ρυθμός ανόδου μίας Μονάδας, που ισχύει όταν η Μονάδα είναι ενταγμένη 
και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης. 

18. Ρυθμός καθόδου: είναι ο ρυθμός καθόδου μίας Μονάδας, που ισχύει όταν η Μονάδα είναι ενταγμέ- 
νη και εκτός της φάσης εκκίνησης ή σβέσης. 

19. Μέγιστη συνεισφορά στην Πρωτεύουσα Ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε 
Μ\Α/, είναι η ίδια για ρύθμιση προς τα επάνω και προς τα κάτω. 

20. Μέγιστη συνεισφορά στη Δευτερεύουσα Ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε 
Μ\Α/, είναι το εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης που προσφέρεται από τη Μονάδα για ρύθμιση προς 
τα επάνω και προς τα κάτω (Εύρος Δευτερεύουσας Ρύθμισης = Προς τα Επάνω Δευτερεύουσα Εφε¬ 
δρεία + Προς τα Κάτω Δευτερεύουσα). 

21. Μέγιστη συνεισφορά στην Στρεφόμενη Τριτεύουσα Εφεδρεία: αυτή η μέγιστη συνεισφορά στην Τρι- 
τεύουσα Εφεδρεία, που εκφράζεται σε Μ \Ν, προσφέρεται από την Μονάδα όταν αυτή είναι σε λει¬ 
τουργία (οη-ϋηθ). 

22. Μέγιστη συνεισφορά στην Μη Στρεφόμενη Τριτεύουσα Εφεδρεία: αυτή η μέγιστη συνεισφορά στην 
Τριτεύουσα Εφεδρεία, που εκφράζεται σε Μ\Λ/, προσφέρεται από την Μονάδα όταν αυτή είναι εκτός 
λειτουργίας. 

23. Μέγιστη συνεισφορά στην Τριτεύουσα Ρύθμιση: αυτή η μέγιστη συνεισφορά, που εκφράζεται σε 
Μ\Α/, δίνεται μόνο για ρύθμιση προς τα επάνω. 

24. Κόστος εκκίνησης από θερμή κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο 
1)0 του ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από θερμή κατάσταση. 

25. Κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μο¬ 
ντέλο του ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από ενδιάμεση κατάσταση. 

26. Κόστος εκκίνησης από ψυχρή κατάσταση: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόψη από το μοντέλο 
010 του ΗΕΠ για κάθε εκκίνηση από ψυχρή κατάσταση. 

27. Κόστος σβέσης: αυτό το κόστος, σε €, λαμβάνεται υπόφη από το μοντέλο 010 του ΗΕΠ κάθε φορά που 
η Μονάδα σβένει. 

28. Κόστος λειτουργίας εν κενώ: αυτό το κόστος, σε €/ό, δε λαμβάνεται υπόψη κατά την επίλυση του 
ΗΕΠ, αλλά χρησιμοποιείται μόνο σε λειτουργία ανάλυσης. 

Επίσης, για λόγους ανάλυσης, λαμβάνονται υπόψη στο μοντέλο ένταξης Μονάδων για τις θερμικές Μο¬ 
νάδες τα ακόλουθα δεδομένα κόστους καυσίμου. Στη λειτουργία ανάλυσης, ο Λειτουργός της Αγοράς 
μπορεί να αποφασίσει εάν θα χρησιμοποιήσει τις καμπύλες Διαφορικού Κόστους αντί για τις Προσφορές 
Έγχυσης. Οι καμπύλες Διαφορικού Κόστους υπολογίζονται εσωτερικά στο μοντέλο 110 από τα στοιχεία 
καυσίμου και την καμπύλη της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας της Μονάδας. 
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Τα ακόλουθα δεδομένα λαμβάνονται από το μοντέλο 1)0 του ΗΕΠ: 

1. Κόστος καυσίμου ανάτύπο καυσίμου: αυτό το κόστος καυσίμου δίνεται σε €/μονάδα καυσίμου. 

2. Απόδοση καυσίμου ανά τύπο καυσίμου: αυτός είναι ο συντελεστής θερμικής απόδοσης του καυσί¬ 
μου, ορίζεται από το μέγεθος της Κατωτέρας Θερμογόνου Δύναμης του καυσίμου σε Οθ ανά μονάδα 
μέτρησης του καυσίμου. 

3. Μίγμα καυσίμου Μονάδας: Δεδομένης της τιμής, του συντελεστή απόδοσης του καυσίμου και του 
προγράμματος για το μίγμα καυσίμου μίας Μονάδας υπολογίζεται ο μέσος όρος τόσο των δαπανών 
καυσίμου όσο και των συντελεστών απόδοσης, σύμφωνα με το ποσοστό καύσης του κάθε καυσίμου, 
ώστε να υπολογισθούν τα σύνθετα κόστη καυσίμων και οι σύνθετοι συντελεστές απόδοσης. Αυτό γί¬ 
νεται για κάθε εύρος παραγωγής σε Μ \Ν η οποία καθορίζεται από τη σύσταση του μίγματος. Η κατα¬ 
νομή και η κοστολόγηση για την υπόφη ώρα γίνονται χρησιμοποιώντας αυτούς τους σύνθετους ό¬ 
ρους. Οι σύνθετοι όροι χρησιμοποιούνται εσωτερικά στο λογισμικό και δεν επιδεικνύονται. Τα κόστη 
καυσίμου που προκύπτουν πολλαπλασιάζονται με την αντίστοιχη τιμή της βηματικής συνάρτησης Ει¬ 
δικής Κατανάλωσης Θερμότητας για τα κατανεμόμενα Μ \Ν. Αυτό δίνει τα ολοκληρωμένα κόστη ε¬ 
νέργειας για κάθε περίοδο της μελέτης. 

4. Καμπύλη συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας: οι καμπύλες των συναρτήσεων Ειδικής Κα¬ 
τανάλωσης Θερμότητας καθορίζουν το ρυθμό κατανάλωσης θερμότητας ανά παραγόμενο Μ \Ν. Αυτό 
επιτρέπει τη μετατροπή των προγραμμάτων από Μ\Λ/ σε κατανάλωση θερμότητας (και με την χρήση 
της απόδοσης καυσίμου ανά τύπο καυσίμου τελικά σε κατανάλωση καυσίμου). Η κατανάλωση θερ¬ 
μότητας πολλαπλασιάζεται με το πρόγραμμα κόστους καυσίμου και διαιρείται με την Θερμογόνο 
Δύναμη καυσίμου για να υπολογιστεί το λειτουργικό κόστος της Μονάδας. Το μοντέλο ΙΙΈ μοντελο- 
ποιεί τις καμπύλες της συνάρτησης Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας της Μονάδας σαν τμηματικά 
γραμμικές συναρτήσεις έτσι ώστε η συνάρτηση οικονομικής κατανομής να μπορεί να διατυπωθεί 
σαν ένα πρόβλημα Γραμμικού Προγραμματισμού. 

5. Κόστος λειτουργίας και Συντήρησης: αυτό το κόστος εφαρμόζεται για κάθε ώρα που η Μονάδα είναι 
σε λειτουργία. Εκφράζεται σε €/Μ\Λ/Γι. 


1.2.2.5 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών 

Οι απώλειες λαμβάνονται υπόφη με βάση την ακόλουθη μεθοδολογία: 

• Οι ποσότητες ενέργειας των βαθμιδών των Τιμολογούμενων και των Μη Τιμολογούμενων Προ¬ 
σφορών Έγχυσης απομειώνονται κατά τις απώλειες του Συστήματος με τον πολλαπλασιασμό τους 
επί τις κατάλληλες αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απωλειών Έγχυσης. 

• Οι ποσότητες ενέργειας των βαθμιδών των Τιμολογούμενων και των Μη Τιμολογούμενων Δηλώ¬ 
σεων Φορτίου προσαυξάνονται κατά τις απώλειες του Δικτύου Διανομής που τους αντιστοιχούν 
με τον πολλαπλασιασμό τους επί τις κατάλληλες αριθμητικές τιμές του Πίνακα Συντελεστών Απω¬ 
λειών Φορτίου. 

1.2.2.6 Απαιτήσεις Εφεδρειών 

Η Πρωτεύουσα, η Δευτερεύουσα και η Τριτεύουσα Εφεδρεία είναι οι τρεις τύποι των Απαιτήσεων Εφε¬ 
δρειών που λαμβάνονται υπόψη από το Μηχανισμό Επίλυσης του ΗΕΠ. Οι Απαιτήσεις των Εφεδρειών 
καθορίζονται τόσο για τις Λειτουργικές Ζώνες όσο και για όλο το Σύστημα. Οι Απαιτήσεις Τριτεύουσας 
Εφεδρείας μπορούν επίσης να καθοριστούν σε ένα συγκεκριμένο υποσύνολο των Μονάδων παραγωγής 
με τη χρήση των γενικών περιορισμών. 
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Κάθε είδος Εφεδρείας διαχωρίζεται: η Πρωτεύουσα Εφεδρεία δεν περιλαμβάνεται στη Δευτερεύουσα 
Εφεδρεία και η Δευτερεύουσα Εφεδρεία δεν περιλαμβάνεται στην Τριτεύουσα Εφεδρεία. Η Δευτερεύ¬ 
ουσα Εφεδρεία ορίζεται και στις δύο κατευθύνσεις (προς τα επάνω και προς τα κάτω). Η Πρωτεύουσα 
Εφεδρεία και οιΤριτεύουσες Εφεδρείες ορίζονται μόνο προς τα επάνω. 

Μία Μονάδα παραγωγής δεν μπορεί να συνεισφέρει σε μία Εφεδρεία όταν είναι σε φάση εκκίνησης ή 
σβέσης. 


Ι.2.2.7 Πρόσθετη Ενέργεια και Εφεδρεία 

Όταν ο Μηχανισμός Επίλυσης δεν μπορεί να συγκλίνει (π.χ. έλλειμμα του Ισοζυγίου Ενέργειας και/ή έλ¬ 
λειμμα Τριτεύουσας Εφεδρείας), το μοντέλο ΙΙΈ μπορεί να εκτελεστεί ξανά (χειροκίνητα) με Συμπληρω¬ 
ματική Ενέργεια και τις αντίστοιχες ποσότητες Εφεδρειών. Η διαδικασία αυτή μπορεί να αντιστοιχεί και 
σε χαλάρωση των περιορισμών του μοντέλου ΙΙΘ. 


Ι.2.2.8 Περιορισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς 

Για κάθε Διασύνδεση, το άθροισμα των ενταγμένων Προσφορών Έγχυσης πρέπει να είναι μικρότερο ή 
ίσο από το όριο της Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς αυτής της Διασύνδεσης. Ο ίδιος κανόνας ισχύει σε 
μία Διασύνδεση για Εξαγωγή ενέργειας. Αντίθετη ροή λαμβάνεται υπόψη σε μία δεδομένη Διασύνδεση: 
η ροή που προσδιορίζεται προς την μία κατεύθυνση αυξάνει το όριο ροής στην άλλη κατεύθυνση. 


1.2.2.9 Κανόνας Αποσύνδεσης - Χειρισμού Προσφορών με Ίδια Τιμή 

Οι Προσφορές Έγχυσης που έχουν την ίδια τιμή θεωρούνται ως τιμολογιακά αλληλένδετες. Οι αλληλέν- 
δετες τιμές των Προσφορών Έγχυσης, των Τιμολογούμενων Δηλώσεων Φορτίου και των Προσφορών Ε¬ 
φεδρειών για Επικουρικές Υπηρεσίες μπορούν να αποσυνδεθούν με τον Κανόνα της Αποσύνδεσης. Τέσ¬ 
σερις περιπτώσεις μπορούν να διακριθούν σε αυτό το πλαίσιο: 

α. Προσφορές έγχυσης με αλληλένδετες τιμές από Εισαγωγείς που σχετίζονται με την Καθαρή Ικα¬ 
νότητα Μεταφοράς των Διασυνδέσεων για Εισαγωγή. Αντίστοιχα, Δηλώσεις Φορτίου με αλληλέν¬ 
δετες τιμές που σχετίζονται με την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς των Διασυνδέσεων για Εξαγω¬ 
γή· 

β. Προσφορές Έγχυσης με αλληλένδετες τιμές χωρίς περιορισμούς Καθαρής Ικανότητας Μεταφο¬ 
ράς. 

γ. Δηλώσεις Φορτίου με αλληλένδετες τιμές για το εξαρτώμενο από την τιμή φορτίο, εξαιρώντας τις 
Εξαγωγές. 

δ. Προσφορές Έγχυσης με αλληλένδετες τιμές για Επικουρικές Υπηρεσίες. 

1.2.2.9.1 Προσφορές ιιε Αλληλένδετες Τιμές 

Η περίπτωση αυτή αφορά Προσφορές με αλληλένδετες τιμές από Παραγωγούς και Εισαγωγείς αλλά ε¬ 
ξαιρεί την περίπτωση στην οποία πρέπει να γίνει επιλογή ανάμεσα στις Προσφορές Εισαγωγών σχετικά 
με την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς στη Διασύνδεση. Η τελευταία περίπτωση αναλύεται στην επόμενη 
παράγραφο. 

Όταν συναγωνίζονται (ανταγωνίζονται) προσφορές με τις ίδιες τιμές, εφαρμόζονται οι ακόλουθοι κανό¬ 
νες: 
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α. Οι Προσφορές αναλύονται με βάση την κατηγορία τους (θερμικές, υδροηλεκτρικές, Εισαγωγές). 

β. Επιλέγεται τυχαία μία από αυτές τις κατηγορίες. 

γ. Αν επιλεγεί η θερμική κατηγορία, οι Προσφορές που έχουν τις ίδιες τιμές από την επιλεγμένη κα¬ 
τηγορία επιλέγονται τυχαία. 

δ. Αν επιλεγούν οι Εισαγωγές, τότε δίνεται προτεραιότητα στην ένταξη αυτών που αντιστοιχούν σε 
Μακροπρόθεσμα (ετήσια ή μηνιαία) Φυσικά Δικαιώματα Μεταφοράς. Η επιλογή μέσα σε αυτή 
την ομάδα μεταξύ των Προσφορών που έχουν ίδια τιμή γίνεται τυχαία. Μετά την εξάντληση των 
Μακροπρόθεσμων εξετάζεται η ένταξη Προσφορών που αντιστοιχούν σε Βραχυχρόνια Φυσικά 
Δικαιώματα Μεταφοράς και έχουν την ίδια τιμή με εκείνες της προηγούμενης ομάδας. Η επιλογή 
των προς ένταξη Προσφορών μεταξύ αυτών που αντιστοιχούν σε Βραχυχρόνια Δικαιώματα γίνε¬ 
ται επίσης τυχαία. 

ε. Αν επιλεγεί η υδροηλεκτρική κατηγορία, εφαρμόζεται ένας κανόνας αναλογίας. Ο κανόνας αυτός 
παρουσιάζεται λεπτομερώς στην § 3.4.10.1. 


1.2.2.9.2 Προσφορές Έγχυσης για Εισαγωγές ή Δηλώσεις Φορτίου για Εξαγωγές με Αλληλένδετες 

Τιιιές 

Έστω μία Διασύνδεση με μία συγκεκριμένη Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς για Εισαγωγές/Εξαγωγές ε¬ 
νέργειας. Οι Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης / Δηλώσεις Φορτίου επιλέγονται με βάση την τιμή 
τους λαμβάνοντας υπόψη την αντίστοιχη Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς. Για Προσφορές / Δηλώσεις 
Φορτίου με την ίδια τιμή (αλληλένδετες τιμές), καταρχήν, εξυπηρετούνται κατά προτεραιότητα αυτές 
που αντιστοιχούν σε Μακροχρόνια ΦΔΜ έναντι αυτών που αντιστοιχούν σε Βραχυχρόνια ΦΔΜ. Μεταξύ 
των Προσφορών που έχουν ΦΔΜ του ίδιου τύπου, εφαρμόζεται ο κανόνας της τυχαίας επιλογής. 


1.2.2.9.3 Δηλώσεις Φορτίου ιιε Αλληλένδετες Τιιιές 

Οι Δηλώσεις Φορτίου με αλληλένδετες τιμές επιλέγονται τυχαία. 

1.2.2.9.4 Προσφορές Έγχυσης για Επικουρικές Υπηρεσίες ιιε Αλληλένδετες τιιιές 

Εκτός από την περίπτωση Τριτεύουσας Εφεδρείας, όπου δεν καθορίζεται μία ακριβής τιμή Προσφοράς, 
για όλες τις άλλες περιπτώσεις οι Προσφορές Εφεδρειών με αλληλένδετες τιμές επιλέγονται τυχαία. 


1.2.2.10 Οριακές Τιμές Ενέργειας και Εφεδρειών 

Οι Οριακές Τιμές για την παραγωγή ενέργειας (ως παραγωγή νοείται και η έγχυση ενέργειας από τις Δια¬ 
συνδέσεις) και τις Εφεδρείες υπολογίζονται με βάση τις δυϊκές τιμές του αντίστοιχου προβλήματος βελ¬ 
τιστοποίησης. Εναλλακτικά μπορούν να ερμηνευθούν ως το κόστος που απαιτείται για την παροχή ενός 
πρόσθετου Μ \Ν ισχύος ή εφεδρείας. 

Για την παραγωγή ενέργειας και την παροχή Πρωτεύουσας και Δευτερεύουσας Εφεδρείας, η Οριακή Τιμή 
υπολογίζεται βάσει της δυϊκής τιμής του περιορισμού που αντιπροσωπεύει την ικανοποίηση του- 
Ισοζυγίου Ενέργειας ή της αντίστοιχης Απαίτησης Εφεδρείας. Για την παραγωγή ενέργειας, σε μερικές 
περιπτώσεις αυτό οδηγεί σε διαφορετικές Οριακές Τιμές Παραγωγής σε κάθε Λειτουργική Ζώνη λόγω της 
ύπαρξης άνω ορίων στη μεταφορά ενέργειας ανάμεσα στις Λειτουργικές Ζώνες. Στην περίπτωση αυτή, η 
Οριακή Τιμή του Συστήματος για κάθε Περίοδο Κατανομής της εν λόγω Ημέρας Κατανομής υπολογίζεται 
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από έναν σταθμισμένο μέσο όρο των Οριακών Τιμών Παραγωγής των Λειτουργικών Ζωνών, όπου η κάθε 
Ζώνη σταθμίζεται με την συνολική προγραμματιζόμενη έγχυση ενέργειας εντός της. 
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1.3 Μαθηματική Διατύπωση 

1.3.1 Βασικά Στοιχεία της Αγοράς 

1.3.1.1 Οντότητες 

Μία οντότητα μπορεί να είναι μία Μονάδα παραγωγής ή ένα φορτίο, είναι μέλος του συνόλου ΕΝΤΙΤΙΕ5 
και συμβολίζεται ως "ε". Για κάθε διαφορετική κατηγορία οντοτήτων, ορίζονται διαφορετικά υποσύνολα. 

Το υποσύνολο 0ΕΝΕΚΑΤΙΝ0_ΕΝΤΙΤΙΕ5 του συνόλου ΕΝΤΙΤΙΕ5 περιλαμβάνει τις Μονάδες παραγωγής 
(θερμικές και υδροηλεκτρικές) και τις (φανταστικές) οντότητες Εισαγωγών. Αυτό το υποσύνολο συμβολί¬ 
ζεται ως "ςε". Ανάμεσα σε αυτές τις οντότητες παραγωγής το υποσύνολο (Ζ0ΜΜΙΤΕ0_ΕΝΤΙΤΙΕ5, το οποίο 
συμβολίζεται ως "εε", αντιπροσωπεύει τις Μονάδες παραγωγής που έχουν ενταχθεί από την επίλυση του 
ΗΕΠ. Αυτό το υποσύνολο αντιπροσωπεύει τις Μονάδες που προβλέπεται να κατανεμηθούν σε πραγματι¬ 
κό χρόνο (ΚΠΧ). Οι μη ενταγμένες Μονάδες αντιπροσωπεύονται από το σύνολο 
ΝΟΝΟΟΜΜΙΤΕϋ_ΕΝΤΙΤΙΕ5 το οποίο συμβολίζεται ως "πεε". Το υποσύνολο ΕΟΑϋδ περιλαμβάνει όλες τις 
οντότητες φορτίου, συμπεριλαμβανομένων των αντλητικών Μονάδων, και τις φανταστικές οντότητες των 
Εξαγωγών. Το υποσύνολο αυτό συμβολίζεται ως "/ά". 

Σημείωση : Το σύστημα της Αγοράς δέχεται μία Προσφορά από κάθε Συμμετέχοντα για Εισαγω- 
γές/Εξαγωγές ανά Διασύνδεση. Κατά συνέπεια, μία Προσφορά (μία οντότητα) εισάγεται για κάθε Συμμε¬ 
τέχοντα και για κάθε Διασύνδεση. 


1.3.1.2 Βαθμίδες 

Οι βαθμίδες παριστάνονται από το σύνολο ΒΙΟΘΚ5 και συμβολίζονται ως "δ". Κάθε βαθμίδα σχετίζεται 
με μία χρονική περίοδο (δηλαδή μία βαθμίδα έχει ισχύ κατά τη διάρκεια μίας συγκεκριμένης χρονικής 
περιόδου και μόνο). 


1.3.1.3 Περίοδοι 

Οι ΠΕΡΙΟΔΟΙ είναι σύνολα χρονικών διαστημάτων και συμβολίζονται ως "ρ". Το σύνολο αυτό περιλαμβά¬ 
νει όλα τα χρονικά διαστήματα της περιόδου της μελέτης. Αυτά είναι, τυπικά, 60-λεπτες περίοδοι εμπο¬ 
ρίας. 


1.3.1.4 Λειτουργικές Ζώνες 

Οι Λειτουργικές Ζώνες, οι οποίες παριστάνονται από το σύνολο ΖΟΝΕ5 και συμβολίζονται ως "ζ", είναι 
γεωγραφικές περιοχές της Ελλάδας. Κάθε οντότητα πρέπει να ανήκει σε μία και μόνο μία Λειτουργική 
Ζώνη. Διαζωνικοί διάδρομοι (οοπίοΙογ5) μπορούν να ορίζονται ανάμεσα στις Ζώνες. 
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1.3.1.5 Σημεία Μέτρησης 

Τα σημεία μέτρησης, τα οποία παριστάνονται από το σύνολο ΜΕΤΕΚΙΝΟΡΟΙΝΤ5 και συμβολίζονται με 
" ιτιίςιρ ", είναι τα σημεία μέτρησης στα οποία αντιστοιχεί ο Συντελεστής Κατανομής Μεταφερόμενης Ι¬ 
σχύος (ΣΚΜΙ). Κάθε οντότητα ανήκει σε ένα και μόνο ένα σημείο μέτρησης. 


1.3.1.6 Διαζωνικοί Διάδρομοι 

Οι διαζωνικοί διάδρομοι, οι οποίοι αντιπροσωπεύονται από το σύνολο ΕΙΟ\Λ/ΟΑΤΕ5 και συμβολίζονται με 
"/ρ", ορίζουν τα σημεία σύνδεσης μεταξύ των Λειτουργικών Ζωνών. Κάθε διαζωνικός διάδρομος έχει δι¬ 
πλή κατεύθυνση. Οι ροές σε κάθε διαζωνικό διάδρομο υπολογίζονται με τη χρήση των ΣΚΜΙ ή, στην πε¬ 
ρίπτωση των δύο Λειτουργικών Ζωνών, από το "διαζωνικό μοντέλο μεταφοράς". 


1.3.2 Διατύπωση των Περιορισμών του Προβλήματος Βελτιστοποίησης 

Η επίλυση της Αγοράς διατυπώνεται σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης με ορισμένους περιορισμούς. 
Το πρόβλημα περιγράφεται από μία Αντικειμενική Συνάρτηση και ένα σύνολο περιορισμών (ισοτικών και 
ανισοτικών). 


1.3.2.1 ΓενικόΠλαίσιο 

Ο Μηχανισμός Επίλυσης του ΗΕΠ (μοντέλο 110) διατυπώνει το πρόβλημα της επίλυσης των Προσφορών 
για τη φυσική Αγορά σαν ένα πρόβλημα βελτιστοποίησης το οποίο αποτελείται από μία Αντικειμενική 
Συνάρτηση, ένα σύνολο μεταβλητών απόφασης, και ένα σύνολο από περιορισμούς ισοτήτων και ανισο¬ 
τήτων. 

Το μοντέλο 110 προσδιορίζει την ένταξη των Μονάδων βάσει της Αγοράς. Για τον προσδιορισμό της κατά¬ 
στασης ένταξης των Μονάδων το μοντέλο 110 περιλαμβάνει μερικές δυαδικές μεταβλητές που συνδέο¬ 
νται με τις αποφάσεις ένταξης των Μονάδων (0: η Μονάδα είναι εκτός, 1: η Μονάδα είναι εντός). Το 
προκύπτον πρόβλημα του μοντέλου 110 είναι ένα πρόβλημα Μεικτού Ακέραιου Προγραμματισμού (ΜΙΡ : 
Μίχθά Ιηΐθ§θΓ Ρΐ'ο§Γ3ΐηη'Ήη§). 

Ο Μηχανισμός Επίλυσης παρέχει ένα συστηματικό τρόπο για την αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδε¬ 
χομένως δεν μπορούν να επιλυθούν χωρίς την παραβίαση κάποιων περιορισμών. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της χρήσης μίας μεθόδου Προγραμματισμού Στόχου (ΟΡ - 0θ3ΐ ΡΐΌ§Γ3ΐηιηίη§) στην οποία μετα¬ 
βλητές "χαλάρωσης" (εώοΚ ν3Π30Ιθ$), με σχετικά υψηλές τιμές ποινών, χρησιμοποιούνται για να "χαλα¬ 
ρώσουν" σημαντικούς περιορισμούς του προβλήματος βελτιστοποίησης. Για παράδειγμα, ο περιορισμός 
του Ισοζυγίου Ενέργειας έχει μεταβλητές χαλάρωσης για την περίσσεια και την έλλειψη παραγωγής. Κά¬ 
θε μία από αυτές έχει μία αντίστοιχη τιμή ποινής. Αν οι πηγές παραγωγής είναι ανεπαρκείς για να ικανο¬ 
ποιηθεί ο περιορισμός που θέτει η ζήτηση, τότε η μεταβλητή του ελλείμματος παραγωγής παρέχει τις 
απαιτούμενες Μ\Α/Γι στην τιμή του ελλείμματος παραγωγής. Οι περιορισμοί των ισοτήτων έχουν επίσης 
μεταβλητές χαλάρωσης για την περίσσεια και την έλλειψη. Οι περιορισμοί που θέτουν άνω ή κάτω όρια 
έχουν επίσης μία μεταβλητή χαλάρωσης έλλειψης ή περίσσειας. 

Με την ολοκλήρωση της εκτέλεσης, ο μηχανισμός επίλυσης ΗΕΠ ελέγχει όλες τις μεταβλητές χαλάρωσης 
για μη μηδενικές τιμές. Αν βρεθούν τέτοιες τιμές, η επίλυση χαρακτηρίζεται ως «επίλυση με παραβιά¬ 
σεις» και εμφανίζεται κατάλληλο μήνυμα σφάλματος στην οθόνη του χειριστή. 
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Το σχετικό μέγεθος των τιμών ποινής καθορίζει την σειρά με την οποία χαλαρώνουν οι περιορισμοί. Αν οι 
τιμές ποινής για δύο ή περισσότερες μεταβλητές είναι ταυτόσημες, τότε δεν είναι δυνατό να προβλεφθεί 
ποια από τις δύο θα παραβιαστεί. 


Ι.3.2.2 Μοντέλο ΙΛΓ 

Το μοντέλο ΙΙΈ εφαρμόζεται για τη λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 


1.3.2.2.1 Αντικειμενική Συνάρτηση 

Η Αντικειμενική Συνάρτηση του μοντέλου επίλυσης της Αγοράς περιγράφεται ως εξής: 


Μίη(<3θηθΓ3ίίοηΟθ8ί + 8ί3ΐίίΙρΟθ3ί + 8ήυίΟοννηΟθ3ί - ΙοθόΡθνβηυθ 

+ Κθ3θη/θΟθ3ί + ΡθΠ9ΐΐγΟθ3ί) 

Όπου 


ΰεηβΓαΐίοηΟθ5ΐ 


5ΐαηυρ0θ5ΐ 


5δι/ί·Οοινηάο5ί 


ίοαάΚενεηυε 


είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το συνολικό κόστος παραγωγής από τις 
Προσφορές Έγχυσης στο "Σημείο Αγοράς" (σημείο έγχυσης ή ροοΙ), εκφρά¬ 
ζεται σε € και αναφέρεται σε ολόκληρο το Σύστημα για όλες τις Περιόδους 
Κατανομής. Οι προσφορές έγχυσης στο σημείο της οντότητας (Ρ(ΕηΐίΐγΜ\Λ/, 
Ριίοθ)) διορθώνονται σύμφωνα με την §1.3.2.2.16 προκειμένου να αντανα¬ 
κλούν Προσφορές Έγχυσης στο "Σημείο Αγοράς" (σημείο έγχυσης) 
(Ρ(ΕηίίΐγΙπ], Ριίοθ)). Όπως φαίνεται, διορθώνεται μόνο η ποσότητα με το Συ¬ 
ντελεστή Απωλειών Έγχυσης, ενώ η τιμή παραμένει η ίδια. 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος εκκίνησης της Μονάδας για 
το συνολικό σύστημα και όλες τις περιόδους. Εκφράζεται σε €. 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος σβέσης, εκφράζεται σε € για 
το συνολικό Σύστημα και όλες τις Περιόδους. Αυτό είναι το κόστος που ανα¬ 
μένεται σε μία πιθανή εκκίνηση της Μονάδας μετά από μία σβέση της. Χρη¬ 
σιμοποιείται γιατί το μοντέλο ΕΙΈ είναι γενικά πιο βέλτιστο όταν επιλύεται 
για μία μεγαλύτερη περίοδο (περίπου 7 ημέρες) ενώ όταν επιλύεται για 1 
ημέρα μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα την απένταξη μερικών θερμικών Μο¬ 
νάδων με υψηλά κόστη εκκίνησης. Κατά συνέπεια, και προκειμένου να δι¬ 
ορθωθούν οι επιδράσεις αυτού του προβλήματος, λαμβάνεται ένα κόστος 
σβέσης που αντικαθιστά ένα κόστος εκκίνησης στο μέλλον. Αυτό το κόστος 
σβέσης είναι το ισοδύναμο ενός κόστους εκκίνησης από ενδιάμεση κατά¬ 
σταση. 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τα έσοδα των φορτίων από τις 
Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου (Κατανεμόμενο Ρορτίο, αντλήσεις και 
Εξαγωγές) στο "Σημείο Αγοράς" (σημείο απορρόφησης ή ροοΙ), εκφράζεται 
σε € για το συνολικό σύστημα και όλες τις περιόδους. Οι Τιμολογούμενες 
Δηλώσεις Φορτίου στο σημείο οντότητας (Ρ(ΕηΐϊΙγΜ\Λ/, Ριίοθ)) διορθώνονται 
προκειμένου να αντανακλούν Τιμολογούμενες Δηλώσεις Φορτίου στο "Ση¬ 
μείο Αγοράς" (σημείο απορρόφησης) (Ρ(ΕηΙϊΐγ\Λ/ΌΓ, Ριίοθ)). Όπως φαίνεται, 
διορθώνεται μόνο η ποσότητα με το Συντελεστή Απωλειών Φορτίου, ενώ η 
τιμή παραμένει η ίδια. 
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/?β5βπ/β(Τθ5ί είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος των Εφεδρειών από τις σχε¬ 

τικές Προσφορές, εκφράζεται σε € για το συνολικό Σύστημα και όλες τις Πε¬ 
ριόδους. 

ΡεηαΙίγ0θ5ΐ είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το εικονικό κόστος, εκφρασμένο σε σε 

€ γιοι το συνολικό Σύστημα και όλες τις Περιόδους, το οποίο οφείλεται στην 
παραβίαση των περιορισμών όταν το πρόβλημα δεν έχει λύση. 


1.3.2.2.2 Μοντέλο Εκκίνησης και Σβέσης 

Το μοντέλο εκκίνησης και σβέσης περιγράφει τη λογική που χρησιμοποιεί το μοντέλο 110 για την μοντε¬ 
λοποίηση των φάσεων εκκίνησης και σβέσης. Το ΣΧΗΜΑ 26 δείχνει σχηματικά τη λογική που ακολουθεί¬ 
ται, η οποία αναλύεται λεπτομερώς στις επόμενες παραγράφους: 



ΣΧΗΜΑ 26: Μοντελοποίηση Διαδικασίας Εκκίνησης - Σβέσης 


Η φάση εκκίνησης μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους φάσεις: 

• Φάση Συγχρονισμού. Χρειάζεται συγκεκριμένος χρόνος προκειμένου η οντότητα να συγχρονιστεί 
με το σύστημα. Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, η έγχυση της οντότητας στο σύστημα είναι 
μηδενική. 

• Φάση παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο στην οποία το πρόγραμμα παραγωγής της Μονάδας θε¬ 
ωρείται σταθερό στο φορτίο συγχρονισμού. 

Το μοντέλο σβέσης περιγράφει τη λειτουργία της οντότητας από την ελάχιστη παραγωγή έως τον απο- 
συγχρονισμό. Το πρόγραμμα αυτό χρησιμοποιείται όταν μία Μονάδα απεντάσσεται. Θεωρείται ότι η 
Μονάδα είναι στο ελάχιστο οικονομικό όριο λειτουργίας στην αρχή της ώρας σβέσης και μεταβάλλει την 
παραγωγή της γραμμικά προς τα κάτω και έως το μηδέν κατά τη διάρκεια του χρόνου αποσυγχρονισμού. 
Οι μεταβλητές που σχετίζονται με τη φάση εκκίνησης, την ενδιάμεση φάση και τη φάση αποσυγχρονι- 
σμού μίας Μονάδας είναι οι εξής: 

ΗοΐΤο\Λ/απηΤίεηε είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η Μονάδα για να μεταβεί από την 

θερμή στην ενδιάμεση κατάσταση. 
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1/1 /αηνΤοΟοΙάΤίινε είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η Μονάδα για να μεταβεί από την 

ενδιάμεση στην ψυχρή κατάσταση. 

Χ5ά είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει ποτέ μία οντότητα τερ¬ 

ματίζει μία φάση σβέσης. 

Χ5υ είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει ποτέ μία οντότητα αρχί¬ 

ζει μία φάση εκκίνησης. 

ΧΙιοΐ5υ, Χ\Α/αΓηΐ5υ καί ΧεοΙά5υ είναι δυαδικές μεταβλητές που υποδηλώνουν πότε μία οντότητα αρ¬ 
χίζει μία φάση εκκίνησης από θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή κατάσταση, α¬ 
ντίστοιχα. 

ΧΗοίΣγη, Χνναηνβγη καί ΧεοΙάΒγη είναι δυαδικές μεταβλητές που υποδηλώνουν πότε μία οντότητα 
είναι σε φάση συγχρονισμού από θερμή, ενδιάμεση και ψυχρή κατάσταση, 
αντίστοιχα. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η μονάδα για να συγχρονίσει από 
θερμή κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η Μονάδα για να συγχρονίσει από 
ενδιάμεση κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται η Μονάδα για να συγχρονίσει από 
ψυχρή κατάσταση. 


ΗοΐΒγηΤίαηε 

\Α/αην5γηΤίηιε 

ΟοΙάΞγηΤ'ητβ 


Χχγη = 1 



Χ5οαΙ< 

Ηοΐ5οαΙ<ΤίηΊε 

\Α/αητι5οαΙ<ΤίηΊε 

0οΙό5οαΙ<ΤίηΊε 


είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία οντότητα βρίσκε¬ 
ται σε φάση παραμονής σε ενδιάμεσο φορτίο. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση 
φάση μία Μονάδα που βρίσκεται σε θερμή κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση 
φάση μία Μονάδα που βρίσκεται σε ενδιάμεση κατάσταση. 

είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται να παραμείνει στην ενδιάμεση 
φάση μία Μονάδα που βρίσκεται σε ψυχρή κατάσταση. 
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δοαίί Τΐηιο 



ΣΧΗΜΑ 28: Μοντελοποίηση Ενδιάμεσης Φάσης 


ΟβΣγηΤίηιε 


Χόβ5γη 


είναι ο αριθμός των ωρών που χρειάζεται μία Μονάδα για να αποσυγχρονί- 
σει. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία οντότητα βρίσκε¬ 
ται σε φάση αποσυγχρονισμού. 


Χάβ8γη = 1 



ϋεδγηΤπηθ 


ΣΧΗΜΑ 29: Μοντελοποίηση Διαδικασίας Αποσυγχρονισμού 


Χυρ είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα είναι 

εντανμένη (οη). 

Χ5ϋ είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα αρχί¬ 

ζει μία φάση εκκίνησης. 

Χ5ά είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα τερ¬ 

ματίζει μία φάση σβέσης. 

Χά/5ρ είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει πότε μία οντότητα είναι 

σε φάση κατανομής. 


1.3.2.2.3 Όρια Παρανωνής Οντότητας 

Οι ακόλουθοι περιορισμοί προσδιορίζουν τα όρια παραγωγής μίας οντότητας λαμβάνοντας υπόψη τις 
τέσσερις φάσεις (συγχρονισμού, ενδιάμεσης κατάστασης, κατανομής και από-συγχρονισμού). Στις φά- 
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σεις συγχρονισμού, ενδιάμεσης κατάστασης και αποσυγχρονισμού, τα μέγιστα και τα ελάχιστα όρια 
παίρνουν την ίδια τιμή γεγονός που επιβάλλει το πρόγραμμα της οντότητας να παραμένει σταθερό σε 
αυτή την τιμή. 

Κατά συνέπεια, το κατώτερο όριο λειτουργίας μίας οντότητας μπορεί να γραφεί ως εξής: 


ΕηΐϋγΜνν(θ, ρ) - Εηίΰγ8βοΗ3νΟηΜ\Λ/(β, ρ) + ΕηϋίγΟβίίοίίΜ\Λ/(θ, ρ) > 
Χ3γη(β,ρ)·0 + Χ8θθΙ<.{β,ρ)·8γηΙθ90(θ) 


ρ-ΟθΞγηΤΙτηθ(θ)-1 ΜίπΜ\Λ/(β) 

Σ Χ8ά(6,ί)(ί-ρ)- - ; 

Οθ8γηΤΐΓηβ(6) 


8ΐ3ΐ1-υρ 3πεΙ 
δήυΐ-εΐοννη ρή3δθδ 


( 2 ) 


(Χόί5ρ(θ,ρ)- ΧυρΑΟΟ(θ,ρ)) ■ ΜίηΜνν(θ,ρ)+ ΧυρΑΟΟ(θ,ρ) ■ ΜίηΑΟΟ(θ) 


Το ανώτερο όριο λειτουργίας μίας οντότητας φαίνεται παρακάτω: 

ΕηίίίγΜνν(θ, ρ) + Ε η ίϋγΡήιτι Ε3νΜ\Λ/(θ, ρ) + Εηίϋγ8βοΕ3νυρΜ\Λ/(θ, ρ) 
+Εηίίίγ8ρΤθΓΕ3νΜ\Λ/(θ, ρ) - Εηίίίγ8υφΙυ8Μ\Λ/(β, ρ) < 

Χ8γη(θ, ρ) ■ 0 + Χ8θθΙ<(θ,ρ)· 8γηίθθό(θ)- 


ρ+ΩβεγηΤίτηβ(β)-'\ ΜΪΠΜΙΛ/ίβ) 

Σ Χ8ά(6,ί)-(ί-ρ )~— ; - 

Ωθ8γηΤιιηθ(θ) 

+Χάί8ρ(θ,ρ) ■ ΜθχΜνν(θ,ρ) 


5ί3Γΐ-υρ 3ΠύΙ 
δήυί-εΐοννη ρβΐ3δθδ 


(3) 


ΕηΐίΐγΜυν(β, ρ) + Εηίϋγ8θθΕ8νυρΜ\Α/(β, ρ) - Εηϊϋγ8υφΙυ3Μ\Λ/(β, ρ) < 
Χ8γη(θ,ρ)· 0 + Χ8θθΙ<{θ, ρ) ■ 8γηΙ-θ90 (θ) - 


-Η ΜίηΜΜΟ) 

Τ% ν 0θ8γηΤίηΐθ(θ) 


8ΐ3Γί-υρ 3ηοΙ 
δΐιυΐ-εΐοννη ρίΐ3δθδ 


-( Χάί8ρ(β, ρ) - ΧυρΑ(30(β, ρ)) ■ Μ9χΜνν(β, ρ) + ΧυρΑ(30(β, ρ) ■ ΜβχΑΟΟ(β) 


(4) 


Όπου 

ΕηΐίίγΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το επίπεδο παραγωγής ή φορτίου μίας 

οντότητας θ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

ΕηϋίγΡΓίηιΚ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά Πρωτεύουσας Εφε¬ 
δρείας μίας οντότητας θ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ ΝΑ/. 

Εηΐίΐγ5εεΚ5νυρΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα πάνω συνεισφορά Δευτε- 
ρεύουσας Εφεδρείας μίας οντότητας θ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ\Λ/. 

Εηΐίΐγ5εεΚ5νΟηΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα κάτω συνεισφορά Δευτε- 
ρεύουσας Εφεδρείας μίας οντότητας θ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ \Α/. 

Εηΐίίγ5ρΤεΓΚ5νΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά σε Στρεφομένη Τριτεύ- 
ουσα Εφεδρεία μίας οντότητας θ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

είναι το φορτίο συγχρονισμού για την οντότητα θ. 


5 γηΐοαό(ε) 
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ΜϊηΜ\Α/(ε,ρ) 

ΜαχΜ\Λ/(β,ρ) 

ΜίηΑΰΟ(β,ρ) 

ΜαχΑΟΟ(β,ρ) 

ΧυρΑΰΟ 


είναι μία παράμετρος που παριστάνει το ελάχιστο κατανεμόμενο επίπεδο 
παραγωγής ή φορτίου για την οντότητα θ, την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ \Α/. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει το μέγιστο κατανεμόμενο επίπεδο 
παραγωγής ή φορτίου για την οντότητα θ, την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ ΝΑ/. 

είναι η τεχνικά ελάχιστη παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΠ, για την οντότητα θ, 
την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε ΜΝΑ/. 

είναι η τεχνικά μεγίστη παραγωγή σε λειτουργία ΑΡΠ, για την οντότητα θ για 
την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε ΜΝΑ/. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή η οποία υποδηλώνει αν μία Μονάδα είναι σε 
λειτουργία ΑΡΠ. 


Για τις οντότητες παραγωγής οι οποίες δεν μπορούν να παρέχουν μία ή περισσότερες κατηγορίες Εφε¬ 
δρειών, η συνεισφορά τους στην Εφεδρεία που δεν μπορούν να παρέχουν τίθεται υποχρεωτικά ίση με 
μηδέν ΜΝΑ/. Το επόμενο σχήμα δείχνει τα διαφορετικά όρια της Μονάδας που περιγράφηκαν παραπάνω. 



ΣΧΗΜΑ 30: Όρια παραγωγής μονάδας 


Οι περιορισμοί (2), (3) και (4) παριστάνουν ένα γενικευμένο μοντέλο και για τις δύο καταστάσεις, ανάλο¬ 
γα με το αν η Μονάδα είναι σε λειτουργία ΑΡΠ ή όχι, και λαμβάνουν υπόψη το γεγονός ότι: 

ΜίηΑΟΟ > ΜίηΜΨ και ΜαχΑΟΟ < ΜαχΜΨ. 

Επιπλέον του προηγούμενου περιορισμού, πρέπει να εξασφαλισθεί ότι η Μονάδα είναι σε θέση να λει¬ 
τουργήσει σε ΑΡΠ [ΧυρΑβΟ = 1) μόνο όταν είναι ήδη σε κατάσταση κατανομής (Χά/5 ρ = 1). Αυτό εκφράζε¬ 
ται με τον επόμενο περιορισμό: 


ΧυρΑΟΟ(β,ρ) < Χόί5ρ(θ,ρ) (5) 


1.3.2.2.4 Συνεισφορά Οντοτήτων στις Εφεδρείες 

Σημειώνεται ότι, για όλες τις οντότητες φορτίου, οι μεταβλητές των εφεδρειών τίθενται υποχρεωτικά στα 
μηδέν ΜΝΑ/ (καμία συνεισφορά από τις οντότητες φορτίου σε καμία εφεδρεία). Επίσης, λαμβάνεται υπό¬ 
ψη το γεγονός ότι οι οντότητες δεν συνεισφέρουν στις εφεδρείες κατά τη διάρκεια της φάσης εκκίνησης 
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(φάσεις συγχρονισμού και παραμονής στο ενδιάμεσο φορτίο) και της φάσης σβέσης (από- 
συγχρονισμού). Αυτό εκφράζεται μέσω της Εισαγωγής της μεταβλητής κατάστασης Χά/5ρ και της μετα¬ 
βλητής κατάστασης ΑΡΠ ΧυρΑΰΟ όπως φαίνεται παρακάτω: 

Η συνεισφορά της οντότητας σε μία Εφεδρεία πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση με την μέγιστη συνεισφο¬ 
ρά Εφεδρείας: 


ΕηϋίγΡππιΡ8νΜ\Λ/(θ, ρ) < ΧοΙΪ5ρ(θ, ρ) ■ Μ3χΡήηιΡ5νΜ\Λ/(θ, ρ) (6) 

Όπου 

ΜαχΡΓίηηΚΞνΜννίε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ ΝΑ/, που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά στην 
Πρωτεύουσα Εφεδρεία η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο της Προσφοράς 
Πρωτεύουσας Εφεδρείας (προσφορά μίας βαθμίδας), για την οντότητα θ, 
και την περίοδο ρ. 

(.ΕηϋίγΕθοΡδνίΙρΜνν (θ, ρ) + ΕηϋΙγ8θθΡ3νΟηΜ\Λ/(θ, ρ)) 

< ΧυρΑΟΟ(θ,ρ)· Μ9χ8θθΡ3νΜ\Α/(θ,ρ) 

Όπου 

Μαχ5εεΚ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ\Λ/, που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά στη 
Δευτερεύουσα Εφεδρεία η οποία αντιστοιχεί στο μέγιστο της Προσφοράς 
Δευτερεύουσας Εφεδρείας (προσφορά μίας βαθμίδας), για την οντότητα θ, 
και την περίοδο ρ. 

Η Τριτεύουσα Εφεδρεία περιλαμβάνει όλες τις στρεφόμενες και μη στρεφόμενες Μονάδες. 

Η συνεισφορά στην Στρεφόμενη Τριτεόουσα Εφεδρεία περιορίζεται από την μέγιστη ικανότητα παροχής 

Τριτεύουσας Εφεδρείας όπως περιγράφεται παρακάτω: 


Εηίϊίγ8ρΤθΓΡδνΜ\Λ/{θ , ρ) < Χόί5ρ( θ, ρ) ■ Μ9χ8ρΤθΓΡδνΜ\Α/(θ, ρ) (8) 

Όπου 

Εηΐίΐγ5ρΤεΓΚ5νΜ\Α/(θ,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά Τριτεύουσας Εφεδρείας 
από την οντότητα ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

Μαχ5ρΤεΓΚ5νΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει τη μέγιστη συνεισφορά Τριτεύουσας 
Εφεδρείας από την οντότητα ε για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

Χάί5ρ(ε,ρ) είναι μία δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν η οντότητα θ είναι σε φά¬ 

ση κατανομής για την περίοδο ρ. 

Μερικές οντότητες μπορούν να προσφέρουν Τριτεύουσα Εφεδρεία ακόμα και όταν είναι εκτός λειτουρ¬ 
γίας (οίί-Νηθ). Αυτό αντιπροσωπεύει τη Μη Στρεφόμενη Τριτεύουσα Εφεδρεία και αφορά ιδιαίτερα τις 
γρήγορες αιχμιακές Μονάδες και τις υδροηλεκτρικές Μονάδες. Κατά συνέπεια, οι υδροηλεκτρικές Μο¬ 
νάδες και οι γρήγορες αιχμιακές Μονάδες λαμβάνονται αυτομάτως υπόφη στη συνεισφορά Μη Στρεφό¬ 
μενης Τριτεύουσας Εφεδρείας χωρίς να υπάρχει ανάγκη να έχουν οριστεί βαθμίδες και τιμές για αυτές 
τις Μονάδες. 

Η συνεισφορά μίας Μονάδας στη Μη Στρεφόμενη Τριτεύουσα Εφεδρεία περιορίζεται από μία μέγιστη 
ικανότητα παροχής Τριτεύουσας Εφεδρείας καθώς επίσης και από την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή της 
οντότητας, σαν ένα κατώτερο όριο, όπως φαίνεται παρακάτω: 
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ΕηΐίΐγΝ3ρΤ6Γ^5νΜ\Α/(θ, ρ) < ΧΝ8ρΤθΓ(θ, ρ) ■ Μ3χΝ8ρΤθΓΕ5νΜ\Λ/(θ, ρ) (9) 

ΕηΐίΐγΝ8ρΤ6ΓΚ5νΜ\Λ/(β,ρ) > ΧΝ8ρΤθΓ(θ,ρ) · ΜίηΜ\Α/(β,ρ) ( 10 ) 
ΧΝ8ρΤβΓ(θ,ρ)<)~ Χυρ(θ,ρ) ( 11 ) 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά Μη Στρεφόμενης 
Τριτεύουσας Εφεδρείας από την οντότητα ηεε για την περίοδο ρ. Εκφρά¬ 
ζεται σε Μ \Α/. 

είναι μία παράμετρος, σε Μ \Ν, που παριστάνει την μεγίστη συνεισφορά 
Μη Στρεφόμενης Τριτεύουσας Εφεδρείας από την οντότητα ηεε για την 
περίοδο ρ. Για τις γρήγορες αιχμιακές και τις υδροηλεκτρικές Μονάδες, η 
ΜαχΝ5ρΤεεΚ5νΜ\/\/(ε,ρ) είναι ίση με τη μεγίστη στάθμη κατανεμόμενης 
παραγωγής της οντότητας. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή που υποδηλώνει αν η οντότητα ε παρέχει 
Μη Στρεφόμενη Τριτεόουσα Εφεδρείας στην περίοδο ρ. 

Λαμβάνοντας υπόψη τις συνεισφορές τόσο σε Στρεφόμενη όσο και σε Μη Στρεφόμενη Τριτεύουσα Εφε¬ 
δρεία, η συνολική συνεισφορά Τριτεύουσας Εφεδρείας μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

ΕηΙίΙγΤθΓΕ5νΜ\Α/( θ, ρ) = ΕηΙίΙγ8ρΤθΓΕ3νΜ\Α/( θ, ρ) + ΕηΙίΙγΝ8ρΤθΓΕ5νΜ\Α/( θ, ρ) (12) 

Όπου 

ΕηΐίΐγΤεΓΚ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά της οντότητας θ σε 

Τριτεύουσα Εφεδρεία (Στρεφόμενη και Μη Στρεφόμενη), για την περίοδο 
ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 


Όπου 

Εηΐί ΐγΝ5ρ ΤεεΕ5νΜ\Α/(ε,ρ) 

ΜαχΝ5ρΤεΓΚ5νΜ\Α/(ε,ρ) 


ΧΝ5ρΤεε(ε,ρ) 


1.3.2.2.5 Περιορισμοί Ελάχιστου Χρόνου Λειτουργίας και Ελάχιστου Χρόνου Κράτησης 

Προκειμένου να ικανοποιηθεί η απαίτηση του ελάχιστου αριθμού ωρών για τις οποίες η Μονάδα πρέπει 
υποχρεωτικά να παραμείνει ενταγμένη πριν να είναι σε θέση να απενταχθεί, καθώς και η απαίτηση ελά¬ 
χιστου αριθμού ωρών για τις οποίες η Μονάδα πρέπει υποχρεωτικά να παραμείνει απενταγμένη πριν να 
είναι σε θέση να ενταχθεί ξανά, λαμβάνονται οι ακόλουθοι περιορισμοί: 

ι = ρ -1 

Σ Χ8υ{θ,ΐ) < Χυρ(θ,ρ) (13) 

ί=ρ-Μΐηυρ(θ)+'\ 

ί=ρ+ ΜϊηΡ η(θ) 

Σ Χδυ{β,ί) < λ-Χυρ{θ,ρ) (14) 

ί=ρ +1 

Όπου 

ΜίηίΙρ(ε) είναι ο ελάχιστος αριθμός ωρών για τις οποίες η Μονάδα θ πρέπει να ε¬ 

νταχθεί προτού να είναι σε θέση να απενταχθεί. 

Μίηθη(ε) είναι ο ελάχιστος αριθμός ωρών για τις οποίες η Μονάδα θ πρέπει να πα- 

ραμείνει απενταγμένη προτού να είναι σε θέση να ενταχθεί ξανά. 
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1.3.2.2.6 Κόστος Παραγωγής 

Το κόστος παραγωγής περιλαμβάνει Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης για την παραγωγή και την Ει¬ 
σαγωγή ενέργειας. Οι Τιμολογούμενες Προσφορές των Μονάδων περιλαμβάνουν το τιμολογούμενο μέ¬ 
ρος των Προσφορών των θερμικών και υδροηλεκτρικών Μονάδων (δηλαδή εξαιρείται η υποχρεωτική 
παραγωγή από τα υδροηλεκτρικά). Το κόστος παραγωγής εκφράζεται ως εξής: 


ΟβηθΓθΰοηΟοεί = 


Σ6ίΡ(6»,ρ). 

9®.Ρ 


[ΒΙοοΚΟΙθθΓθόΜνν^θ, ό, ρ) ■ ΒΙοοΙ<Ρποθ( 9 θ, ό, ρ)) 


κ 0έΒΙοοΙ<8 


ο 


(15) 


Όπου 


ΒΙοεΙ<ϋεαΓε(1Μ\Α/(ρε,Β,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα της ισχύος που εκκα¬ 
θαρίζεται για την οντότητα παραγωγής §θ, τη βαθμίδα ό, και την περίοδο 
ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

ΒίοεΙκΡηεείςιε,Β,ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει την τιμή ενέργειας για την οντότη¬ 

τα παραγωγής §θ, τη βαθμίδα ό, και την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
€/Μ \Α/Τι. 


ΰίΡ(ςΐε,ρ) είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον συντελεστή απω¬ 

λειών παραγωγής για την οντότητα §θ κατά την περίοδο ρ. 

Ο είναι η διάρκεια της περιόδου και εκφράζεται σε ώρες. Για τον ΗΕΠ, το ΠΚ 

και τη μεθοδολογία υπολογισμού ΟΤΑ, αυτή η παράμετρος τίθεται ίση με 
1. 


1.3.2.2.7 Κόστος Εκκίνησης 

Το κόστος εκκίνησης εκφράζεται ως εξής: 


8ί9ΓΐυρΟθ5ί = 

^[ΧΙιοί5υ(ρθ,ρ).Ηοί8υθθ5ί(ρθ)) 

9 6 <Ρ 

+ ^^Χννθητΐ5υ(ρθ, ρ). \Λ/3ητι3υθθ5ΐ(9θ)) ( 16 ) 

9&·Ρ 

+ ^ ( ΧοοΙ03υ(ρθ,ρ). 0ο108υθθ3(( 9 θ)) 

9β,Ρ 


Όπου 

ΧΙιοΐ5υ(ρε,ρ) 


Ηοΐ5υεο5ΐ(ρε) 


Χ\Λ/αΓΓΠ5υ(ςιε,ρ) 


είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης 
από θερμή κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής §θ, στην περίοδο ρ. 

είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από 
θερμή κατάσταση για την οντότητα παραγωγής §θ. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης 
από ενδιάμεση κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής §θ, στην περίο¬ 
δο ρ. 
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\Λ/αην5υ0θ5{(ςιε) 


ΧεοΙ05υ(ςε,ρ) 


0οΙά5ίΙ0θ5ί(ςε) 


είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από εν¬ 
διάμεση κατάσταση για την οντότητα παραγωγής §θ. 

είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση εκκίνησης 
από ψυχρή κατάσταση, για την οντότητα παραγωγής §θ, στην περίοδο ρ. 

είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης από ψυ¬ 
χρή κατάσταση για την οντότητα παραγωγής §θ. 


1.3.2.2.8 Κόστος Σβέσης 

Όπως προαναφέρθηκε, το κόστος σβέσης λαμβάνεται ίσο με το κόστος εκκίνησης από ενδιάμεση κατά¬ 
σταση. Κατά συνέπεια, το κόστος σβέσης μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 

ΞήυίΟοννηΟοβί = 

X (Χδ ό(9θ, ρ). Εηίίΐγ800θ5ί(ρθ)) ^ 7 ' > 

9&.Ρ 


είναι μία δυαδική μεταβλητή που παριστάνει μία απόφαση σβέσης, για 
την οντότητα παραγωγής §θ, στην περίοδο ρ. 

είναι μία παράμετρος, σε €, που παριστάνει το κόστος εκκίνησης για την 
οντότητα παραγωγής §θ. 


Όπου 

Χ5 ά(ρε,ρ) 

Εηΐίΐγ500θ5ΐ(ρε) 


1.3.2.2.9 Πλεόνασμα καταναλωτών 

Το πλεόνασμα των καταναλωτών από τη χρήση της ενέργειας υπολογίζεται ως το έσοδο από όλα τα Κα- 
τανεμόμενα Φορτία συμπεριλαμβανομένων αυτών που χρησιμοποιούνται για την μοντελοποίηση των 
Εξαγωγών και των αντλητικών φορτίων. Το πλεόνασμα των καταναλωτών περιγράφεται ως εξής: 


ΙοθόΚθνβηυβ = 


Όπου 


χ/_Ζ_Ρ(/ί*,ρ)· X (ίθ9άΒΙοοΧΜ\Α/(Ιό,Ρ,ρ).ΒΙοοΙ<Ρηο6{Ιά,Ρ,ρ)) 

Ιό,ρ \ΙκξΒΙοοΙ<5 ) 


. Ο 


( 18 ) 


ΙοαάΒΙοεΕΜΜΙΙεΙ,ύ,ρ) 


ΒΙοεΙ<ΡΓίεε(ΙεΙ,Ιο,ρ) 

ΙΙΕ(\ά,ρ) 


είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα φορτίου που εκκαθα¬ 
ρίζεται από τη βαθμίδα ό της οντότητας φορτίου Ιό στην περίοδο ρ, και 
εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

είναι μία παράμετρος, σε €/Μ\Α/Τι, που παριστάνει την τιμή φορτίου για 
την οντότητα φορτίου Ιό, τη βαθμίδα ό, και την περίοδο ρ. 

είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει το Συντελεστή Απω¬ 
λειών Φορτίου για την οντότητα φορτίου Ιό κατά την περίοδο ρ. 


1.3.2.2.10 Κόστος Εφεδρειών 

Το κόστος εφεδρειών περιλαμβάνει μόνο το κόστος Πρωτεύουσας καιΔευτερεύουσας Εφεδρείας. Για την 
Τριτεύουσα Εφεδρεία δεν αποδίδεται κανένα κόστος στην Στρεφόμενη Τριτεύουσα Εφεδρεία, ενώ αντι¬ 
στοιχεί μία τιμή για τις μη στρεφόμενες Μονάδες (μία μηδενική τιμή αντιστοιχεί στις υδροηλεκτρικές 
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Μονάδες και τις γρήγορες Μονάδες αιχμής). Κατά συνέπεια, το κόστος Εφεδρειών μπορεί να εκφραστεί 
ως εξής: 

Ρθ3ΘΙΎθ0θ3Ϊ = ΡπηΊΡθ3ΘΙΎΘΟθ3ΐ + 8θθΡθ3ΘΙΎθΟθ3Ϊ + Ν8ρ ΤΘΓΡΘ3ΘΙΎΘΟθ3ΐ (19) 


Όπου 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος Πρωτεύουσας Εφεδρείας, 
σε €. 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος Δευτερεόουσας Εφεδρεί¬ 
ας, σε €. 

είναι μία μεταβλητή που παριστάνει το κόστος Μη Στρεφόμενης Τριτεύ- 
ουσας Εφεδρείας, σε €. 

Τα κόστη Πρωτεύουσας, Δευτερεύουσας και Μη Στρεφόμενης Τριτεύουσας Εφεδρείας μπορούν να γρα¬ 
φούν ως εξής: 

ΡηιτιΡθ3βΓνβ Οοεί = ^ ΕηΰίγΡπηηΡδνΜν/ ( θ, ρ) · ΡπηηΡ3νΡήοθ(θ, ρ). Ο (20) 

β,Ρ 


ΡήηηΚεΒεΓνθΟοΒΐ 

5εεΚε5εΓνε0θ5ΐ 

Ν5ρΤεΓΚε5εΓνε0θ5ΐ 


και 


8θθΡθ3θ!ΎθΟθ3Ϊ = ^ 


(* ΕηϊιΙγ8θθΡ8νυρΜ\Λ/(θ, ρ) + ΕηΙίΙγ86θΡ8νΟηΜ\Λ/ (β, ρ)) 
■8θθΡ3νΡποθ(θ, ρ) ■ Ο 
Ν8ρ ΤθγΡθ 3ΘΙΎΘ Οθ8Ϊ = ^ Εηϋ(γΝ8ρ ΤθΓΡ3νΜ\Λ/ (θ,ρ) ■ Ν8ρΤθΓΡ3νΡπθθ(θ, ρ) ■ Ο 


β.Ρ 


( 21 ) 

( 22 ) 


Όπου 

ΕηίϋγΡΓίηιΚ5νΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη συνεισφορά Πρωτεύουσας Εφε¬ 
δρείας μίας οντότητας για την οντότητα θ, και την περίοδο ρ. Εκφράζεται 
σε ΜΝΑ/, 

Εηΐίΐγ5εεΡ5νϋρΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα επάνω συνεισφορά Δευ¬ 
τερεύουσας Εφεδρείας μίας οντότητας για την οντότητα θ, για την περίο¬ 
δο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν, 

Εηΐίίγ5εεΡ5νΟηΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την προς τα κάτω συνεισφορά Δευ¬ 
τερεύουσας Εφεδρείας μίας οντότητας θ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται 
σε Μ\Α/, 

ΕηΐίΐγΝ5ρΤεΓΡ5νΜ\/Ζ(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την συνεισφορά Μη Στρεφόμενης 

Τριτεύουσας Εφεδρείας μίας οντότητας θ για την περίοδο ρ. 

ΡήηΊΡ5νΡηεε(ε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε €/Μ\Λ/, που παριστάνει την τιμή Πρωτεύουσας 

Εφεδρείας για την οντότητα θ, για την περίοδο ρ. 

5εεΡ5νΡηεε(ε,ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει την τιμή Δευτερεύουσας Εφεδρείας 

για την οντότητα θ, για την περίοδο ρ. 

Ν5ρΤεΓΡ5νΡήεε(ε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε €/Μ\Λ/ίι, που παριστάνει την τιμή Μη Στρεφό¬ 

μενης Τριτεύουσας Εφεδρείας για την οντότητα θ, για την περίοδο ρ. 
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1.3.2.2.11 Κόστη Ποινών 

Για την αντιμετώπιση του προβλήματος αδυναμίας επίλυσης κάτω από συγκεκριμένες περιστάσεις, προ¬ 
στίθενται στην Αντικειμενική Συνάρτηση επιπλέον μεταβλητές παραβίασης για τους περιορισμούς που 
έχουν κάτω/πάνω όρια καθώς και πρόσθετοι όροι για τις ποινές των μεταβλητών παραβίασης. Οι υπόφη 
μεταβλητές παραβίασης είναι: 

α. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την Παραβίαση του Περιορισμού Ισοζυγίου Ενέργειας Λει¬ 
τουργικής Ζώνης, 

β. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την Παραβίαση των Γενικών Περιορισμών, 

γ. Μεταβλητές έλλειψης (άνω και κάτω) για την Παραβίαση του Περιορισμού Ρυθμού Μεταβολής, 

δ. Μεταβλητές έλλειψης/περίσσειας για την ικανότητα της Οντότητας, 

ε. Μεταβλητές έλλειψης για την Παραβίαση των Περιορισμών Εφεδρειών, 

στ. Μεταβλητές περίσσειας για την Παραβίαση του διαζωνικού ορίου ροής, 

ζ. Μεταβλητές Περίσσειας για την μέγιστη ημερήσια ενέργεια της Μονάδας, και 

η. Μεταβλητές Περίσσειας για την Καθαρή Ικανότητα Μεταφοράς Διασυνδέσεων. 

Ένας συντελεστής ποινής αντιστοιχίζεται σε κάθε μία από τις παραπάνω μεταβλητές παραβίασης. Αν οι 
συντελεστές ποινής λάβουν μεγάλες τιμές, οι τιμές της μεταβλητής παραβίασης θα είναι μηδέν σε μία 
εφικτή λύση του προβλήματος. Κάθε μη μηδενική μεταβλητή παραβίασης στη λύση υποδηλώνει ότι το 
πρόβλημα δεν έχει λύση δίχως παραβίαση κάποιων περιορισμών. Διαφορετικές ποινές μπορούν να ε¬ 
φαρμοστούν για να υποδηλώσουν αντίστοιχες προτεραιότητες για την εφαρμογή διαφορετικών τύπων 
περιορισμών ανισοτήτων. 


Το κόστος ποινής (ΡθΠθΙΐγΈοεΐ) στην Αντικειμενική Συνάρτηση ορίζεται ως εξής: 
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ΡθΠθΙίγΟθ3ί = 

^ \Τοί3ΐ<3θηΡθΤϊοϊί(ζ, ρ )]. ΤοΐβΙΟβηΡβΐϊοϊΐΡήο β 

ζ,ρ 

+ [Τοΐ3ΐΟ&η5υΓρΙυ3(ζ, ρ)]. Τοί3ΐΟβη3υΓρΙυ3Ρποβ 

ζ,ρ 

[ ΡήηΊΡ3νΡβίϊοϋ(ζ, ρ)\.Τοΐ3ΙΡήηιΡ3νΟθίίοϋΡΓΪο θ 

ζ,ρ 

+~^ [ 3βοΡ3νυρΡθίίοίΐ(ζ, ρ) + 5θοΡ3νΟηΩθΤίοίΐ(ζ, ρ)\ Τοί3ΐ8βοΡ3νΟβίίοίΐΡΓίσβ 

ζ,ρ 

[ ΤβΓΡ3νΡβίίοϋ(ζ, ρ)] . Τοί3ΐΤβ γΡβ νΟ β ίίοίΐΡήοβ 

ζ,ρ 

+~^ [ 8γ3ΡηηΊΡ3νΡθίϊοϋ(ρ)] .Τοί3 ΙΡγϊγπΡβ νΟβίίοίΐΡήοβ 

Ρ 

[ 5γ38&οΡ3νυρΡβίίοίΐ(ρ) + 8γ33&οΡ3νΟηΟθΐϊοίΐ(ρ)\ Τοί3ΐ3βοΡ3νΡ β ίίοϋΡήοβ 

Ρ 

[5γβ Τβ γΡ 3 νΡ θ ίϊοϋ(ρ) ]. Τοί3ΐΤ& γΡ ΒνΟβίίαίΡήοβ 

Ρ 

+ ^ [Εη ΐϊΐγΡ β ίϊοϊΐΜ\Λ/( β, ρ)]. Ο β ίίοϋ Οβρβο ίΐγΡΓΪο β 

β,Ρ 

+ ^ [Εηΐϊ{γ5υΓρΙυ3Μ\Λ/(β, ρ)). 8υΓρΙυ3θ3ρ3θΐ{γΡηοβ 

β,Ρ 

+ ^ [ ΖΞλ? ϋίγΡ β ίίοϋ Μ \Λ/(β, ρ)]. Ζ3> β ίίοϋ θ3ρ3 οϊίγΡηο β 

Ο,ρ 

+ ^ [ΕηβΓ€/γΜ3χ8υΓρΙυ3(β, ρ )). 8υΓρΙυ3ΕηβΓργΜ3χΡποβ 

β,Ρ 

+ ^ [ ΕΙο\/ν(33Ϊθ8υΓρΙυ3Μ\/ν(Τς), ρ)]. ΕΙο\/νρ3ίθ3υΓρΙυ3Ρήοβ 

?9,Ρ 

+ ^ [Ρ3ηηρΟβίίοίΐΜ\Λ/(β, ρ)] . ΟβίίοϊΐΡ3ηιρΡήοβ 

β,ρ 

+ ^ [Ρ3ηιρ8υΓρΙυ3Μ\Λ/(<3, ρΐ]. 8υΓρΙυ3Ρ3ΓηρΡήοθ 

β,ρ 

+ [ ΟΟΡβίίαί(ς)ο) ]. (3 ΟΟθίϊοϋΡηοθ 

90, Ρ 

+ ^ [ <303υΓρ!υ3(ρο) ].003υΓρΙυ3Ρήοθ 

90, Ρ 

+ ^ [ΐΓηρθ3ρ3αίΐγ3υΓρΙυ3Μ\Λ/(ηιίςιρ, ρ) ]. ΙηΊρθ3ρ3θϊίγ3υΓρΙυ3Ρηοβ 

ΠΊίρρ,ρ 

+ ^ [Εχρθ3ρ3θίΐγ3υΓρΙυ3Μ\Λ/(ηιίρρ, ρ) ]. Εχρθ3ρ3θϋγ3 υΓρΙυβΡηοβ 

ΠΊίρρ,ρ 

(23) 

Οι Γενικοί Περιορισμοί μπορούν να ταξινομηθούν από πλευράς προτεραιότητας με την απόδοση διαφο¬ 
ρετικών συντελεστών ποινής σε κάθε ξεχωριστό περιορισμό. Οι περιορισμοί με τους μεγαλύτερους συ¬ 
ντελεστές ποινής έχουν μεγαλύτερη προτεραιότητα προκειμένου να ικανοποιηθούν, σε σχέση με αυτούς 
που έχουν χαμηλότερους συντελεστές ποινής. Οι τιμές ποινής είναι διαμορφούμενες, και έχουν αρχικά 
τις ακόλουθες τιμές: 


ΠΙΝ. 28: Τιμές ποινής μοντέλου 110 


Παράμετρος 

Τιμή ποινής 

ΤοΐεΙΟθηΟθίίαίΡποθ 

10.000 €/Μ\Λ/ 

ΤοΐεΙΟθπΒυφΙυεΡποθ 

10.000 €/Μ\Λ/ 

ΤοΐθΙΡπιτιΚενΟθίΊαΐΡποθ 

40.000 €/Μ\Λ/ 

Τοΐ3ΐδθοΚ$νΟθίίαΐΡπεθ 

19.000 €/Μ\Λ/ 
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ΤοΐεΙΤθΐ'ΚενΟθίίαΐΡποθ 

5.000 €/Μ\Λ/ 

ΟθίίαίΌερεαΐγΡποθ 

45.000 €/Μ\Λ/ 

δυφΙυεΈερεαΐγΡποθ 

45.000 €/Μ\Λ/ 

ΕηθΓβγΜθχδυφΙυεΡποθ 

18.000 €/Μ\Λ/Γι 

□θίίαΐΚθηιρΡποθ 

45.000 €/Μ\Α/ 

δυφΙυεΚειηρΡποθ 

45.000 €/Μ\Α/ 

ΙιηρΈερεοίΐγδυφΙυεΡποθ 

50.000 Ευτο/Μνν 

ΕχρΈερεαΐγδυφΙυεΡποθ 

50.000 Ευτο/Μνν 


Στις επόμενες παραγράφους περιγράφονται οι εξισώσεις με τις οποίες μοντελοποιούνται οι επιμέρους 
συνιστώσες. Αυτές οι εξισώσεις συνιστούν περιορισμούς στους οποίους υπόκειται το πρόβλημα βελτι¬ 
στοποίησης όταν ελαχιστοποιείται η παραπάνω Αντικειμενική Συνάρτηση. 


1.3.2.2.12 Όριο Βαθμίδας 

Μία βαθμίδα δεν μπορεί να εκκαθαριστεί σε μία στάθμη υψηλότερη από την προσφερόμενη ποσότητα 
της βαθμίδας. Ο περιορισμός αυτός ισχύει για όλες τις οντότητες με Τιμολογούμενες Προσφορές Έγχυσης 
ή Δηλώσεις Φορτίου και διατυπώνεται ως εξής: 

0 < ΒΙοοΙκΟΙθθΓθάΜν/(ς;θ, ό, ρ) < ΒΙοοΙ<Μ9χΜνν(ρβ, ό, ρ) (24) 

και 


0 < ίθ30ΒΙοοί<Μ\Α/(Ιό, ό, ρ) < ΒΙοοΙ<Μ3χΜ\Λ/(Ιά, ΰ, ρ) (25) 


Όπου 

Βίοε^ΜαχΜννίεε,ύ,ρ) είναι μία παράμετρος σε Μ \Ν, που παριστάνει την ποσότητα της προσφε- 

ρόμενης ισχύος για την οντότητα οθ, τη βαθμίδα ό, και την περίοδο ρ. 

Ο περιορισμός φορτίου δεν εφαρμόζεται σε πραγματικό χρόνο. 


1.3.2.2.13 Πρόγραμμα Οντότητας Παραγωγής 

Για κάθε οντότητα παραγωγής, το πρόγραμμα παραγωγής μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους συνι¬ 
στώσες: 

• Το μη τιμολογούμενο μέρος των Προσφορών της οντότητας παραγωγής το οποίο συμπεριλαμβά¬ 
νει αυτό που αντιστοιχεί σε ενέργεια από Μονάδες του Μητρώου ΑΠΕ και ΣΗΘ/ΣΗΘΥΑ, υποχρεω¬ 
τική παραγωγή υδροηλεκτρικών, Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΟΥΑ και Μονάδες υπό δοκιμαστική 
λειτουργία. Το υπόψη μέρος του προγράμματος παραγωγής πρέπει να ακολουθεί ένα συγκεκρι¬ 
μένο και σταθερό πρόγραμμα. 

• Το τιμολογούμενο πρόγραμμα Προσφορών παραγωγής συμπεριλαμβανομένων αυτών που αντι¬ 
προσωπεύουν Εισαγωγές. Το μέρος αυτό δίνεται από το άθροισμα των εκκαθαρισμένων βαθμι¬ 
δών παραγωγής. 

Το πρόγραμμα παραγωγής που αφορά όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 














27894 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


ΕηΐίΐγΜ\Α/(ρθ, ρ) = ΠχθόΜ\Λ/(ρθ,ρ) + ΒΙοο^ΟΙβθΓθόΜνν ( ρβ, ό, ρ) ( 26 ) 

ΐ) 


Όπου 

ΕίχεόΜ\Α/(ςιε,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ\Λ/, που παριστάνει τη σταθερή παραγωγή, 

για την οντότητα παραγωγής §θ και την περίοδο ρ, και αφορά κάθε είδος 
Μη Τιμολογούμενης Προσφοράς παραγωγής. Μπορεί να παριστάνει το 
σύνολο ή μέρος του προγράμματος παραγωγής μίας Μονάδας. 


1.3.2.2.14 Πρόνοαμμα Οντότητας Φορτίου 

Για κάθε οντότητα φορτίου, το πρόγραμμα μπορεί να αναλυθεί σε δύο επιμέρους συνιστώσες: 

• Το μη κατανεμόμενο φορτίο. Αυτό το μέρος του προγράμματος φορτίου προσαρμόζεται υποχρε¬ 
ωτικά σε ένα συγκεκριμένο σταθερό πρόγραμμα. 

• Το πρόγραμμα του κατανεμόμενου φορτίου, το οποίο συμπεριλαμβάνει το φορτίο που αντιπρο¬ 
σωπεύει Εξαγωγές και άντληση. Αυτό το μέρος δίνεται από το άθροισμα των εντασσόμενων βαθ¬ 
μιδών φορτίου. 

Το πρόγραμμα του φορτίου που λαμβάνει υπόφη όλες αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να εκφραστεί ως 


ΕηΐίΐγΜ]Α/(Ιό, ρ) = ΕίχθάΜνν(Ιό,ρ) + ^ ίθ 30 ΒΙοο(<Μ\/\/(Ιό, ό, ρ) ( 27 ) 

ή 


Όπου 

ΕίχεόΜ\Α/(Ιό,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ \Ν, που παριστάνει το σταθερό φορτίο για την 

οντότητα φορτίου Ιό και την περίοδο ρ, και το οποίο παριστάνει κάθε εί¬ 
δος Μη Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου. Μπορεί να παριστάνει το σύ¬ 
νολο ή μέρος του προγράμματος φορτίου. 


1.3.2.2.15 Μένιστη Ημερήσια Ενέργεια 

Στις λειτουργίες του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και της Εκ των υστέρων Τιμολόγησης 
των Αποκλίσεων, η μέγιστη ημερήσια ενέργεια μοντελοποιείται απευθείας στο μοντέλο ί)θ ως εξής: 


Σ ΕηίίίγΜνν (ρβ, ρ) 


V ρ 


Ό - ΕηθΓργΜθχΒυφΙυεζρθ, ρ) < Μ 3 χΕηίϋγΕηβΓργ(ρβ) (28) 


Όπου 

ΜαχΕηΐίΐγΕηεΓςγ(ρε) 


ΕηεΓςγΜαχ5υΓρΙυί(ε,ρ) 


είναι μία παράμετρος (σε ΜΝΛ/Η) που παριστάνει την μέγιστη ημερήσια 
ενέργεια για την οντότητα §θ. 

είναι η διάρκεια της περιόδου και εκφράζεται σε ώρες. Για τον ΗΕΠ, η 
παράμετρος είναι ίση με 1. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε Μ\Λ/ 
της οντότητας θ για την περίοδο ρ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορι¬ 
σμός μέγιστης ημερήσιας ενέργειας της οντότητας. Εκφράζεται σε Μ\Α/Γι. 
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Ο περιορισμός ενέργειας της οντότητας εφαρμόζεται μόνο όταν η παράμετρος ΜαχΕηϊϋγΕηεΓ^γ(ρε) είναι 
αυστηρά θετική. 


1.3.2.2.16 Μοντέλο Συντελεστή Απωλειών 

Έγχυση Αντότητας στην Αγορά: Οι Προσφορές από τις οντότητες παραγωγής στο "Σημείο Οντότητας" ή 
"Σημείο Μέτρησης" (ΕηΐίΐγΜ\Α/(ςε,ρ)) διορθώνονται με τον Συντελεστή Απωλειών Έγχυσης: 

ΕηΐίΐγΙη](ρβ, ρ) = ΕηΐίΐγΜ\Α/(ρβ, ρ) ■ ΟίΕ(ρβ, ρ) (29) 

Όπου 

ΕηΐίΐγΙη](ςιε,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη στάθμη έγχυσης της οντότητας §θ 

για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

ΰίΕ(ςιε,ρ) είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον Συντελεστή Απω¬ 

λειών Έγχυσης για την οντότητα §θ κατά την περίοδο ρ. 

Απορρόφηση Οντότητας από την Αγορά: Οι Δηλώσεις Φορτίου από τις οντότητες φορτίου στο "σημείο 
Οντότητας" ή "Σημείο Μέτρησης" (ΕηΐίΐγΜ\Λ/(Ιό,ρ)) διορθώνονται με τον Συντελεστή Απωλειών Φορτίου: 

Εηϋ(γ\Λ/άΓ(ΙεΙ, ρ) = ΕηϋΙγΜν/(Ιά, ρ) ■ ϋΕ(Ιά, ρ) (30) 


Όπου 

Εηΐίΐγ\Λ/εΐΓ(ΙεΙ,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη στάθμη απορρόφησης μίας οντό¬ 

τητας για την οντότητα φορτίου Ιό, για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

ίΙ.Ε(ΙεΙ,ρ) είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον Συντελεστή Απω¬ 

λειών Φορτίου για την οντότητα φορτίου Ιό κατά την περίοδο ρ. 


Σημειώσεις: 

1) Οι Συντελεστές Απωλειών Φορτίου για τη Μέση και Χαμηλή Τάση προκύπτουν από τον αντίστοιχο 
πίνακα, για το φορτίο το οποίο δηλώνεται ή προβλέπεται στο Δίκτυο Διανομής. 

2) Οι Συντελεστές Απωλειών Έγχυσης για τις διαφορετικές Ζώνες Απωλειών προκύπτουν από τους 
αντίστοιχους πίνακες, για το συνολικό φορτίο το οποίο δηλώνεται ή προβλέπεται στο Σύστημα. 


Εκτός από το φορτίο του Δικτύου (Μέση και Χαμηλή Τάση), όπου ο πίνακας των Συντελεστών Απωλειών 
Φορτίου εφαρμόζεται ανάλογα, υπάρχει και μία άλλη κατηγορία φορτίου: το Φορτίο στο Σύστημα (Υψη¬ 
λή Τάση). Σύμφωνα με τον ΚΣΗΕ (Άρθρο 49) αυτό το φορτίο εξετάζεται ξεχωριστά καθώς δεν αποδίδο¬ 
νται απώλειες σε αυτό (μηδενικός συντελεστής απωλειών). 


1.3.2.2.17 Μοντέλο Διαζωνικών Ροών 

Έγχυση και Απορρόφηση Σημείου Μέτρησης: Οι εγχύσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζο¬ 
νται ως εξής: 


ΜΙς)ρΙη](πιΙς)ρ, ρ) = £ ΕηϋΙγΙη](ρθ,ρ) (31) 

<7 6 9ί ιηΐ9Ρ 
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Όπου 

Μΐς/ρΙη](ηΊΐςΐρ,ρ) είναι μία μη αρνητική μεταβλητή η οποία παριστάνει τη στάθμη έγχυσης 

στο σημείο μέτρησης ιηΐ§ρ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ ΝΑ/. 

Οι απορροφήσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζονται ως εξής: 

Μΐ9ρ\Λ/0Γ(ηΊ(9ρ, ρ) = Σ Εηϋίγννό^Ιό, ρ) (32) 

Ιό θί ιτιίςιρ 

Όπου 

Μΐςΐρ\Λ/εΐΓ(εΝοόε,ρ) είναι μία μη αρνητική μεταβλητή η οποία παριστάνει τη στάθμη απορρό¬ 

φησης στο σημείο μέτρησης ιηΐ§ρ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

Οι καθαρές εγχύσεις του δικτύου στο σημείο μέτρησης υπολογίζονται ως εξής: 

Μΐ9ρΝθΐΙη](ηιΪ9Ρ, ρ) = Μΐ9ρΙη](ηιΪ9Ρ, ρ) - ΜΙρρννό^ιτιΙρρ, ρ) (33) 


Όπου 

ΜΐςΐρΝεΐΙη](ηΊΐςΐρ,ρ) είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την καθαρή στάθμη έγχυσης στο 

σημείο μέτρησης ιτιΐβρ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

Περιορισμοί Διαζωνικών Ροών: Οι διαζωνικές ροές περιορίζονται από μία μέγιστη ροή: 

Ηο\Α/θ3ΐθΜ\Α/(ί9, ρ) - Ηο\Λ/<33ίβ8υφΙυ3Μ\Λ/(ί9< Ρ ) ^ ΠοννΟθΙθΜθχΜΙΑ/^ρ, ρ) (34) 


Όπου 

ΡΙο\Λ/ΰαΐεΜ\Λ/(/ςι,ρ) είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει τη διαζωνική ροή για την πε¬ 

ρίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/ και μπορεί να είναι αρνητική. 

ΡΙο\/νΰαΐεΜαχΜ\/\/(/ςι,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την μέγιστη διαζωνική ροή ί§ 

για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

ΡΙο\Λ/ΰαΐε5υΓρΙυ5Μ\Λ/(/ςι,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια ισχύος 

στη διαζωνική ροή ί§ για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

Η διαζωνική ροή ορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση: 


Σ [ΡΤΩΕ(ιτιί9Ρ, Ϊ9> Ρ) ■ Μί9ρΝθ(Ιη](ηΊί9Ρ, ρ)] 

ΕΓ0ΓηΜί9ρ(ί9 )=ηιΙςρ 

= Πο\Λ/ΟβίβΜ\/Ζ(ί 9 ,ρ) 


(35) 


Όπου 

ΡΤΟΡ(ηΊΐρρ,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τον Συντελεστή Κατανομής 

Απωλειών Ισχύος του σημείου μέτρησης ιηΐ§ρ για την περίοδο ρ. 

Εξίσωση Ισοζυγίου Ενέργειας Λειτουργικής Ζώνης: Το Ισοζύγιο Ενέργειας πρέπει να επιβάλλεται σε κάθε 
Λειτουργική Ζώνη. Η δυϊκή τιμή του Ισοζυγίου Ενέργειας Ζώνης παρέχει την τιμή ενέργειας Ζώνης. Αν 
αρθεί ο περιορισμός στη διαζωνική ροής ενέργειας, όλες οι τιμές ενέργειας των Ζωνών είναι ίσες. Η εξί¬ 
σωση Ισοζυγίου Ενέργειας εφαρμοζόμενη στις Λειτουργικές Ζώνες είναι η εξής: 
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X ΜίςρΝθίΙηί(ιτιΙςρ,ρ) 

ηιίςιρ ϊη ζ 


+ Τοί3ΐ0βη0βίίοϋ(ζ, ρ) - Τοί3ΐ(3θη8υφΙυδ(ζ, ρ) 

X Ηον/θ3ίθΜ\Λ/(ϊρ,ρ)- χ Ηο\Λ/β9ίθΜνν(ίρ,ρ) 

ΡΓθΓηΖοηθ(ίς )=ζ ΤοΖοηβ(ίς})=ζ 

Όπου 


(36) 


ΤοίαΙΰεηϋεβείΐίζ,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα παραγω¬ 

γής στην περίοδο ρ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός Ισοζυγίου 
Ενέργειας στη Λειτουργική Ζώνη ζ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 

ΤοΐαΙ6εη3υΓρΙίΐ5(ζ,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια παρα¬ 

γωγής στην περίοδο ρ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός Ισοζυγίου 
Ενέργειας στη Λειτουργική Ζώνη ζ. Εκφράζεται σε Μ\Λ/. 


1.3.2.2.18 Διαζωνικό Μοντέλο Μεταφοράς 

Όπως το διαζωνικό μοντέλο ροής, έτσι και αυτό θεωρεί μία ανάλυση του Συστήματος σε ζώνες οι οποίες 
συνδέονται με πύλες ροής (διασυνδετικές γραμμές ή διάδρομοι). Η διαφορά με το διαζωνικό μοντέλο 
ροής είναι ότι η διαζωνική ροή δεν εκφράζεται με τους ΣΚΜΙ των σημείων μέτρησης αλλά απευθείας 
στην εξίσωση Ισοζυγίου Ενέργειας στις Λειτουργικές Ζώνες. 

Περιορισμοί Ισοζυγίου Ενέργειας Λειτουργικής Ζώνης: Οι περιορισμοί του Ισοζυγίου Ενέργειας στις Λει¬ 
τουργικές Ζώνες παριστάνονται από το ακόλουθο σύνολο γραμμικών εξισώσεων: 


X ΕηίϋγΙη](ρθ, ρ) - χ Εηΰίγ\Λ/όΓ(Ιά,ρ) 

ΐη ζ Ιό ΐη ζ 

= χ ΕΙοννθ9ίθΜ\Α/(ίρ,ρ)- χ ΕΙονν<33(θΜ\Λ/(Ϊ9,ρ) 

ΕγοιύιΖοπθ (ί$ )=ζ ΤοΖοπθ( )=ζ 


Όπου 

ΡΓοπΊΖοηε(/ςι) είναι η ζώνη με διαζωνικό σημεία αρχής ίσα με ί§. 

ΤοΖοηε(/ςι) είναι η ζώνη με διαζωνικό σημεία τέλους ίσα με ί§. 

ΡΙο\Λ/ΰαΐεΜ\Λ/(/ςι,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη διαζωνική ροή ί§, για την περίοδο 

ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν και μπορεί να είναι αρνητική. 

Μοντέλο Διαζωνικού Περιορισμού Ροής: Σημειώνεται ότι μία διαζωνική ροή ορίζεται για κάθε μία κα¬ 
τεύθυνση. Αυτό σημαίνει ότι για μία γραμμή που συνδέει δύο ζώνες (για παράδειγμα: Α, Β), πρέπει να 
υπάρχουν δύο διαζωνικές ροές (Α-Β επό Β-Α). Η διαζωνική ροή περιορίζεται από το διαζωνικό όριο ικα¬ 
νότητας μεταφοράς: 

ΕΙο\Λ/<33ίθΜ\Λ/(ί9, ρ) - ΕΙονν(33ΐθ8υφΙυ5Μ\/\/(ίςι, ρ) < ΕΙο\Α/θ3ίθΜ3χΜ\Α/(ί9, ρ) (38) 

Όπου 

ΡΙοΜΰαΐεΜννί/ςι,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει τη διαζωνική ροή ί§, για την περίοδο 

ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν και μπορεί να είναι αρνητική. 

ΓΙοννΰαΐεΜαχΜ\Α/(/ς,ρ) είναι μία παράμετρος, σε Μ\Λ/, που παριστάνει τη μέγιστη διαζωνική ροή 

ί§, για την περίοδο ρ. 
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ΡΙοννΰαίε5υΓρΙυ5Μ\Α/(/9,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει την περίσσεια Μ \Ν ισχύος 

στην διαζωνική ροή ί§ για την περίοδο ρ, προκειμένου να επιβληθεί η μέ- 
γιστη ροή. Εκφράζεται σε Μ\Α/. 


1.3.2.2.19 Περιορισμοί Εφεδρειών 

Περιορισμοί Πρωτεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς σε Πρωτεύουσα Εφεδρεία των 
οντοτήτων μιας Λειτουργικής Ζώνης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις Απαιτήσεις Πρωτεύουσας 
Εφεδρείας της Λειτουργικής Ζώνης αυτής. Ένας παρόμοιος περιορισμός ισχύει και για το Σύστημα: 


ΡπηιΡδνΡθη(ζ, ρ) + ΡπηιΡδνΟθίίαΐ(ζ, ρ) < ΕηϋίγΡήηιΡδνΜ\Λ/(θ, ρ) (39) 

θ ΐη ζ 

8γδΡηηιΡδνΡβη(ρ) + 8γδΡήηιΡδνΟβίίαί(ρ) < ^ ΕηίίίγΡήπιΡδνΜ\Λ/(β, ρ) (40) 

θ 

Όπου 


Ργιπί /?5 νΰεβάΐ(ζ, ρ) 


ΡΓίπΊΡ5νΡερ(ζ,ρ) 


5γ5ΡΓίηΊΡ5νΟε/ίείΐ(ρ) 


5γ5ΡΓίηιΡ5νΡεει(ρ) 


είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα σε Πρω¬ 
τεύουσα Εφεδρεία στην περίοδο ρ για τη Λειτουργική Ζώνη ζ προκειμέ¬ 
νου να επιβληθεί ο περιορισμός Πρωτεύουσας Εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τις απαιτήσεις σε Πρωτεύουσα 
Εφεδρεία στην περίοδο ρ για τη Λειτουργική Ζώνη ζ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα σε Πρω¬ 
τεύουσα Εφεδρεία στην περίοδο ρ για όλο το σύστημα προκειμένου να 
επιβληθεί ο περιορισμός Πρωτεύουσας Εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τις απαιτήσεις σε Πρωτεύουσα 
Εφεδρεία στην περίοδο ρ για όλο το Σύστημα. 


Περιορισμοί Δευτερεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς στη Δευτερεύουσα Εφεδρεία 
των οντοτήτων στη Λειτουργική Ζώνη ζ πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις Απαιτήσεις σε Δευτερεύ¬ 
ουσα Εφεδρεία της Λειτουργικής Ζώνης αυτής: 


8θθΡδνϋρΡθη(ζ, ρ) + 8θθΡδνϋρΟθίίάΐ(ζ, ρ)<Σ Εηΐίΐγ8θθΡδνυρΜ]Α/(θ, ρ) (41) 

θ ΐη ζ 

8βοΡδνΟηΡβη(ζ, ρ) + 8βοΡδνΟηΟθίία((ζ, ρ) < ΕηϋΙγ8βοΡδνΟηΜ\Α/(β,ρ) (42) 

θ ΐη ζ 

8γδ8θθΡδνίΙρΡθη(ρ) + 8γδ8θθΡδνίΙρΟθίίοίΐ(ρ) < Υ ΕηϋΙγ8θθΡδνυρΜ\Λ/(β, ρ) (43) 

θ 

8γδ8θθΡδνϋηΡθη(ρ) + 8γδ8θθΡδνΩηΟθίίοϋ(ρ) < V Εηίίίγ8θθΡδνΟηΜ]/\/(θ, ρ) (44) 


Όπου 

5εεΡ$νυρΟε/ίείΐ(ζ,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα Δευτε¬ 

ρεύουσας Εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο ρ για τη 
Λειτουργική Ζώνη ζ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός Δευτερεύ¬ 
ουσας Εφεδρείας. 

5εεΡ5νϋρΡεη(ζ,ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε Δευτερεύουσα 

Εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα επάνω στην περίοδο ρ για τη Λειτουρ¬ 
γική Ζώνη ζ. 
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5β£:/?5 νΰηθεϊίαΐ(ζ,ρ) 


5εεΚ5 νΟηΚερ(ζ,ρ) 


5γ55εεΚ5νυρΟε}ίαΙ(ζ,ρ) 


Ξγ53εε85νυρ8ερ(ζ,ρ) 


3γ53εε85^0η0ε}ίαΐ(ζ,ρ) 


5]/55εεΚ5νΟηΚεη(ζ,ρ) 


είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα Δευτε- 
ρεύουσας Εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για τη 
Λειτουργική Ζώνη ζ προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός Δευτερεύ- 
ουσας Εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την Απαίτηση σε Δευτερεύουσα 
Εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για τη Λειτουργι¬ 
κή Ζώνη ζ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα Δευτε- 
ρεύουσας Εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο ρ για το 
σύνολο του Συστήματος προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός Δευτε- 
ρεύουσας Εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την Απαίτηση σε Δευτερεύουσα 
Εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα πάνω στην περίοδο ρ για το σύνολο του 
Συστήματος. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα Δευτε- 
ρεύουσας Εφεδρείας με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για το 
σύνολο του Συστήματος προκειμένου να επιβληθεί ο περιορισμός Δευτε- 
ρεύουσας Εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την Απαίτηση σε Δευτερεύουσα 
Εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω στην περίοδο ρ για το σύνολο του 
Συστήματος. 


Οι παρακάτω πρόσθετοι περιορισμοί συνεπάγονται ότι, για κάθε Περίοδο Κατανομής ρ, οι ρυθμοί μετα¬ 
βολής των Μονάδων παραγωγής που επιλέγονται για προς τα επάνω Δευτερεύουσα Εφεδρεία, πρέπει να 
είναι τέτοιοι ώστε συνολικά να μπορούν να δώσουν Δευτερεύουσα Εφεδρεία προς τα επάνω τουλάχι¬ 
στον ίση με 3εεΚ5νίΙρΕα5ΐΚερ μέσα σε ένα λεπτό. Μία βοηθητική μεταβλητή εισάγεται, Εηΐίΐγ3εεΚε5ίΙρ- 
Εα5ΐΜ\Λ/, προκειμένου να μοντελοποιηθεί το ελάχιστο της ΚΚΑΟ€(εε)Χ1πιίη για μία Μονάδα που έχει 
επιλεγεί για Δευτερεύουσα Εφεδρεία προς τα επάνω. 


Εηϋίγ8θθΗ3νυρΡ35ΐΜ\/ν(6, ρ) < Εηίίίγ86θΕ3νυρΜ\Α/(6, ρ) (45) 
Εη(ί(γ8θθΗ5νυρΕ35ΐΜ\Α/(θ, ρ) < ΕΕΑΟΟ(θ) χ Ιγπϊπ (46) 

Υ Εηϋίγ8βοΚδνυρΕ3δΙΜ\Λ/(θ, ρ) > 8γ88θθΚ8νίΙρΕ33ίΚθη(ρ) (47) 


Όπου 

3γ53εε85νίΙρΕα5ΐ8εει(ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει την Απαίτηση σε γρήγορη Δευτε¬ 
ρεύουσα Εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα επάνω μέσα σε χρονικό διά¬ 
στημα ενός λεπτού στην περίοδο ρ για το Σύστημα. 

Εηΐίΐγ3εεΚ5νυρΕα5ΐΜ\Λ/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την συνολική συνεισφορά της 

οντότητας σε γρήγορη Δευτερεύουσα Εφεδρεία μέσα σε χρονικό διάστη¬ 
μα ενός λεπτού με κατεύθυνση προς τα επάνω, για τη δεσμευμένη οντό¬ 
τητα θ, για την περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

Οι παρακάτω περιορισμοί εξασφαλίζουν την ίδια απαίτηση με αυτή που περιγράφηκε προηγουμένως για 
Δευτερεύουσα Εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω. 


Εη(ϊ(γ8θθΕ3νΟηΕ33ίΜ\Λ/(θ, ρ) < ΕηΙίΙγ8θθΕ3νΟηΜ\Α/(θ, ρ) (48) 
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ΕηϋΙγ8βοΚ3νΟηΡ33ίΜ\Λ/(β, ρ) < ΕΕΑΟΟ(θ) χ 1 ιτιίη (49) 

V Εηίίίγ8θθΕ3νΩηΕ98ίΜ\Α/(θ, ρ)> 8γ38θθΕ8νΩηΕ33ίΕθη(ρ) (50) 

θ 

Όπου 

5γ55εεΗ5νΟηΡα5ίΗεη(ζ,ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει την απαίτηση σε γρήν°ΡΠ Δευτε- 

ρεύουσα Εφεδρεία με κατεύθυνση προς τα κάτω μέσα σε χρονικό διά¬ 
στημα ενός λεπτού στην περίοδο ρ για το Σύστημα. 

Εηΐίΐγ5εεΚ5νίΙρΕα5ΐΜ\Α/(ε,ρ) είναι μία μεταβλητή η οποία παριστάνει την συνολική συνεισφορά της 

οντότητας σε γρήγορη Δευτερεύουσα Εφεδρεία μέσα σε χρονικό διάστη¬ 
μα ενός λεπτού με κατεύθυνση προς τα κάτω, για την οντότητα θ, για την 
περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ ΝΑ/. 

Περιορισμοί Τριτεύουσας Εφεδρείας: Το άθροισμα της συνεισφοράς στη Τριτεύουσα Εφεδρεία των ο¬ 
ντοτήτων μιας Λειτουργικής Ζώνης πρέπει να είναι μεγαλύτερο ή ίσο με τις Απαιτήσεις σε Τριτεύουσα 
Εφεδρεία της Λειτουργικής Ζώνης αυτής: 

ΤθΓΗ8νΗβη(ζ, ρ) + ΤθΓΕ8νϋθίίοίί(ζ, ρ) < ^ ΕηίίίγΤβΓΚ5νΜ\Λ/(θ, ρ) (51) 

θ ΐη ζ 

8γ3ΤθΓΕ3νΕθη(ρ) + 8γ3ΤβΓΕ3ν0βίίάί(ρ) < ^ ΕηϋΐγΤθΓΕ3νΜ\Α/(θ, ρ) (52) 


Όπου 

ΤεΓΚ5νΟε$άΐ(ζ,ρ) 

ΤεΓΚ5νΚερ(ζ,ρ) 

5]/5ΤεΓΚ5νΟε{ίαΐ(ζ,ρ) 

5γ5ΤεΓΚ5νΚερ(ζ,ρ) 


είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα Τριτεύ- 
ουσας Εφεδρείας στην περίοδο ρ για τη Ζώνη ζ προκειμένου να επιβληθεί 
ο περιορισμός Τριτεύουσας Εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την Απαίτηση σε Τριτεύουσα Εφε¬ 
δρεία στην περίοδο ρ για τη Ζώνη ζ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει το έλλειμμα Ρριτεύ- 
ουσας Εφεδρείας στην περίοδο ρ για το σύνολο του Συστήματος προκει¬ 
μένου να επιβληθεί ο περιορισμός Τριτεύουσας Εφεδρείας. 

είναι μία παράμετρος που παριστάνει την Απαίτηση σε Τριτεύουσα Εφε¬ 
δρεία στην περίοδο ρ για το σύνολο του Συστήματος. 


1.3.2.2.20 Περιορισμοί Ρυθμών Μεταβολής 

Κάθε οντότητα έχει όρια στην ικανότητά της να μετακινηθεί από μία στάθμη παραγωγής σε μία άλλη μέ¬ 
σα σε μία καθορισμένη χρονική περίοδο. Ο ρυθμός μεταβολής μίας Μονάδας είναι διαφορετικός ανάλο¬ 
γα με τοαν η μονάδα είναι σε λειτουργία ΑΡΠ ή όχι. Κατά συνέπεια, το μοντέλο περιλαμβάνει τη δυαδική 
μεταβλητή για την κατάσταση Δευτερεύουσας Ρύθμισης ΧυρΑβΟ. 

Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής της παραγωγής μοντελοποιούνται ως εξής: 

Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής προς τα επάνω είναι: 
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'(1- ΧυρΑΟΟ(θ,ρ)) ■ υρΚθπιρ(θ) ' 


ΕηίίίγΜνν (θ, ρ) - ΕηίίΐγΜ \Α/(θ, ρ - 1) < 


+ΧυρΑΟΟ(θ,ρ) ■ ΕΕΑβΟ(θ) ■ 60 


. Ο 


+Κθπιρ8υφΙυ3Μν/(θ, ρ) 


(53) 


Όπου 

ίΙρΚαΐΎΐρ(ε) 

ΗΗΑ60(ε) 


Καηηρ5υΓρ!υ5Μ\Λ/ 


είναι μία παράμετρος, που παριστάνει το άνω όριο ρυθμού ανόδου για 
την οντότητα θ. 

είναι μία παράμετρος, σε Μ\Α//γπϊπ, που παριστάνει το Ρυθμό Μεταβολής 
σε λειτουργία ΑΡΠ για την οντότητα θ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει το βαθμό παράβασης του 
ρυθμού μεταβολής της οντότητας θ στην περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 

Μνν/Μ. 


Οι περιορισμοί των ρυθμών μεταβολής προς τα κάτω είναι: 


\λ- ΧυρΑΟΟ(θ,ρ))· 0ηΚ9ΐτιρ(θ) ' 


ΕηίίίγΜνν (θ, ρ- 1) - ΕηίίίγΜνν(θ, ρ) < 


+ΧυρΑΟΟ(θ,ρ) ■ ΕΕΑβΟ(θ) ■ 60 


. Ο 


+Κ3ηηρΟθίίοίίΜνν(θ, ρ) 


(54) 


Όπου 

είναι μία παράμετρος, σε Μ\Λ//ίι, που παριστάνει το κάτω όριο ρυθμού 
ανόδου της οντότητας θ. 

είναι μία μεταβλητή αναφοράς που παριστάνει το βαθμό παράβασης του 
ρυθμού μεταβολής της οντότητας θ στην περίοδο ρ. Εκφράζεται σε 
Μ \Λ//Η. 

Στις λειτουργίες του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού, του Προγραμματισμού Κατανομής και 
της Εκ των Υστέρων Τιμολόγησης των Αποκλίσεων, ο περιορισμός του ρυθμού μεταβολής εφαρμόζεται 
για όλες τις Περιόδους Κατανομής εκτός από την πρώτη. 


ΟηΚαηηρ(ε) 

ΚαηηρΟεϊίαΐΜνΨ 


1.3.2.2.21 Περιορισμός Καθαρής Ικανότητας Μεταφοράς 

θεωρήστε μία Διασύνδεση για Εισαγωγή ΙηιρΧ σε ένα συγκεκριμένο σημείο μέτρησης ιηΐβρ με μία συ¬ 
γκεκριμένη ικανότητα μεταφοράς για Εισαγωγή ΙηιρΤΟ. Τότε εφαρμόζεται ο ακόλουθος περιορισμός: 

ί \ 

^ ΕηίίίγΜνν (ρβ, ρ) - ^ ΕηίίίγΜνν (Ιό, ρ) 

κ 9Θ 31 ΓΠ19Ρ Ιά 31 ΓΠί9Ρ ) (55) 

-Ιηιρθ3ρ9θΰγ8υφΙυ3Μ\Λ/(ηιίςΐρ,ρ) < ΙηιρΤΟ(ηιίςΐρ,ρ) 

Όπου 

ΙηιρΤΟ(ηΊΐςΐρ / ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει τη μέγιστη Καθαρή Ικανότητα 

Μεταφοράς για Εισαγωγή στο σημείο μέτρησης ιηΐβρ και στην περίοδο ρ. 
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Ιαηρ€αραάΐγ5υΓρΙυ5Μ\λ/(ηηϊρρ,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε 

Μ ΝΑ/ στην ικανότητα μεταφοράς μίας Εισαγωγής. Αυτή η μεταβλητή εκ¬ 
φράζεται σε Μ\Λ/, για Εισαγωγή στο σημείο μέτρησης ιηΐβρ και την περίο¬ 
δο ρ. 

Ένας παρόμοιος κανόνας εφαρμόζεται σε μία Διασύνδεση για Εξαγωγή: 

( \ 

Σ ΕηίϋγΜνν (Ιά, ρ) - Σ ΕηϋίγΜ\Α/{ 9 β,ρ) 

ν ίό 3ί ΓΠΪ9Ρ 9® ΠΊΪ9Ρ ^ (56) 

- Εχρθ3ρ9ΰϋγ8υφΙυ8Μ\Λ/(ηιίςΐρ,ρ) < ΕχρΤΟ(πΊ( 9 ρ,ρ) 


Όπου 

ΕχρΤΟ(ηΊΐρρ,ρ) είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την μεγίστη Καθαρή Ικανότητα 

Μεταφοράς για Εξαγωγή στο σημείο μέτρησης ιηΐβρ και στην περίοδο ρ. 

ΕχρΟαραοίΐγ5υΓρΙυ5Μ\Λ/(ηιΐρρ,ρ) είναι μία μεταβλητή αναφοράς η οποία παριστάνει την περίσσεια σε 

Μ ΝΑ/ στην ικανότητα μεταφοράς μίας Εξαγωγής. Αυτή η μεταβλητή εκ¬ 
φράζεται σε Μ\Λ/, για Εξαγωγή στο σημείο μέτρησης ιηΐβρ και την περίο¬ 
δο ρ. 

Οι ακόλουθοι περιορισμοί εκφράζουν το ίδιο με τους δύο προηγούμενους περιορισμούς, αλλά για ένα 
υποσύνολο Μ* όλων των σημείων μέτρησης των Διασυνδέσεων (σύνολο ΜΕΤΕΚΙΝΟΡΟΙΝΤ5) (π.χ. όλες οι 
βόρειες Διασυνδέσεις). 


ί λ 

Σ Σ ΕηΐϊΐγΜν/(9θ,ρ )- Σ ΕηίίίγΜ\Λ/(Ιό,ρ) 

Γηίςρ&Μ*\ςΐθ 9ί ιηί9Ρ βΙ ιηΐςρ 

- Ιινρθ9ρ9θϋγ3υφΙυ3Μ\Α/(Μ*,ρ) < ΙινρΤΟ(Μ*,ρ) 

ί \ 

Σ Σ ΕηίΰγΜ\Λ/(Ιά,ρ)- V ΕηϋΐγΜ]Α/( 9 θ,ρ) 

ΓηίςίρΈΜ* \ !ό 3ί ΠΊΐςΡ 9 Θ ^ ιτιΙ^Ρ 

- Εχρθ9ρ9θϋγ8υΓρΙυ5Μ]Α/(Μ*,ρ) < ΕχρΤΟ(Μ*,ρ) 


(57) 


(58) 


Όπου 

ΙπηρΤΟ(Μ*,ρ) 

ΕχρΤΟ(Μ*,ρ) 


είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την Καθαρή Ικανότητα Μετα¬ 
φοράς Διασυνδέσεως για Εισαγωγές για το σύνολο των κόμβων Μ*, στην 
περίοδο ρ 

είναι μία παράμετρος η οποία παριστάνει την Καθαρή Ικανότητα Μετα¬ 
φοράς Διασυνδέσεως για Εξαγωγές για το σύνολο των κόμβων Μ*, στην 
περίοδο ρ. 


Επιπλέον, δύο ακόμα περιορισμοί ορίζονται για τη συνολική ικανότητα Εισαγωγών και τη συνολική ικα¬ 
νότητα Εξαγωγών του Συστήματος. Αυτοί οι περιορισμοί συνεπάγονται ότι το άθροισμα όλων των προς 
Εξαγωγή ποσοτήτων (αντίστοιχα προς Εισαγωγή) από όλα τα σημεία μέτρησης του Συστήματος είναι μι¬ 
κρότερο από ή ίσο με την εξαγωγική ικανότητα του Συστήματος 5/5 Εχρ(ρ) (αντίστοιχα εισαγωγική ικανό¬ 
τητα του Συστήματος 5/5 Ιηιρ(ρ)). 
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( \ 

^ ^ ΕηϋίγΜ\Λ/($θ,ρ)- ^ ΕηΙϋγΜ\Λ/(Ιά,ρ) 

ΓΤ)ί9Ρ\9θ 3ί ΠΊΐ9Ρ 10 3Ϊ ΓΠΪ9Ρ γ 

- ΐΓηρθ3ρ3αίγ8υφΙυ3Μ\Λ/(ρ) < 8γ3ΐινρ(ρ) 


(59) 


ί 

£ Σ ΕηϋίγΜ\ΑΖ(Ιά,ρ) 

ΓΠί9Ρ\Ι0 9ί ΠΊΐ9Ρ 


Λ 

^ ΕηίίίγΜ]/\/( 9 θ,ρ) 

9β 3 ί ΓΠΪ9Ρ 


(60) 


- Εχρθ9ρ3θίίγ8υφΙυ3Μ\Λ/(ρ) < 8γ3Εχρ(ρ) 

Όπου 

5/5 Ιινρ(ρ) είναι η εισαγωγική ικανότητα του Συστήματος στην περίοδο ρ. 

5/5 Εχρ(ρ) είναι η εξα/ωγική ικανότητα του Συστήματος στην περίοδο ρ. 


Οι περιορισμοί (57), (58), (59) και (60) παραμένουν ανενεργοί στο μοντέλο 110 που εφαρμόζεται για την 
επίλυση του ΗΕΠ. 


1.3.2.2.22 Γενικοί Περιορισμοί 

Οι Γενικοί Περιορισμοί μπορούν να παρασταθούν μαθηματικά ως εξής: 

Σ[ΕηΙίΙγΜ\Λ/(β, ρ).ΕηϋίγΕ9θίθΓ(θ,ρ )] - 008υψΙυ3(ρ) < ΘΟϋηηίΙ(ρ) (ΐοθ) 

θ 

Υ [ΕηϋίγΜ\Λ/(θ, ρ)ΕηίϋγΕ3θίθΓ(β,ρ)] + ΘΟΟβίίαί(ρ) > θαίιτιίί(ρ) (107) 

6 

Σ{ΕηϋΙγΜ\Λ/(β, ρ)ΕηϋίγΕ3θίθΓ(β, ρ)] + ΟΟΟθίίοίΙ(ρ) - <308υψΙυ3(ρ) - ΘΟϋηηίΙ(ρ) (108) 


Όπου 

ΰαίηηίΐ(ρ) είναι μία παράμετρος που παριστάνει τον Γενικό Περιορισμό ορίου δεξιάς 

πλευράς για την περίοδο ρ. 

ΕηϋΐγΕααοββ,ρ) είναι ο συντελεστής περιορισμού της ενέργειας της οντότητας θ για την 

περίοδο ρ. Εκφράζεται σε Μ \Ν. 

ΰ05υψΙυ5(ρ) και 60ΰεβάΐ(ρ) είναι οι μεταβλητές αναφοράς για τους Γενικούς Περιορισμούς περίσ¬ 
σειας και έλλειψης, αντίστοιχα. 


1.3.2.3 Μοντέλα υθ σε Λειτουργία Ανάλυσης 

Το τμήμα αυτό περιγράφει τα μοντέλα που χρησιμοποιούνται σε λειτουργία ανάλυσης, τα οποία διαφέ¬ 
ρουν από το μοντέλο 110. Οι τρόποι λειτουργίας βασίζονται σε ένα μοντέλο τιμών το οποίο λαμβάνει υ¬ 
πόψη του τις Προσφορές παραγωγής και τις Δηλώσεις Φορτίου. Το μοντέλο ανάλυσης βασίζεται επιπρό¬ 
σθετα σε ένα μοντέλο υπολογισμού του κόστους καυσίμου, το οποίο χρησιμοποιεί τη βηματική συνάρ¬ 
τηση Ειδικής Κατανάλωσης θερμότητας της Μονάδας και τα κόστη καυσίμου. 

Η διαφορά ανάμεσα στα δύο μοντέλα, η οποία αναλύεται παρακάτω, αφορά τον υπολογισμό του κό¬ 
στους παραγωγής όπως περιγράφεται στις επόμενες παραγράφους. 
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1.3.2.3.1 Μέσο Μεταβλητό Κόστος 

Η Ρηματική συνάρτηση Ειδικής Κατανάλωσης Θερμότητας μετατρέπεται στη βηματική συνάρτηση Μέ¬ 
σου Μεταβλητού Κόστους Καυσίμου, ΑνθΓ3§θ\/3Π3βΙθΡυθΙΟ)5ΐ:, η οποία εκφράζεται σε €/Μ\Λ/Ιι, ως εξής: 


ΑνθΓ3ς/θ \/3Π30ΙθΡυθΙΟθ3ί(ςθ, 6, ρ) = 

1 ΡυθΙ0θ3ί(ίΤγρθ,ρ) 


Ηθ9ί(9θ,ό)· Σ 

ΓΓγρβ 


ΡυβΙΑ νθΓθρβΗθθίίηρ \/3ΐυβ{ίΤγρβ) 


\ 

ΕηίίίγΡυθΙΜίχ^θ, ρ, ίΤγρβ) 


( 61 ) 


Όπου 

ΡυεΙΟοΒΐί/ΐγρε,ρ) είναι το κόστος του καυσίμου που χρησιμοποιείται εκφρασμένο σε Ευτο / 

μονάδα μέτρησης καυσίμου για τον τύπο καυσίμου ίίγρε και την περίοδο 
ρ. Η μονάδα μέτρησης μπορεί να είναι ΤΟΝ5 ογ ιτι3, ανάλογα με τον τύπο 
του καυσίμου (π.χ. Ευτο/ΤΟΝ). 

ΡιιεΙΑνεΓαςεΗεαΐίηρναΙυε(/ΐγρε) είναι η Κατώτερη Θερμογόνος Δύναμη καυσίμου (Θϋ/ΤΟΝ). 

ΕηΐίΐγΡυεΙΜίχ(ςιε,ρ) είναι η σχετική αναλογία κάθε διαθέσιμου τύπου καυσίμου που πρόκει¬ 

ται να χρησιμοποιηθεί από την οντότητα §θ σε κάθε χρονική περίοδο ρ. 

Ηεαΐ(ς/ε,ό) είναι η Ειδική Κατανάλωση Θερμότητας που αντιστοιχεί στα επιλεγμένα 

Μ\Α/ της βαθμίδας ό, για την οντότητα §θ, εκφρασμένη σε Οί/ΜίΛ/Ιι. 

ΑνεΓαρεναήαΝεΡυεΙΟοΒΐίρε,Ε,ρ) είναι το Μέσο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου της οντότητας §θ για τη 

βαθμίδα ό στην περίοδο ρ εκφρασμένο σε €/Μ\Λ/Ιι. 


1.3.2.3.2 Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος 

Προσθέτοντας το Πρόσθετο Μεταβλητό Κόστος ΑόόίΐίοηαΐναΓίαύΙεΟοΒΐ στο Μέσο Μεταβλητό Κόστος 
Καυσίμου ΑνεΓα^εΥαήαΕΙεΡυεΙΟοΒΐ, υπολογίζεται το Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος της οντότητας: 

Τθί3ΐΑνθΓ39θ\/3Γί30ΙθΟθ3ί(9θ, 5, ρ) 

= -- ■ (ΑνθΓ39θ\/3ή3ΐ3ΐθΙ = υ6ΐΟθ3ΐ(ς]θ, 5, ρ) + Αάάίϋοη3ΐ\/3ή30ΙθΟθ8ΐ{9β)) ^ 


Όπου 

ΤοΐαΙΑνεΓαςεναήαύΙεΟοίΐίςε,ύ,ρ) είναι Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος της οντότητας §θ για την 

βαθμίδα ό και την περίοδο ρ εκφρασμένο σε Ευ γο/ΜΝΛ/Η. 

ΑνεΓαρεναήαΝεΡυεΙΟοΒΐίρε,Ε,ρ) είναι Μέσο Μεταβλητό Κόστος Καυσίμου της οντότητας §θ στην πε¬ 
ρίοδο ρ εκφρασμένο σε €/Μ\Λ/Ιι. 

ΑόόίΐίοηαΐναΓίαΐ3ΐεΕθ5ΐ(ρε) είναι πρόσθετα κόστη ανά Μ\Λ/ή της οντότητας, εκφρασμένα σε €/Μ\Α/Ιί 

για την οντότητα παραγωγής §θ. 

Σηςιείωση: Το πρόσθετο μεταβλητό κόστος Αάόίΐίοη3ΐ\/3Π3ΐ3ΐθ(2ο5ΐ αντιπροσωπεύει το άθροισμα όλων 
των πρόσθετων μεταβλητών κοστών μίας Μονάδας και μπορεί να περιλαμβάνει: 

α. το πρόσθετο κόστος των πηγών παραγωγής (εκτός από το καύσιμο) σε €/Μ\Α/Η, 

β. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος της συντήρησης λόγω της λειτουργίας της Μονάδας (εκτός από το 
σταθερό κόστος συντήρησης) σε €/Μ\Λ/Ιτ, 
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V- το πρόσθετο μεταβλητό κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού λόγω της λειτουργίας της Μονάδας 
(εκτός από το σταθερό κόστος του ανθρωπίνου δυναμικού) σε €/Μ\Λ/ό, 

δ. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος των βελτιωτικών του καυσίμου τα οποία χρησιμοποιούνται για 
την αύξηση της Μέσης Θερμογόνου Δύναμης του βασικού καυσίμου σε €/Μ\Α/ίι, και 

ε. το πρόσθετο μεταβλητό κόστος των εκπομπών σε €/Μ\Α/Η. 

Οι παραπάνω παράγοντες του πρόσθετου Μεταβλητού Κόστους Μονάδας συμπεριλαμβάνονται στο 
Συνολικό Μέσο Μεταβλητό Κόστος Μονάδας με την ενεργοποίηση κατάλληλης ρύθμισης. 


1.3.2.3.3 Ωριαίο Κόστος 

Το Ωριαίο Κόστος θοεΐ μίας οντότητας ςε για την βαθμίδα δ, υπολογίζεται από το Συνολικό Μέσο Μετα¬ 
βλητό Κόστος ως εξής: 

ΗουιΊγΟθ3Ϊ(9θ, 6, ρ) = ΤοΪ9ΐΑνθΓ39θ\/9ή90ΙθΟθ3ί(9θ, 6, ρ) · ΒΙοο(<Μ\Α/(9θ, 6, ρ) (63) 

Όπου 

ΗουΓίγΟοΒΐίςε,ύ,ρ) είναι το Ωριαίο Κόστος της οντότητας §θ για τη βαθμίδα ό στην περίοδο ρ 

εκφρασμένο σε €/Τι. 

ΒΙοεΙ<Μ\Λ/(ςε,ΐ3,ρ) είναι τα αθροιστικά Μ \Ν για τη βαθμίδα ό της οντότητας §θ στην περίοδο 

ρ εκφρασμένα σε Μ \Ν. 

Το Ωριαίο Κόστος μίας οντότητας στο τεχνικό της ελάχιστο ΜίηΜνν είναι προφανώς ίσο με: 

ΗουήγΟθ3ί(ς)θ, ΜίηΜ\Α/, ρ) = ΤοΐθΙΑνβΓθρβνθήθύΙθΟοεΐ^θ, ρ) ■ ΜίηΜ\Λ/(ρθ,ρ) (64) 

Το Κόστος Λειτουργίας εν Κενώ παριστάνει το ωριαίο κόστος στα 0 Μ\Λ/. 

ΗουΓΐγΟθ3ΐ(ρβ, 0 Μ\Α/, ρ) = Νοίθ30θθ3Ϊ(9β) (65) 


ΝοίοαύΟοΒΐ^ε) είναι το κόστος παραγωγής της Μονάδας στα 0 Μ ΝΑ/ εκφρασμένο σε 

€/Ηου γ για την οντότητα §θ. 


1.3.2.3.4 Διαφορικό Κόστος (ΙπογθπίθπϊβΙ θο$ΐ) 

Το Διαφορικό Κόστος (ή Οριακό Κόστος) μίας οντότητας υπολογίζεται από την παράγωγο του Ωριαίου 
Κόστους ως εξής: 


ΙηοτεοΧΟβΛρ) = 

όί 

_ ΗουήγΟθ8ί{ρβ, ό, ρ) - ΗουήγΟθ8ί(ρβ, 6-1, ρ) 
β/οο/(ΜΙή/(ρθ,6,ρ) - ΒΙοοΙ<Μ\/ν( 9 θ,ύ-\ρ) 


Όπου 
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Ιη€Γεο5ΐ(ςβ,ρ) είναι το Διαφορικό Κόστος της βαθμίδας ό για την οντότητα §θ στην περί¬ 

οδο ρ εκφρασμένο σε €/ΜΝΑ/Η. 

Το πρώτο βήμα του Διαφορικού Κόστους μίας οντότητας ανάμεσα στη μηδενική παραγωγή και το Τεχνι¬ 
κό Ελάχιστο ΙηθΓθθ3ί(0Μ]Α/ —» ΜίηΜ]Α/) ορίζεται από την ακόλουθη εξίσωση έτσι ώστε το ολοκλή¬ 
ρωμα του Διαφορικού Κόστους ΙπογΟοςϊ από το μηδέν στο ΜίηΜ\Α/ μαζί με το Κόστος Λειτουργίας εν Κε- 
νώ να είναι ίσο με το Ωριαίο Κόστος της οντότητας για παραγωγή στο ΜίηΜνν. 


ΙηοΓθθ3ί(ςΐθ,0Μν\/ -^· ΜίηΜ\Λ/,ρ) = 


ΗουΓΐγ0θ3ί(ρθ, ΜίηΜνν,ρ) - ΝοΙθ90θο3ί(ρθ) 
ΜίηΜνν 


(67) 


1.3.2.3.5 Κόστος Παραγωγής 

Το κόστος παραγωγής στη λειτουργία ανάλυσης ταυτίζεται με αυτό της διαδικασίας λειτουργίας. Η μόνη 
διαφορά είναι ότι χρησιμοποιούνται οι καμπύλες του Διαφορικού Κόστους αντί των Τιμολογούμενων 
Προσφορών. Αυτό μπορεί να εκφραστεί ως εξής: 


Οθη6Γ3ίίοηΟθ3ί = 


Σβυ=( 9 β, Ρ ) 

9β,Ρ 


Σ ( Β!οοί<α63ΓθάΜ\Α/(96, ό, ρ). ΙηοΓθθ8ί(ρβ, 6 , ρ)) 


κ όεΒΙοοΙ<8 


ο 


( 68 ) 


Όπου 

ΒΙοε^ΟΙεαΓεεΙΜΜίςε,ύ,ρ) είναι μία μεταβλητή που παριστάνει την ποσότητα της εκκαθαριζόμενης 

ενέργειας, εκφρασμένη σε Μ\Λ/, για την οντότητα παραγωγής §θ, τη βαθ¬ 
μίδα ό, και την περίοδο ρ. 

ΰΙ.Ρ(ρ6,ρ) είναι μία αδιάστατη παράμετρος που παριστάνει τον Συντελεστή Απω¬ 

λειών Έγχυσης της οντότητας §θ κατά την περίοδο ρ. 

Ο είναι η διάρκεια της περιόδου, εκφρασμένη σε ώρες. Η παράμετρος τίθε¬ 

ται ίση με 1. 


1.4 Υπολογισμός Οριακής Τιμής 

1.4.1 Αντικείμενο 

Αντικείμενο αυτού του τμήματος είναι να περιγράφει τον υπολογισμό της Οριακής Τιμής Συστήματος 
(ΟΤΣ), της Τιμής Πρωτεύουσας Εφεδρείας και της Τιμής Δευτερεύουσας Ρύθμισης, με βάση τη μαθηματι¬ 
κή διατύπωση του μοντέλου Επίλυσης αγοράς του ΗΕΠ. 


1.4.2 Υπολογισμός της ΟΤΣ 

Η Οριακή Τιμή Παραγωγής (ΟΤΠ) κάθε Λειτουργικής Ζώνης ισούται με το σκαιώδες κόστος (πολλαπλασι¬ 
αστής 13 §γ3π§θ) του περιορισμού του Ισοζυγίου Ενέργειας της Ζώνης αυτής. Στην περίπτωση που οι δια- 
ζωνικοί περιορισμοί ροής δεν είναι δεσμευτικοί, οι δύο δυϊκές τιμές ταυτίζονται και η ΟΤΣ ισούται με 
αυτή την κοινή τιμή. Στην περίπτωση που οι Διαζωνικοί Περιορισμοί Μεταφοράς είναι δεσμευτικοί, οι 
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δύο δυϊκές τιμές μπορεί να είναι διαφορετικές και η ΟΤΣ υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος (με τις εγχύ¬ 
σεις των Ζωνών) μέσος όρος των Οριακών Τιμών Παραγωγής των Ζωνών. 

Σε κάθε περίπτωση, η ΟΤΠ κάθε Λειτουργικής Ζώνης καθορίζεται από μία ή περισσότερες οντότητες ε¬ 
ντός της κάθε Λειτουργικής Ζώνης, η οποίες μπορεί να είναι Μονάδες παραγωγής, Κατανεμόμενα Φορτί¬ 
α, Εισαγωγές ή Εξαγωγές. 

Σύμφωνα με το Άρθρο 55, §4 του ΚΣΗΕ, όταν δεν προσεγγίζεται κάποιο διαζωνικό όριο ροής, η ΟΤΣ εκ¬ 
φράζει την οριακή μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος του ΗΕΠ, η οποία προκύπτει από μία οριακή 
αύξηση του φορτίου του Συστήματος. Όταν ένας περιορισμός ορίου ροής είναι δεσμευτικός, η ΟΤΠ της 
ζώνης εκφράζει την μεταβολή του κοινωνικού πλεονάσματος του ΗΕΠ, η οποία προκύπτει από μία ορια¬ 
κή αύξηση του φορτίου της υπόψη Λειτουργικής Ζώνης. 

Αντιστοιχώντας ένα πολλαπλασιαστή 13£Γ3 ιί§θ σε κάθε περιορισμό του προβλήματος και εισάγοντας 
τους περιορισμούς στην Αντικειμενική Συνάρτηση ορίζεται η «προσαυξημένη αντικειμενική συνάρτηση» 
ή συνάρτηση Ε3§Γ3η§ί3Π. Η διαδικασία αυτή, ονομαζόμενη και ως «χαλάρωση 13 §γ3π§θ» (ί3§Γ3π§ί3π 
Κθΐ3Χ3ίίοπ) ως εξής: 


Ζ. = 06/ + λ 1 · (ΟοΐΊΞίΓθίηί ^) + ... + }. Ν ■ ( ΟθΓΙ5ΪΓ3ίηΐ Ν ) 


Σύμφωνα με τις συνθήκες βελτιστοποίησης Κυίιη-ΤυοΚθΐ·, στο βέλτιστο σημείο η μερική παράγωγος της 
ΐ3§Γ3Π§ί3Π συνάρτησης ως προς μία συγκεκριμένη μεταβλητή του προβλήματος είναι ίση με το μηδέν. 
Κατά συνέπεια, αν ο παραπάνω κανόνας εφαρμοστεί στην παραγωγή μίας βαθμίδας μίας μονάδας "ς/ε" 
(μεταβλητή: ΒΙοεΙ<αεαΓεόΜ\Α/(ςε,ΐ3,ρ)), έχουμε: 


_ δί _ 

ΘΒΙοοΚΟΙθθΓθόΜνν^ 


Αυτό δίνει: 


βυ= ■ Ρηοθ - βυ= ■ λ ΖΡΒ - λ Μ3Χ - - λ Μ , η - λΕ* 


λ ΜΩΕ λ-ΚΚάη 


Σ( Ρ σσ · λ οσ) = ° 


αΡ ■ Ρηοβ - λ. 


'λ 96 

'^ΜβχΒ 


■λ, 




'^οο) 


00 


αρ 


Όπου 

Λ ΖΡΒ 

(37) 

^Μαχ 

η .400 
Α Μαχ 

λ-Μίη 


λ Ββ 

'^ΜαχΒ 


^ΜΌΕ 
Λ ΚΚιφ 
^ΚΚώι 


είναι ο πολλαπλασιαστής 13 §γ3π§θ του περιορισμού ισοζυγίου ισχύος της Λειτουργικής Ζώνης 

είναι ο πολλαπλασιαστής ί3§Γ3Π§θ του περιορισμού της ανισότητας (3) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ί3§Γ3Π§θ του περιορισμού της ανισότητας (4) 
είναι ο πολλαπλασιαστής 13 §γ3π§θ του περιορισμού της ανισότητας (5) 
είναι ο πολλαπλασιαστής 13 §γ3π§θ του περιορισμού της ανισότητας (24) 
είναι ο πολλαπλασιαστής 13 §γ3π§θ του περιορισμού της ανισότητας (28) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ί3§Γ3Π§θ του περιορισμού της ανισότητας (53) 
είναι ο πολλαπλασιαστής ί3§Γ3Π§θ του περιορισμού της ανισότητας (54) 
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λ ΰ0 είναι οι πολλαπλασιαστές Ι_3 §γ3π§θ των περιορισμών (106), (107) και (108) 

60 είναι το σύνολο των Γενικών Περιορισμών στους οποίους συμμετέχει η Μονάδα "ς/ε" 

Ρ 0€ είναι ο Συντελεστής Οντότητας με τον οποίο πολλαπλασιάζεται η παραγωγή της Μονάδας στον 
γενικό περιορισμό 60 

ΟΣΡ είναι ο Συντελεστής Απωλειών Έγχυσης που αντιστοιχεί στη μονάδα "ς/ε" 

Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης ΚυΙιη-ΤυοΙ<θΓ στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην κατανάλωση ενός 
Τιμολογούμενου Φορτίου 'Ίά" (μεταβλητή: ίοαεΙΒΙοεΙ<Μ\Λ/(Ιό,Β,ρ)), παίρνουμε: 

_ ϋΡ·Ρήθθ + λ Ιά Μ3χΒ 
ΖΡΒ ϋΡ 

Όπου 

^Μαχ Β ε >· ναί 0 πολλαπλασιαστής Ι_3§Γ3Π§6 του περιορισμού (25) 

ΡΕΡ είναι ο Συντελεστής Απωλειών Φορτίου ο οποίος αντιστοιχεί στο Τιμολογούμενο Φορτίο "Ιά" 

Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης Κυόη-ΤυοΙ<θΓ στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην έγχυση μίας Εισαγω¬ 
γής "§θ" (μεταβλητή: ΒΙοεΙ<ΟεαΓεεΙΜ\Λ/(ςιε,ΐ3,ρ)), παίρνουμε: 


Όπου 


ΟΙΡ· Ρηοο - λ’·„ β - λ” 0 - λ“ 0 


-Σ λ 


0Β33ΕΤ 


λ 


003 


ΖΡΒ 


ου= 


Σ λ θχ 

/Χ ΌΒ88ΕΤ 

003 


είναι ο πολλαπλασιαστής ΐ3βΓ3Π§θ του περιορισμού της ανισότητας (55) 
λ^ τ(:: είναι ο πολλαπλασιαστής Ε3 §γ3π§θ του περιορισμού της ανισότητας (56) 

λ™ Β55Ε τ ε >· ναι 0 πολλαπλασιαστής 13 §γ3π§θ των περιορισμών ανισοτήτων (102) και (104) 
λς Β55Ε τ είναι ο πολλαπλασιαστής 13£Γ3 π§θ των περιορισμών ανισοτήτων (103) και (105) 


Αν η συνθήκη βελτιστοποίησης ΚυΜη-ΤυοΙ<θΓ στο βέλτιστο σημείο εφαρμόζεται στην απορρόφηση μίας 
Εξαγωγής "Ιό" (μεταβλητή: /.οαάβ/οελΜΙ/Ι/ζ/ά,δ,ρ)), παίρνουμε: 

/ / ρ ΡΗγ-ω _ι_ 1 ω , Τ. Αη , ; εχ , 'ν' 7 ™ _ι_ ’ν 1 βχ 

Ι - ί - Γ “Γ Λ ΜβχΒ Λ Ντε Λ ΝΤΟ Ζ^^ΟΒΒΒΕΤ 


λ 


ΖΡΒ ~ 


_ 003 

ϋΡ 


003 


Όταν προσεγγίζεται το όριο ροής ισχύος στις πύλες, τότε ξεχωριστές οριακές τιμές παραγωγής (ΟΤΠ, 

λ 

ΖΡΒ ) εξάγονται για κάθε Λειτουργική Ζώνη του Συστήματος. Σύμφωνα με το Άρθρο 55, §4(στ) του ΚΣΗΕ, 
σε αυτή την περίπτωση η ΟΤΣ υπολογίζεται ως ο σταθμισμένος μέσος όρος των ΟΤΠ όλων των Λειτουργι¬ 
κών Ζωνών του Συστήματος, ως εξής: 


λΐ 


8ΜΡ = 


ΖΡΒ 
V 9 βΕΖ 


X ΕηΐίΐγΙη] 9Β 


ΣΕηίίΐγΙη] 9β 


96 
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Όπου Εηίίίγΐη / είναι η στάθμη έγχυσης της οντότητας (στο «Σημείο Αγοράς») για την οντότητα παρα¬ 
γωγής "ςε" (Μονάδες και Εισαγωγές). 


1.4.3 Υπολογισμός των Τιμών Εφεδρειών 

Η Τιμή της Πρωτεύουσας Εφεδρείας είναι ίση με την υψηλότερη Προσφορά (για Πρωτεύουσα Εφεδρεία) 
μεταξύ των Μονάδων που έχουν επιλεγεί για να παρέχουν Πρωτεύουσα Εφεδρεία (συγκεκριμένα 
ΕηΐίΐγΡήη)Η5νΜ\Λ/ > 0). Η Τιμή Δευτερεύουσας Ρύθμισης είναι ίση με την υψηλότερη Προσφορά (για 
Δευτερεύουσα Ρύθμιση) μεταξύ των Μονάδων που παρέχουν Δευτερεύουσα Ρύθμιση είτε προς τα επά¬ 
νω είτε προς τα κάτω (συγκεκριμένα Εηΐίΐγ5εεΡ5νίΙρΜ\Α/ > 0 ή Εηΐίΐγ5εεΚ5νΟηΜ\Λ/ > 0). 


1.4.4 Συμπεράσματα 

Η ΟΤΠ Λειτουργικής Ζώνης, η οποία δίνεται από το εικονικό κόστος (πολλαπλασιαστής 13£Γ3 π§θ) του πε¬ 
ριορισμού Ισοζυγίου Ενέργειας της Ζώνης αυτής, εκφράζει το κόστος ενέργειας ελαφρά διαφοροποιημέ¬ 
νο με το κόστος της συμμετοχής της οριακής βαθμίδας της οριακής οντότητας (ή κάθε άλλης οντότητας) 
στους περιορισμούς του προβλήματος ΗΕΠ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΛΑΓΗΕ 

Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζονται τα σημεία εξυπηρέτησης του Λειτουργού της Αγοράς για τις διαδι¬ 
κασίες που περιγράφονται στο παρόν Εγχειρίδιο. 

11.1. Σημεία Εξυπηρέτησης ΛΑΓΗΕ 


Θέματα Δηλώσεων και Προσφορών 
στην ημερήσια Αγορά, επίλυσης ΗΕΠ, 
δημοσιεύσεων δεδομένων εισόδου και 
αποτελεσμάτων ΗΕΠ. 

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΔΣΗΕ), 

Κάστορος 72, 

18545 Πειραιάς, 

Τηλ.: ++30 210 9466954, 

++30 210 9466964, 

Ρθχ: ++30 210 9466974 

θ-ΙΠθίΙ: ΡΧ.ΟΑ5θΡΘΓ3Ϊίθη5(ά)|3Κίθ.βΓ 

Θέματα Εκκαθάρισης ΗΕΠ, 

Θέματα Μητρώου Συμμετεχόντων 

Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΕΔΣΗΕ), 

Κάστορος 72, 

18545 Πειραιάς, 

Τηλ.: ++30 210 9466953, 

++30 210 9466905, 

Ρθχ: ++30 210 9466901 

θ-ιτιθΜ: ρχ.Γθβΐ5ΐΓ3ίίοη(ώΐ3κίθ.βΓ (Μητρώο) 

ρχ.ϋΑδεθίΐΙθίΎίθηάώΙθβίθ.βΓ (Εκκαθάριση) 

Οικονομικά θέματα - Λογιστήριο 

Διεύθυνση Οικονομικού, 

Κάστορος 72, 

18545 Πειραιάς, 

Τηλ.: ++30 210 9466716, 

++30 210 9466800, 

Ρθχ: ++30 210 9466841 
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11.2. Ηλεκτρονική Επικοινωνία στα πλαίσια του ΗΕΠ 

0 Λειτουργός της Αγοράς χρησιμοποιεί, κατά περίπτωση, κάθε πρόσφορο μέσο για την επικοινωνία του 
με τους Συμμετέχοντες (ηλεκτρονική αλληλογραφία, τηλεομοιοτυπία, τηλεφωνική συνομιλία, κτλ). Το πιο 
πρόσφορο εξ αυτών είναι η ηλεκτρονική αλληλογραφία. 

Η Επιχειρησιακή Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΣΗΕ) που τηρεί το Μητρώο 
Συμμετεχόντων του Λειτουργού της Αγοράς ζητά από κάθε Συμμετέχοντα να δηλώσει τις εξής τρεις διευ¬ 
θύνσεις ηλεκτρονικής αλληλογραφίας: 

Βασική διεύθυνση προγραμματισμού: (5εΗεεΙυΙε_ιτιαίη_ε_ιτιαίΙ(α)γουΓ_ρΓονίεΙεε.εοιν) 

Ο Λειτουργός της Αγοράς αποστέλλει πληθώρα πληροφοριών και ανακοινώσεων στους Συμμετέχοντες. 
Οι πληροφορίες και οι ανακοινώσεις που αποστέλλονται στα πλαίσια του ΗΕΠ καλύπτουν ευρύ φάσμα 
θεμάτων που αφορούν στην συμμετοχή στην Αγορά, και αποστέλλονται στη βασική διεύθυνση προ¬ 
γραμματισμού που έχει δηλώσει ο Συμμετέχων. 

Εφεδρική διεύθυνση προγραμματισμού: (5εΙιεεΙυΙε_ύειεΙ<_υρ @γουΓ_ρεονίεΙεε.εοιν) 

Η εφεδρική διεύθυνση χρησιμοποιείται αποκλειστικά ώστε να εξασφαλίζεται μεγαλύτερη αξιοπιστία 
στην λήψη των πληροφοριών από τους Συμμετέχοντες σε περίπτωση που υπάρχει κάποιο τεχνικό πρό¬ 
βλημα με τη βασική διεύθυνση. 

Ηλεκτρονική διεύθυνση Συμμετέχοντα για την υποβολή αρχείων στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγο¬ 
ράς: (Ιίνε_αεεουηΐ@γουΓ_ρΓονίεΙεΓ.εοηι) 

Σε περίπτωση αδυναμίας σύνδεσης με την πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της Αγοράς για 
την υποβολή αρχείων από τους Συμμετέχοντες, υπάρχει η δυνατότητα εναλλακτικής υποβολής μέσω η¬ 
λεκτρονικού ταχυδρομείου. Η αποστολή του μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για το λόγο αυτό 
μπορεί να γίνει μόνο από μία ηλεκτρονική διεύθυνση η οποία έχει εισαχθεί στην παραπάνω πλατφόρμα 
λογισμικού (ΜΜ5) και αντιστοιχεί μοναδικά σε κάθε χρήστη (χειριστή) κάθε Συμμετέχοντα. Η αποστολή 
γίνεται προς την: 

Ηλεκτρονική διεύθυνση παραλαβής αρχείων για την πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος της 
Αγοράς: (ΐΎΐαεΙ<εΐ@εΙε5ΐτιίε.ρΓ) 

Η διεύθυνση αυτή έχει δημιουργηθεί αποκλειστικά για την εναλλακτική ηλεκτρονική υποβολή αρχείων 
στην Αγορά. Δεν αποτελεί μέσο γενικής επικοινωνίας με το Λειτουργό της Αγοράς. Η διαχείριση της ει¬ 
σερχόμενης ηλεκτρονικής αλληλογραφίας γίνεται αυτόματα από το ΜΜ5 χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση. 
Η πλατφόρμα λογισμικού δέχεται την υποβολή αρχείων μόνο από την πιο πάνω δηλωθείσα διεύθυνση 
υποβολής αρχείων κάθε Συμμετέχοντα. 


11.3. Ιστοσελίδα ΛΑΓΗΕ 

Η διεύθυνση του εταιρικού ιστότοπου που αναφέρεται στο Εγχειρίδιο αυτό και στον οποίο δημοσιεύο¬ 
νται οι απαιτήσεις (δεδομένα εισόδου) και τα αποτελέσματα της επίλυσης του ΗΕΠ, ανακοινώσεις που 
σχετίζονται με την καθημερινή λειτουργία της Αγοράς αλλά και τα σχετικά με αυτήν στατιστικά στοιχεία 
και ενημερωτικά δελτία είναι η νννννν.Ι38Ι6.£Γ 
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11.4. Έντυπο Επικοινωνίας Συμμετεχόντων με το ΛΑΓΗΕ 

Ο Λειτουργός της Αγοράς έχει αναπτύξει μία φόρμα για την αποδοτικότερη επικοινωνία με τους Συμμε- 
τέχοντες, ώστε αφενός να υπάρχει ανάθεση κάθε επικοινωνίας στα αρμόδια στελέχη του Λειτουργού της 
Αγοράς, και αφετέρου να γίνεται καταγραφή των περιστατικών και καλύτερη παρακολούθηση και δια¬ 
χείριση των εργασιών. 

Το έντυπο επικοινωνίας φαίνεται παρακάτω. Παρέχεται σε ηλεκτρονική μορφή από τον εταιρικό ιστότο- 
πο του ΛΑΓΗΕ με το «5ΚΥΥΥΥΜΜΟΟ_ΘΟΜΡ_ηη.όοο>. Αναλυτικές λεπτομέρειες για τη συμπλήρωση της 
φόρμας παρέχονται στη 2η σελίδα του αρχείου: 


δΕΒνιΟΕ ρεςυΕδτ 


ΡΒΟΜ: (Νθγπθ) 

(ΟΟΓΠρΒΠγ) 

(Ρόοπθ) 

(θ(Π3ίΙ) 

ϋΑΤΕ: 

ΒΕΡΕΒΕΝΟΕ δΒΥΥΥΥΜΜϋΟ_ΟΟΜΡ_ηπ 

δΕΒνίΟΕ ΤΥΡΕ: 

δΕΒνίΟΕ ΒΕςίΙΕδΤ δΙΙΜΜΑΒΥ: 
ϋΕδΟΒΙΡΤΙΟΝ ΟΡδΕΒΥΙΟΕ ΒΕςυΕδΤ: 


δΕνΕΒΙΤΥ: 

ΟΡΕΒΑΤΟΒ ΒΕδΡΟΝδΕ: 


ΟίΟδυΒΕ ϋΑΤΕ: 
δΤΑΤυδ: 
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Ξετνΐεβ Κεηυβεΐ ΐη$ΐΓυοΰοη$ 


Βθ03ϋ5Θ οί ΐΐηβ ρ γθI ϊ γπ ϊη3τγ ηθίυτθ οί ίίιίδ οΙοουΓηθηί, ίί δίιουΜ ηοί θχοθθοΙ οπθ ρ3£θ ίη Ιθπ^ϊΙί. 
ΒΙΕΙΡ5 ΤΟ ΒΕ ΕΙΙΙΕΡ-ΙΝ ΒΥ ΤΗΕ ΜΑΒΚΕΤ ΡΑΒΤΙΟΙΡΑΝΤ 


ΡΕΕΕΡΕΝΟΕ: Τίιίδ ίδ ίίΐθ γθϊθγθποθ οί ίίιο δρθοίίίο δθΓνίοθ Γθρυθδί ννίίίι ίίΐθ ίοιτη3ί ίηοϋθ3ίβοΙ, ννίΐθΓθ 
Ύ ΥΥΥΥΜΜΡΡ = ο)3ίβ οί δθηοΙίη£ ίίίο ΕΑΟΙΕ 
Ύ ΟΟΜΡ = 0θΓηρ3πγ η3(Π6 (ιη3χίΓηυίη ίουτ ΙθίίθΓδ) 

Ύ ηη = 350θη<1ίη£ ηυιηβθΓ οί Γθρυθδί δοηί ίίιίδ ό3ΐβ 

8ΕΡ\/Ι0Ε ΡΕ<3ίΙΕ8Τ 8ίΙΜΜΑΡΥ: Τϊιθ υδθΓ 3δδί£ηθ<1 δίιοΓί η3Γηθ οίίίΐθ δθΓνίοθ Γθρυθδί. Εχ3ΓηρΙβ: “ΙΙρ- 
Ιθ3<1ίη£ οί ΡποθοΙ ΕηθΓ£γ ΟίίθΓδ”. 

5 ΕΚνίΟΕ ΤΥΡΕ: Τίιο ΤΥΡΕ 03Π ίΐ3νβ οπθ οΐ ίίιο ίοΙΙοννίη£ νθΐυθδ: 

1. δθίί\Λ/3ΓΘ ίδδυθδ (θ.£. ίοοΙδ, οοηνθΓίθΓδ, ίοππδ) -> 3\Λ/ 

2. ΟοΓηηηυηίοθίίοηδ ίδδυθδ (θ.£. οοηηοοίίοη ογ θ-γπ 3Μ ρτοβίθίτΐδ, οοΓΠΓηυηίοθίίοη ρτοΐοίβηηδ) 
-» 00 

3. ΜθγΚθϊ ορθΓ3ίίοη ίδδυθδ (β.£. οη ΡΑ5) -> ΜΟ 

4. δθίίΙθΓΠθηί ίδδυθδ -> 5Ε 

5. ΜίδΟθΙΙθηθουδ (θ.§. 3ηγ οίίΐθΓ ίηρυίτγ ογ δυ§§θδίίοη) -> ΜΙ 
ΩΕ80ΡΙΡΤΙΟΝ ΟΕ ΒΕΡνίΟΕ ΡΕ(2ίΙΕ8Τ: Τίιίδ ίδ 3 Ιογϊθϊ, ίιί§ίι-ΙθνθΙ οΐθδοπρίίοη οί ίίΐθ Γθρυθδί. 

5Ε\/ΕΡΙΤΥ: Τίΐθ δθνθπίγ οί ίίΐθ Γθρυθδί ϊογ ίίΐθ ΓθρυθδίθΓ βυδίηθδδ ΓΠ3γ ίθΚθ ίίΐθ ίοΙΙοννίη§ νθΐυθδ: 

• 1: ί>ΙοοΚίη£ ργοΙοΙθγπ ογ ΙθοΚ οί ίηίο ϊογ βυδίηθδδ. 

• 2: ηοί υρξθηί ρτοβΙθΓη ογ ίηίο, ρΓοϋΙθΓη ϊογ ννίιίοίι 3 βγ-ρ3δδ 03η Ιοθ 3ρρΙίθό 

• 3: §θπθγ 3Ι ίηίο οη ΓηθτΚθί ρωοθάυΓθδ, ίοοΙδ θίο. 

Ε1ΕΙΡ5 ΤΟ ΒΕ ΕΙΙΙΕΡ ΟυΤ ΒΥ ΤΗΕ ΜΑΒΚΕΤ ΟΡΕΒΑΤΟΒ 

ίΑβΙΕ ΡΕ8Ρ0Ν8Ε: Ηθγθ ΕΑΟΙΕ ρθΓδοηηθΙ δίιουΜ θοΙίί ίίΐθ Γθδροηδθ ίο ίίΐθ ΓηθτΚθί ρ3Γίίοίρ3ηί Γθρυθδί. 
0ί08ίΙΡΕ ΩΑΤΕ: Τίιίδ ίδ ίίΐθ 03ίθ οί ρτοβΙθΓη ΓθδοΙυίίοη, ογ 3Πδ\Λ/θΓ ίο ίίΐθ Γθρυθδί βγ ΕΑΟΙΕ ρθΓδοηηθΙ. 

8ΤΑΤίΙ8: Τίΐθ δίθίυδ οί ίίΐθ δθΓνίοθ Γθρυθδί ΓΠ3γ ίΐθνθ ίίΐθ ίοΙΙοννίη£ δίθίθδ. 

1. δοΙνθοΙ 

2. Ιη ρτοοθδδ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III - ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΕΥΟΜΕΝΑ ΑΡΧΕΙΑ 


Στο Παράρτημα αυτό αναφέρονται τα αρχεία που αποστέλλονται από τους Συμμετέχοντες προς τον Λει¬ 
τουργό της Αγοράς, καθώς και εκείνα που δημοσιεύει ο Λειτουργός για την ενημέρωση των Συμμετεχό- 
ντων. 


Αρχεία που Υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στον ΗΕΠ 


ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

7 

ΧΜΕ 

Τιμολογούμενη 
Προσφορά Έγχυσης 

Συμμετέχων 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

8 

ΧΜΕ 

Δήλωση 
εβδομαδιαίας 
υποχρεωτικής 
έγχυσης ΥΗΣ 

Συμμετέχων 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

9 

ΧΜΕ 

Μ η-Τιμολο γο ύ με ν η 
Δήλωση Φορτίου 

Συμμετέχων 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

10 

ΧΜΕ 

Τιμολογούμενη 

Δήλωση Φορτίου 

Συμμετέχων 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

11 

ΧΜΕ 

Προσφορά 

Πρωτεύουσας 

Εφεδρείας 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

12 

ΧΜΕ 

Προσφορά Εύρους 

Δευτερεύουσας 

Ρύθμισης 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

13 

ΧΜΕ 

Δήλωση Μη- 
Διαθεσιμότητας 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 
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ΚΩΔΙΚΟΣ 

ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟΣΤΟΛΕΑΣ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΜΕΣΟ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

14 

ΧΜΕ 

Δήλωση 

Τεχνοιοικονομικών 

Στοιχείων 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 

15 

ΧΜΕ 

Δήλωση 

Καταχωρημένων 

Χαρακτηριστικών 

Παραγωγός 

ΛΑΓΗΕ 

Πλατφόρμα (ΜΜ5) 
Πληροφοριακού 
Συστήματος Αγοράς 


Τέλος, από τους Συμμετέχοντες, και συγκεκριμένα από τους Κατόχους Άδειας Παραγωγής ΚΜΣΗΘΥΑ, υ¬ 
ποβάλλεται και η Δήλωση Προτεραιότητας ΚΜΣ στα πλαίσια του ΗΕΠ. Όμως η δήλωση αυτή δεν υποβάλ¬ 
λεται απευθείας από το Συμμετέχοντα στην Πλατφόρμα (ΜΜ5) του Πληροφοριακού Συστήματος Αγοράς, 
αλλά αποστέλλεται με θ-ιτωίΙ στο Λειτουργό της Αγοράς, ο οποίος είναι υπεύθυνος για τον έλεγχο και 
τελικά την υποβολή της στην Πλατφόρμα. 


Αρχεία που Δημοσιεύει ο ΛΑΓΗΕ για τον ΗΕΠ 


Α/Α 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΜΕΣΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

1 

ΥΥΥΥΜΜ0ϋ_Μ3ηίΐ3ΐθΓγ_\Λ/3ΐθΓ5_νν 

όπου: 

ΥΥΥΥΜΜϋϋ: Ημερομηνία που αφορά 
η σύγκριση εβδομαδιαίων υποχρεωτι¬ 
κών νερών και αναθεώρησής τους 

νν: Εκδοση του αρχείου 

ΕχοθΙ 

Αρχείο σύγκρι¬ 
σης εβδομα¬ 
διαίων υποχρεω¬ 
τικών νερών και 
της αναθεώρη¬ 
σής τους 

Συμμετέχων 

Δημοσίευση 
στην ιστοσε¬ 
λίδα του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ 

2 

ΥΥΥΥΜΜϋϋ _υηϊΙΑν3Ϊΐ3ί}ΠϊΙϊθ5_νν 

όπου: 

ΥΥΥΥΜΜϋϋ: Ημερομηνία που αφορά 
η πρόβλεψη διαθεσιμότητας των Μο¬ 
νάδων 

νν: Εκδοση του αρχείου 

ΕχοθΙ 

Αρχείο πρόβλε¬ 
ψης διαθεσιμό¬ 
τητας των Μο¬ 
νάδων 

Συμμετέχων 

Δημοσίευση 
στην ιστοσε¬ 
λίδα του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ 

3 

ΥΥΥΥΜΜΟΟ_ϋΑ5_Κθθ|υΪΓθΓηθηΐ5_νν.χΙ 

5 

όπου: 

ΥΥΥΥΜΜϋϋ: Ημερομηνία που αφορά 
η δημοσίευση 

νν: Έκδοση του αρχείου 

ΕχοθΙ 

Αρχείο με βασι¬ 
κά στοιχεία που 
εισάγονται στην 
επίλυση του ΗΕΠ 

Συμμετέχων 

Δημοσίευση 
στην ιστοσε¬ 
λίδα του ΛΑ¬ 
ΓΗΕ 
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Α/Α 

ΟΝΟΜΑ ΑΡΧΕΙΟΥ 

ΤΥΠΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 

ΠΑΡΑΛΗΠΤΗΣ 

ΜΕΣΟ 

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ 

4 

ΥΥΥΥΜΜϋϋ_0Α5 

όπου: 

ΥΥΥΥΜΜϋϋ: Ημερομηνία που αφορά 
η επίλυση του ΗΕΠ 

ΕχοθΙ 

Αρχείο Αποτελε¬ 
σμάτων ΗΕΠ 

Συμμετέχων 

Δημοσίευση 
στην ιστοσε¬ 
λίδα του ΛΑ- 

ΓΗΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΠΡΟΤΥΠΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΑΡΧΕΙΩΝ 


IV. 1. Αρχεία Χ5ϋ 

Τα αρχεία που υποβάλλονται από τους Συμμετέχοντες στο Πληροφοριακό Σύστημα της Αγοράς ακολου¬ 
θούν το πρότυπο ΧΜΙ (ΕχΐθηείόΙθ Μ3ΐ1<υρ Ι3η§υ3§θ). Ο τύπος των αρχείων αυτών καθώς και ορισμένοι 
κανόνες που εφαρμόζονται στα στοιχεία που περιέχουν, ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες οι οποίοι 
ενσωματώνονται σε αρχεία Χδϋ (ΧΜΙ δοίΐθΐτΐ3 Οθίίηίίίοη). Τα αρχεία αυτά μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
από τους Συμμετέχοντες για τη δημιουργία των ΧΜΙ αρχείων που υποβάλλονται στο Πληροφοριακό Σύ¬ 
στημα της Αγοράς. 

Τα αρχεία Χδϋ που παρέχονται καθώς και οι κατά περίπτωση χρήσεις τους είναι τα εξής: 

• Αρχείο «οίίθΐ--ιτΐθ5$3§θ.χ5θΙ» 

- Τιμολογούμενη Προσφορά'Εγχυσης 

- Τιμολογούμενη Προσφορά Εφεδρειών 

- Τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου 

• Αρχείο «ρ3Γΐίείρ3πί-ΐθείιηο-θοοηοιηίε-άθεΐ3Γ3ίίοη.Χ5θΙ» 

- Δήλωση Τεχνοοικονομικών Στοιχείων (Άρθρου 44 του ΚΣΗΕ) 

• Αρχείο «Γθ5θΓνθά-ΐθοίιηο-θοοηοιηίο-τΙθεΐ3Γ3ίίοη.χ5τΙ» 

- Δήλωση Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών (στοιχεία άρθρου 262 του ΚΔΣ) 

• Αρχείο «εεήθάυΙθ-χιπΙ.χεά» 

Μη τιμολογούμενη Προσφορά'Εγχυσης 
Μη τιμολογούμενη Δήλωση Φορτίου 

- Δήλωση Μη Διαθεσιμότητας 

Το περιεχόμενο των αρχείων αυτών παρέχεται στους ενδιαφερομένους Συμμετέχοντες από τον Διαχειρι¬ 
στή Συστήματος, μετά την εγγραφή τους στο Μητρώο Συμμετεχόντων, κατά την παράδοση των πιστοποι¬ 
ητικών σύνδεσης των Εξουσιοδοτημένων Χρηστών τους. 


ΐν.2. Μετατροπείς Αρχείων 

0 Λειτουργός της Αγοράς έχει αναπτύξει και προσφέρει ελεύθερα σε κάθε ενδιαφερόμενο Συμμετέχοντα 
μια σειρά από μετατροπείς αρχείων ώστε να διευκολύνει τη συμμετοχή τους στην Ελληνική Αγορά. Οι 
μετατροπείς αυτοί είναι απλά εργαλεία λογισμικού τα οποία μετατρέπουν δεδομένα που εισάγονται σε 
αρχεία ΕχοθΙ στην κατάλληλη μορφή ΧΜΙ ώστε να μπορούν να υποβληθούν στο Πληροφοριακό Σύστημα 
της Αγοράς (ΜΜ5). 


Αποποίηση ευθυνών: Σημειώνεται ότι, τταρότι ο Λειτουργός της Αγοράς καταβάλλει προσπάθεια να πα¬ 
ρέχει αξιόπιστα και εύχρηστα εργαλεία μετατροπής στους Συμμετέχοντες, δεν αναλαμβάνει καμία ευθύ- 
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νη για την καλή και αποτελεσματική τους λειτουργία. Οι Συμμετέχοντες είναι ελεύϋεροι να δημιουργή¬ 
σουν ή να προμηθευτούν δικά τους εργαλεία λογισμικού για την παραγωγή των απαιτούμενων αρχείων 
που υποβάλλονται στη Αγορά, δεδομένου ότι η απαιτούμενη δομή τους είναι σαφώς καθορισμένη και 
γνωστοποιείται σε όλους τους Συμμετέχοντες οι οποίοι μπορούν να απευθύνονται στον ΛΑΓΗΕ για την 
παροχή επιπλέον διευκρινίσεων. Όποιος Συμμετέχων επιλέγει να χρησιμοποιεί τα εργαλεία λογισμικού 
που παρέχονται από το Αειτουργό της Αγοράς, αναγνωρίζει ότι το πράττει αναλαμβάνοντας κάθε ευθύνη 
που σχετίζεται με τη χρήση τους και αποποιούμενος οποιαδήποτε διεκδίκησης από γο ΛΑΓΗΕ που σχετίζε¬ 
ται με τη χρήση τους. 


Οι μετατροπείς που είναι διαθέσιμοι και από τον ιστότοπο του Λειτουργού της Αγοράς 

Ιιΐΐρ://\Λ/\Λ/\Λ/.Ι βειθ.ΚΓ/ 38θΓ3/86ηίΙ<65-ρΙίΓθίθΓί65/οΙΐΓί5ίιη65-ρΙίΓθίθΓί65/ρΙίΓθίθΓί65/8Γΐίοΐ6/579/. παρουσιάζο¬ 
νται στον Πίνακα που ακολουθεί: 


Μετατροπείς αρχείων (.χ!$ σε .χγτίΙ) 


Α/Α 

Όνομα 

Περιγραφή 

1 

ΡΓίθθά_ΕχρθΓί5_νθΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου για Εξαγω¬ 
γές ενέργειας 

2 

ΡΓίθθά_ΙΐΤΐρθΓί5_νθΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Τιμολογούμενης Προσφοράς Ενέργειας για Ει¬ 
σαγωγές ενέργειας 

3 

ΝοηΡΓίοθό_ίθ3τΙ_Οθοΐ3Γ3ίίοη5_ 

νβΓχχχ.χΙε 

Δημιουργία Μη Τιμολογούμενης Δήλωσης Φορτίου 

4 

ΤθείιηοΕοοηοιηίθ3ΐθ3ί3_ νθΓ_χχχ.χΙ$ 

Δημιουργία Δήλωσης Τεχνικοοικονομικών Στοιχείων (Άρ¬ 
θρου 44 ΚΣΗΕ & Άρθρου 262 ΚΔΣ) 

5 

υπίΐθοιπιηί55ίοη_νθΓ_χχχ.χΐ5 

Δημιουργία Μη Τιμολογούμενης Προσφοράς Έγχυσης για 
Μονάδες σε δοκιμαστική λειτουργία 

6 

υη3ν3ίΐ3 0ίϋΐγ_νθΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Δήλωσης Μη Διαθεσιμότητας (Ολικής & Μερι¬ 
κής) 

7 

\Λ/θθΙ<Ιγ \Λ/3ΪΘΓ_άθθΙβΓ3ΪΪθη_νθΓ_ΧΧΧ.χΐ5 

Δημιουργία Δήλωσης Εβδομαδιαίας Υποχρεωτικής Υδροη¬ 
λεκτρικής Παραγωγής 

8 

Ρ Π Οθά_Ε Π θ γ_θίίθ Γ_νθ Γ_ΧΧΧ.Χ 1 5 

Δημιουργία Τιμολογούμενης Προσφοράς Ενέργειας για Μο¬ 
νάδες παραγωγής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V - ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ & ΑΠΟΚΑ¬ 
ΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 


V.!. Δήλωση Έκτακτης Ανάγκης ΗΕΠ 


ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΕΜΕΚΟΕΝΟΥ ΟΕΟΙΑΚΑΤΙΟΝ 
ϋΑΥ ΑΗΕΑϋ 50ΗΕΟϋϋΝα 


Αριθμός Αναφοράς / ΚθΓθγθποθ ηυιπόθΓ: 


ΑΙΤΙΑ / ΚΕΑ50Ν 


Αδυναμία λειτουργίας του Συστήματος Διαχείρισης Πληροφοριών Συναλλαγών 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΡθΐΙυΓθ οπ ΐήθ ρθΓΐ οίΐήθ ΕηθΓ§γΤΓ3Π53(:ΐΐοη5 Ιπίοπτίθΐΐοη ΑάιτιΐηΐεΐΓθΐΐοη δγείθΐπ | 


Σοβαρή διαταραχή στο Σύστημα Μεταφοράς ή στο Δίκτυο Διανομής 

δθΐϊουε ιτίθΐΐυηείΐοη οΐ ΐήθ δγείθΐη ογ ΐήθ ΟϊείπΙουΐΐοη Νθϊ\λ/ογΙ< ; 


Ενδεχόμενη ενεργοποίηση των διαδικασιών απόρριψης φορτίου 

ΡτοήθήΙθ ίιτιρΙθίΊηθηΐθίίοη οι ΐήθ ρΓονϊεΐοηε οη ίθ3εΙ 5ήθάάΐη§ 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΙΝΡΟΚΜΑΤΙΟΝ 

Ημερομηνία Δήλωσης 

ΟθΟίθΓθΐίΟΠ ϋθίθ 


Ώρα Δήλωσης 

ΟθΟίθΓθίίΟΠ ΤΪΙΤΙΘ 













27920 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Περιγραφή συμβάντος 

Ενθηΐ Οθδοπρΐΐοη 


Χρόνος πιθανής παρέλευσης 

ΕεΐίιτίθίθοΙ θνοπΐ-Ιθρεθ 
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ν.2. Δήλωση Αποκατάστασης Ομαλής Λειτουργίας ΗΕΠ 



ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΟΜΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 

ΚΕ5ΤΟΚΑΤΙΟΝ ΟΡ ΝΟΚΜΑΙ ΟΡΕΚΑΤΙΟΝ ΟΕΟΙΑΚΑΤΙΟΝ 

ϋΑΥ ΑΗΕΑϋ δΟΗΕΟϋϋΝΟ 

Αριθμός Αναφοράς / ΚθΓθγθποθ ηυπιόθΓ: 


ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ / ΙΝΡΟΚΜΑΤΙΟΝ 

Ημερομηνία Δήλωσης 

ΟθΟίθΓθΐίΟΠ ϋθίθ 


Ώρα Δήλωσης 

ΟθΟίθΓθΐίΟΠ ΤΪΙΊΓΙΘ 


Α/Α Δήλωσης Έκτακτης 

Ανάγκης 

ΕιηθΓ§θηογ όθεΙθΓθΐίοπ Ρθΐ. Νο 


Χρόνος λήξης Έκτακτης 

Ανάγκης 

ΕιηθΓ§θηογ ΐθππίηθΐίοη ΐίιτίθ 


Χρόνος επανέναρξης κανονικής 
λειτουργίας 

ΝογιτιθΙ ορθΓθΐϊοη Γθ5υιπρΐΐοη 

ΪΙΙΤΙΘ 


Σχόλια 

Έοιπιηθηΐε 
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ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΛΑΓΗΕ 

ΙΑ6ΙΕ ΤΙΜΕ δΟΗΕΟΙΙίΕ 






















ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 

ΡΑΚΤΙΟΡΑΝΤ ΤΙΜΕ δΟΗΕϋΙΙίΕ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΑΦΟΡΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ 


Αναφορές ΗΕΠ 

• Πιστώσεις συμμετέχοντος για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Χρεώσεις συμμετέχοντος για προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Πιστώσεις συμμετέχοντος για Εισαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Χρεώσεις συμμετέχοντος για Εξαγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 

• Ενημερωτικό σημείωμα - Εκκαθάριση ΗΕΠ (ελληνική και αγγλική γλώσσα) 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΉ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ XXX 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 20100701 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ ΝΟΗΤΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ (ΠΑ ΤίΡ): 2 

δΕΤΤίΕΜΕΝΤ ΡυΝ Νο χχχ 

ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ χχχ 






— 

- - 

— 

ΩΡΑ 

ΕΚΚ ΑΟΑΡΙΖΟΜΕΝΗ 

ΟΤΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

ΟΤΠ 

ΠΡΟΣΟΕΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΓΧΥΣΗΣ 




ΠΙΣΤΩΣΗ'ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 


(ΜΜι) 

(Ε/ΜνΥΗ) * ** 

(«1 

<€/Μ\Μτ) - 

(Ο 

Κ) 

1 

267.141 

66138 

17668 19 

66.138 

0.000 

17 668.19 

2 

266,876 

31 955 

8 528 02 

31 955 

0 000 

8 528 02 

3 

267.152 

31.754 

8 483 15 

31.754 

0,000 

8 483 15 

4 

231,215 

31.241 

7 223 40 

31 241 

0.000 

7 223.40 

δ 

196.149 

3ΐηι 

β 102 38 

31 111 

0 000 

β 102 38 

θ 

166,193 

30 998 

5 213.64 

30.998 

0 000 

5213.64 

7 

214 555 

31 159 

6 685 31 

31.159 

0.000 

6 685.31 

β 

267.106 

31 927 

8 527.90 

31.927 

0.000 

8527 90 

9 

266,951 

35129 

9377.71 

35 129 

0 000 

9377.71 

10 

266 627 

66 264 

17667.79 

66 264 

0.000 

17 867.79 

11 

266.360 

66 329 

17 667 38 

66 329 

0.000 

17 867 38 

12 

266,510 

66 249 

17 656.02 

66 249 

0.000 

17 656.02 

13 

266 533 

66 221 

17 650 08 

66 221 

0 000 

17 650 08 

14 

266 556 

66 116 

17 823 54 

66 116 

0 000 

17 623.54 

15 

266.371 

60 359 

16 077.87 

60.359 

0.000 

16 077.87 

1β 

266.641 

34 509 

9 208 41 

34 509 

0 000 

9 208 41 

17 

266.876 

32 138 

857686 

32.138 

0.000 

8 576.86 

16 

266 676 

60 263 

16 082 75 

60.263 

0.000 

16 082.75 

19 

266.809 

60 262 

16 078.45 

60 262 

0.000 

16 078 45 

20 

266.766 

60.271 

18 078 28 

60.271 

0.000 

16 078.28 

21 

266,574 

32.304 

8811.30 

32 304 

0.000 

6611.39 

22 

266,363 

32994 

8 769.03 

32 994 

0 000 

6 789 03 

23 

266,754 

34 520 

9208 36 

34.520 

0 000 

9 208 36 

24 

267.069 

32 312 

8 629.53 

32.312 

0.000 

8 629.53 

25 






Σύνολο Μονάδάς 

6 145.241 

1 263 415.43 


0.000 

283415.43 


• ΟΤΣ ■ Ορ<α* η Τ»μΤ| Συστήματος 

** ΟΤΠ « ΟρΜκη Τ*ιθ Παραγωγής 













































































ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


27925 



ΟΑ8 5ΕΤΤΙΕΜΕΝΤ 

ΡΑΡΤΙΟΡΑΝΤ ΟΡΕΟΙΤ ΡΟΡ υΝ)Τ ΡΚΟΟυΟΤΙΟΝ ΕΝΕΡΟΥ ΟΡΡΕΡ5 


ΡΑΡΤΙΟΡΑΝΤ ΝΑΜΕ «α 

05ΡΑΤ04 0ΑΥ 20100701 

ΟΡΕΒΑΤΙΟΝΑΙΖΟΝΕ ΝΟΒΤΜ 

5Υ5ΤΕΜ ΟΕΟΟΡΑΡΜΟΙ. ΖΟ»ί (ΓΟΟ ΤΕΕ) 1 

5ΕΤΤΙΕΜΕΝΤ ΒυΝ Ηο η> 

ΡΡΟΟυΟΤΙΟΝ ΙΜΤ ηι 


ΟίδΡΑΤΟΗ 

Ρ€«00 

$ετη.θ4Β/τ εκίκογ 

ΟΟΑΝΠΤΥ 

(Μν^) 

5ΜΡ ΟΛΕΟΙΤ 

<Ε/Μ*7ι)· (€) 

ΟΜΡ 

ΑΟΟΙΤΙΟΝΑΙ. 

ΟεΒΓΠΟΚΕΟΓΓ 

(6) 

ΤΟΤΑΙ. 

ΟΚΕΟίΤ 

(0 

1 

207.141 

60.130 

17 €06.19 

00.136 

0.000 

17 068.19 

2 

266 876 

Iϊ»α 

«528.02 

3ϊ»55 

0,000 

8 52802 

3 

267.152 

31.754 

«483.15 

31 754 

0.000 

848315 


231215 

31.241 

7 223 40 

31.241 

0.000 

7 223 40 1 


106.142 

31.111 

6 10238 

ϊΤίϊΐϊ 

οοόό 

810238 1 

6 

168,193 

-3α»» 

4 213.64 

30 9» 

0.000 

521304 


214.555 

31.15® 

0 06531 

31.150 

0.000 


$ 

267.106 

31,927 

8 527.90 

31.927 

0.000 


* 

266,951 

3ΓΪ29 

9 372.71 

5Γϊ5δ 

0.000 


10 

200.027 

00 204 

17 607 79 

00 264 

0000 

\\&ΪΜ 1 

11 

266,360 

66.329 

17 6673* 

66.329 

0.000 

12 

266.510 

66.249 

1> 656.02 

66,249 

0.000 

ΐ3 

200.533 

00 221 

17 050 06 

00 221 

0000 

Μ 

266555 

00.110 

17 623.54 

00.110 

0000 


» 

266.371 

60 3» 

16 07787 

60.3» 

0.000 


10 

200 041 

34 509 

9 20641 

34 509 

0000 

9 20841 

17 

266.876 

32.138 

6 570.60 

32.138 

0.000 

8 570 66 1 

1· 

266,876 

60.263 

16 082.75 

60.263 

0.000 

10062.75 1 

10 

266809 

60.262 

16 078.45 

60.282 

0.000 

10 076.45 

20 

266.766 

60.271 

16 07828 

60271 

0.000 


21 

266674 

32304 

8 61139 

32.301 

0000 


22 

266 383 

32»Ϊ4 

8 789.03 

-Ϊ2994 

δοδδ 


23 

266.754 

34.520 

9 20836 

34.520 

0.000 


24 

207.009 

32.312 

6 02953 

32.312 

0000 

25 







ΤοίϋΡτοβυΛί 

0 145.241 


283 415.43 


0.000 


• $ΜΡ * 9γ««πι Μ« 0 Π» Ρτκ· 

" α**> « 6«η *Λαη Μβτ»ηΛ Ρη<· 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΚΚΑΟΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗθΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΚΟΟΝΥΙΑΑ ΖΥ1ΜΤΕΧΟΝΤΟΣ αη 

ΝΜΚ ΡΑ *ΑΤΑΝ04*«Σ 90100701 

ΑΙΜΟΥΡηΚΗ ΓΟΟΙ ΝΟΑΤΗ 

5*ΤΤΐ£ΜΕΝΤΚΐΜΝ* ηα 


] 


ΟΡΑ ΚΑΤΑΝ06ΚΣ 

ΚΑΚΑΟ ΑΛ- 

(ΚΚΑΟΑΗ- 


ΚΚΚΑΟΑΡ1· 

(ΚΚΑΟΑΡ1. 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΟΤΙ 

■ ΡΚΩΖΗ 


304» ΙΝΜ 

ΣΟΜΙΝΗ 


2044ΙΝΗ 

ΣΟΜ1ΝΜ 

ΙϋΚΑΟΑΡί 




ποσότητα 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 


ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

ΣΟΜΣΝΗ 




ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 


ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 

ΚΛΤΑΝΑΛΩ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 




ΠΑ ΠΙΑΑΤΙΣ 

ΠΑΠΚΑΑΤΚΣ 


για πκλατις 

ΓΗΣ ΠΑ 

ΚΑΤΑΝΑΑΩ· 




<ΛΜΗΛΗΣ 

ΜΚΣΗΣ ΤΑΣΗΣ 


Υ4ΉΑΝΣ ΤΑΣΗΣ 

ΑΝΤΛΗΣΗ 

ΓΗΣ 




ΤΑΣΗΣ 









(***) 

(14*04 


(ΜΤ+Ι 

(·**) 

(Μ**) 


<43 

1 

1 400 037 

400 500 


202000 

2 24621· 

66126 

146 75675] 

2 

1 300 003 

440101 


272000 

2060162 

31*34 

44 471*0 1 

2 

1 150 142 ( 200 710 


254 000 

1606652 

21754 

60 55030] 

_ί- 

% 

1 114 14* ; 374 14* 


250000 

1646 246 

»'*· 

57 744 171 

1 074 047 

202051 


240000 

17*7 2*4 


95 604 65] 

0 

1 045)00 

255 200 


225000 

1 725666 

X 666 

52 60)06 ] 

7 

000 505 

227 40) 


222000 

164607· 

21 156 

51 26263] 

. 

1 115.111 

220 550 


242000 

1666*70 

31*77 

52 646 1θ] 

• 

» 4ϊι τη 

435 ΟΤ 


215000 

2064 610 

>313· 

72 52632] 

10 

1 344 213 

900030 


212000 

2)06226 

66364 

152 0163θ] 

II 

1 Τ15741 

500 072 


145000 

2441 715 

66 235 

161 656 46 ] 

12 

1024 401 

015027 


160000 

2602225 

66 345 

172 46127] 

12 

1 050 00) 

004 302 


175000 

2 756527 

66 231 

155 206 64] 

_" 

1 000 010 

007 202 


111 000 

2*07303 

66 116 

155 607 57] 

·* 

1011^02 

014004 


227000 

2662057 

•0 34* 

140 734 44 


1 00 505 

505100 


252000 

2460 660 

24 506 

•5 606 14 ] 

γζγ^: 

1 540 355 

530 000 


266 000 

2275 226 

23 126 

75 467 16] 


1530 152 

510 550 


266 000 

2222 70(2 

60 262 

1)6 67207] 

·· 

1 507 522 

520270 


256 000 

2264 601 

60 363 

142 71267 ] 

30 

»*»*» 

520 000 


226000 

~ Γ Τ3033Χ 

60 271 

141 627 52] 

21 

1040 100 

550 007 


265 000 

2500 106 

22 204 

60 76242 ] 

η 

1 «34373 

010000 


212000 

3*0* «3» 

2Σ504 

57 74526] 

2) 

1 741174 

507 122 


216000 

2577 510 

24 930 

56 6756·] 

24 

1020 502 

507 172 


227 000 

2413 7*9 

333.2 

75 5074·] 

25 


0000 

0000 


οοο] 

(__ΓΥ"αΛθ 

20300202 

12154 421 


6)04 000 

0000 

54 724 752 


2552551 77 


• ΟΤΙ · Ο»»» ΧΜΗίΜΜ* 
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0Α5 5ΕΤΠΕΜΕΝΤ 

ΡΑΒΤΪΟΙΡΑΝΤ ΟΕΒΙΤ ΡΟΒ ίΟΑΟ ΟΕΟΙΑΒΑΤΙΟΝ 


ΡΑΒΤΙΟΡΑΝΤ ΝΑΜΕ κα 

Ο5ΡΑΤ0Μ ΟΑΥ 20100701 

ΟΡΕΡΑΤΙΟΝΛί. ΖΟί£ ΝΟΒΤΗ 

5ΕΤΤΙ£Ν£ΝΤ »υΝ Νο «Μ 


04$ΡΑΤ0Η ΡΕΚΙΟΟ 

Β*Κ0Υ 

ΟυΑΝΤΤΤΥ 

ίΟ*>/ΟΙ.ΤΑΟ€ 

ουοτοΜΚδ 

04ΕΚΟΥ 

ουΑκητγ 

ΜΕΟΐυΜ 

νΟΕΤΑΟΕ 

ουοτοΜΒίδ 

Ε*€ΚΟΥ 

ΟυΑΝΤΤΤΥ 

ΗΟΗ νΟΙ,ΤΑΟΕ 
ΟυΟΤΟΜΕΛδ 

ΕΝΕΚΟΥ 

ΟΟΑΜΠΤΥ 

ΡυΜΡίΝΟ 

ΤΟΤΑΙ. 

βιεκου 

ΟΟΝδυΜΡΤΙΟΝ 

$ΜΡ 

ΟΕΒΙΤ 


(ΜΧΥΗ) 

(Μ*1ϊ) 

(Μ5Λι) 

(Μ**) 

(Μ*>ι) 

(ΟΜ**Γ 

(Ο 

1 

1400.527 

485,550 

352000 


2 245218 

55.138 

148 758.75 

2 

1208 002 

440.101 

372X100 


2 080 163 

31.956 

8647180 

3 

1 155.142 

395.710 

354.000 


1508.853 

31.754 

6055030 

4 

1 119.198 

375.148 

350.000 


1548345 

31.241 

$7 744.17 

5 

1 074.047 

353 551 

349.000 


1787299 

31.111 

55604 55 

6 

1045»» 

355285 

335000 


1 735596 

30.998 

53 803.09 

7 

095.555 

327.453 

323.000 


1 649.078 

31.158 

51 38352 

8 

1 118.111 

325,559 

242.000 


1589670 

31.927 

53946.10 

• 

1 42127» 

425.537 

218.000 


2 054.910 

35.129 

7253832 

10 

1596215 

500.020 

213.000 


2 309235 

66.264 

153019.20 

11 

1 715.741 

560 973 

155.000 


2441.715 

65.329 

181 95649 

12 

1824.401 I 518.827 

160.000 


2503225 

66.24) 

17245137 

1) 

1058.05» 

554283 

175000 


2 755337 

66.221 

185 30554 

14 

1068,018 

657283 

171.000 


2807302 

86.116 

185507.57 

15 

1811252 

514,554 

237000 


2553.057 

60.359 

150 73944 

10 

1553.585 

505.100 

252.000 


2480.690 

34 509 

85808.14 

17 

1580258 

525.980 

285.000 


2375338 

32.138 

78467.18 

18 

1 520.103 

516,550 

285 000 


2 322.703 

80.263 

139973.07 

1« 

1 587.523 

539.278 

258.000 


2 384.801 

60.282 

143 712.87 

20 

1555249 

525.980 

238.000 


2353330 

60,271 

141 837 53 

21 

1640.100 

550.007 

255.000 


2500.106 

32.304 

80 753.4» 

22 

1825.575 

010.800 

213.000 


2559.435 

32.994 

87 74539 

25 

1 751279 

597.132 

215.000 


2 577.510 

34.520 

88 975.65 

24 

1538.553 

557.172 

227 000 


2432,765 

32312 

78807 49 

25 



0.000 


0.000 


000 

Τ«* 

30260.362 

12 154.421 

6 304.000 

0000 

54 724.783 


2553581.77 


• 5Α*> · 5γ«·θ) Μ»9η« Ρτκ« 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ: χχχ 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: 20100701 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΖΩΝΗ: ΝΟΚΤΗ 

ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΖΩΝΗ ΑΠΩΛΕΙΩΝ: 2 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ: ΑΛΒΑΝΙΑ 

5ΕΤΤΙΕΜΕΝΤ ΡϋΝ Νο: XXX 


ΩΡΑ 

ΕΚΚΑΟΑΡΙΖΟΜΕΝΗ 

ΟΤΣ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 

— 

ΟΤΠ 

— 

ΠΡΟΣΟΕΤΗ 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 




ΠΙΣΤΩΣΗ/ΧΡΕΩΣΗ 

ΠΙΣΤΩΣΗ 


(Μννίι) 

(Ε/ΜΥΜι) * 

ιο 

(€/ΜΥΜι) ~ 

ιο 

«> 

1 

9.750 

66 138 

644 82 

66.136 

0.00 

644 62 

2 

9 740 

31 955 

311.24 

31.955 

000 

311.24 

3 

9750 

31.754 

309.60 

31.754 

000 

309.60 

4 

9756 

31.241 

304.78 

31.241 

0,00 

30478 

5 

9759 

31.111 

303 60 

31.111 

0.00 

303 60 

β 

β.75β 

30 006 

302 41 

30 008 

ο.οο 

302.41 

7 

9.749 

31.159 

303.77 

31.159 

0.00 

30377 


9748 

31.927 

311.24 

31.927 

000 

311.24 


9 743 

35 129 

342 25 

35 129 

0.00 

342 25 

10 

9.731 

66 264 

644 8, 

66 264 

0.00 

64481 

11 

9.721 

66 329 

644 79 

66 320 

0.00 

644 79 

'2 

0,727 

Θ6 249 

644 38 

66 249 

000 

644.38 


9.727 

66 221 

644 16 

66.221 

000 

644 16 


9728 

66 116 

643 19 

66 116 

000 

643 19 

15 

0,722 

60 350 

586 78 

60359 

000 

586 78 

1β 

9.739 

34 509 

336.07 

34 509 

0 00 

336.07 

17 

9.740 

32.138 

313.02 

32.138 

0 00 

313.02 

16 

0,740 

60 263 

566 06 

60 263 

0.00 

586 96 

19 

9.738 

60 262 

586 80 

60262 

0.00 

586 80 

20 

0,736 

60 271 

586 80 

60271 

0,00 

586 80 

21 

9 729 

32 304 

314 23 

32 304 

0.00 

314.28 

22 

9.722 

32994 

320 77 

32 994 

000 

320.77 

23 

9736 

34 520 

336.07 

34.520 

000 

336 07 

24 

9.747 

32.312 

314.95 

32212 

0.00 

314.95 

25 







Σύνολο 

233.732 


10 637 58 


0.00 

10 637.58 


• ΟΤΣ = Ορβκ/) Τιμή Συστήματος 
- ΟΤΠ * Οριακή Τιμή Παραγωγής 
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ϋΑ$ δΕΤΤ1_ΕΜΕΝΤ 

ΡΑΡΤίαΡΑΝΤ ΟΡΕϋΙΤ ΡΟ« ΙΜΡΟΚΤ 50ΗΕ0υΐ_Ε3 


ΝΑΜΕ ΟΡ ΡΑΚΤΚΡΑΝΤ «Μ 

ΟΙ8ΡΑΤΟΗΟΑΥ: 20100701 

ΟΡΕΒΑΤΙΟΝΑΙ. ΖΟΚΕ ΝΟΡΤΗ 

δνδΤΕΜ ιοδδεδ ΟΜΑΛΡΜΜ. ζονε 2 

ΙΝΤΕΚΟΟΡΝΕΟΤΙΟΝ Α4.ΒΑΝΑ 

8ΕΤΤ1ΕΜΕΝΤ «υΝ Νο: η* 


ΟΙδΡΑΤΟΜ 

ΤΟΤΑί ΒΟΕΡΟΥ ΟΡ 

δΜΡ 

0«£0<Τ 

ΟΜΡ 

ΑΟΟΓΠΟΝΑΙ. 

ΤΟΤΑΙ 

ΡΕΡίΟΟ 

ιμρολτ δ(χεοα.Εδ 




ΟΕΒΓΤ/ ΟΛΕΟίΤ 

ΟΛΕ ΟΙ Τ 


(«*7>> 

(ΕΛ***)* 

(0 

(οννν^ ~ 

(Ο 

Κ) 

1 

9.7» 

66.138 

6*4.82 

66138 

0.00 

644.82 

2 

9.740 

31.956 

311.24 

31.955 

0.00 

311.24 

3 

9.750 

31.754 

309.60 

31.754 

0.00 

309.60 

4 

9.756 

31.241 

30*78 

31.241 

000 

30*78 

$ 

9.759 

31.111 

303.60 

31.111 

000 

303.60 

ϊ 

5133 

^555 

5δΓϋ 

30.998 

οοδ 

>02.41 

7 

57*5 

>1.1» 

>0517 

ΪΪΤΪΪ9 

0.00 

30517“ 

« 

9ΐ4? 

>1.977 

>ιι.Χ - 

>ιί27 

δόδ 

>11.24 


9.743 

>5.129 

>47.25 

>5.179 

000 

34275 


9.731 

«764 

644.81 

«764 

0,00 

644.81 


9.721 

«329 

6*4 79 

«379 

000 

644,79 


9.777 

«749 

614 78 

«249 

000 

64478 


9 7>7 

Μ.771 

644.1* 

«221 

0,00 

6*4.16 



66.116 

643 19 

66.116 

0.» 

643.19 



«>» 

586.78 

60.359 

0.00 

586.78 



34.509 

>36.07 

>4.50» 

000 

>36.07 



32.138 

>13.02 

>2138 

000 

313.02 



60.263 

«6 96 

«263 

οδδ 

68696“ 




«6 50 

«.262 

ο.οο 

588.80 




586 80 

«271 

0.00 

586 80 



32.30* 1 314.28 

>2.304 

000 

31478 



32.99* 1 320.77 

32.994 

0.00 

320.77 




34.520 

0.00 

336.07 




32.312 

000 

314.95 

25 






Τ<*4 




αοο 

10637.58 


* 5Ν*> = 9γ*ί#<η ΜβτρηβΙ Ρτκ# 

- ΟΜΡ · 0·Λ«τβ&θθ Μβτ^ηβΙ Ρης# 
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ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ 

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΠΑ ΕΞΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΗΜΕΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ: 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ 

5ΕΤΤΙΕΜΕΝΤ ΚΟΝ Νο: 

XXX 

20100701 

ΙΤΑΛΙΑ 

XXX 



ΩΡΑ ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ 

■ ΚΚΑΟΑΡΙΖΟΜ8ΝΗ 

ΟΤΣ 

ΧΡ6ΩΣΗ 


ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΕΞΑΓΩΓΗΣ 




(Μ*») 

(Ε/ΜΥΛι) · 

Κ) 

1 1 138000 

06.138 

9 127.04 

2 

168 000 

31 956 

6 04969 

» 

168.000 

31.764 

5017.13 

4 

158 000 

31.241 

4 93608 

5 

158 000 

31.111 

4 946 65 

β 

91 000 

30 996 

2 82082 

7 

169 000 

31.159 

4964 28 

8 

100 000 

31.927 

318270 

9 

0000 

36.129 

000 

10 

264.000 

Θ6 264 

17 48270 

11 

150 000 

66329 

9 949 35 

12 

200.000 

66 249 

13 249 80 

13 

200 000 

66 221 

13 244 20 

14 

200 000 

66 116 

13 22220 

16 

200 000 

60 359 

12071 80 

16 

176 000 

34 509 

6 07268 

17 

100 000 

32.136 

3 21280 

16 

200.000 

60 263 

1206260 

19 

190 000 

60 262 

11 449.78 

?0 

192 000 

60.271 

1157203 

21 

150.000 

32 304 

4 94660 

22 

100 000 

32 994 

3 299 40 

:3 

176 000 

34 620 

6 041 00 

24 

159 000 

32.312 

5 137.61 

26 


0 00 

Σύνολο 

3777.000 


182 96104 

ΣΥΝΟΛΟ ΣΥΙΑίΝΤΟΣ 

3777.000 


192.Μ1.64 


* ΟΤΙ ■ Ορακη Τιμι Συστήματος 
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ΟΑ5 5ΕΤΤ1.ΕΜΕΝΤ 

ΡΑΠΤ10ΙΡΑΝΤ ΟΕΒΙΤ ΡΟΗ ΕΧΡΟΚΤ 30ΗΕ0υΐ.Ε5 


ΡΑΡΤΚ3ΡΑΝΤ ΝΑ ΜΕ 

ΟδΡΑΤΟΗ ΟΑΥ 

1ΝΤΕ«ΟΟί#«ΟΤΚ)Ν 

δΕΤΤίθΛΕΝΤ ΡΟΝ Νο: 

XXX 

20100701 

ΙΤΑΙΛΓ 

XXX 

αδΡΑΤΟΗ ΡΕΡΚ>0 

ΤΟΤΑΙ. ΕΝΕΡΟΥ ΟΓ 

εχρορτ δο^ουΐΕδ 

(Μ**) 

8ΜΡ 

(Ε/Μ 

ΟΕΒΙΤ 

(Ο 

1 

138.000 

68.138 

8 127.04 

2 

158.000 

31.855 

504889 

3 

158.000 

31.754 

5 017.13 

4 

158 000 

31.241 

4 936.08 

4 

150000 

31,111 

4 046.65 

Α 

81.000 

30.096 

2 82082 


150.000 

31.150 

4 954.28 


100.000 

31.027 

3 192 >0 


ΟΟΰδ 

3ΤΪΪ0 



284.000 

«284 

17 493 70 

11 

150.000 

68,328 

9949.35 


200.000 

£8.249 



200.000 

«,221 



200.000 

68.116 



200.000 

«350 



178.000 

34.500 



100.000 

32.138 




80283 




«382 




60.271 




32.304 





















ΡΑΡΠΟ*>ΑΜΤ ΤΟΤΑΙ 

_3 777.000_|_ 

182 96104 


• $ΜΡ « $γβ·τη Μβτρη* Ρτκ· 
















































27932 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 






















ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


27933 





< < 
• 2 


























27934 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII - ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΗΕΠ 

ΚΑΙ ΤΩΝ ΧΡΕΟΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΤΟΥ 
ΛΑΓΗΕ 


VII.1. Μαθηματική Διατύπωση της Εκκαθάρισης ΗΕΠ 


VII.1.1 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Κατανεμόμενες Μονάδες 


ΤθβΙθ Νο.: ΡΑ51 

Οθ5θπρΙίοη:θΓθάίΙ ρετ Ιιοιιγ Ιογ 3 ρθΓΐίείρθηΙ ρ (335βοΙ οπ ήϊ$ θπθγ§υ οίίθΓ ίηεΙυεΙθεΙ ίη ίήθ ΡΑ5 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη οπΗθγ: 

ν3ΓΪ3ΐ}ΐ6 Οθϊοπρίίοη 

υηίί 

ν3ΓΪ3ΐ>Ιε 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ Τγρθ 

5γ5ΐθΐη Μ3Γ§ίη3ΐ Ρπεθ ίοτ ίήθ ϋί$ρ3ΐεΙιίη8 
Ρθποά 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡί 

Ιηρυί 

ΕηθΓβγ ρυθηΐίίγ ίη Μ\Λ/ίι ίίοιη θπθγ§υ οίίθΓ ο, 
ίοΓ 0ί$ρ3ίεΗ ρθποά 1, 3ά|'υ5ΐθεΙ Ιο Ι3ί<θ ίηΐο 
300θυηΙ 5γ5ΐθΠΊ Ιθ55θ5 

Μ\Λ/ή 

ϋΑΙΟο,ρ,ί 

Ιηρυί 

ΟΓθάίί 3ηιουηΙ ίοτ οίίθΓ ο οί ίήθ ρθΓΐίείρθηί ρ 
ίοΓ ίήθ άί$ρ3ίεή ρθποά 1 

€ 

ϋΑΕΚρ,ο,ί 

Ουίρυί 

Εςυθίίοη: ϋΑΕΚρ,ο,ί = 0Α5ΜΡΙ * ϋΑΙΟο,ρ,ί 

ΝοΙθβ: 


ΤθβΙθ Νο.: ΡΑ52 

Οθϊεπρίίοη: $υηι-υρ οί ίήθ εΓθάίί ίοτ ΙΙιθ ρθΓΐίείρθηί ρ &35θά οη ήϊ$ οίίθΓ ο ίοΓ ίήθ ννήοΐθ άίίρθίεή άβγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιε Οθ50Γίρίίοη 

υηίί 

νθπβΐιΐε 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιε Τγρθ 

ϋθβίΐ ίθΓ οίίθΓ 0 , ίοτ ρθΓΐίαρθηί ρ , ίοτ άί5- 
ρ3ίείιΙη§ ρθΓίοά 1 

€ 

ϋΑΕΚρ,ο,ί 

ΟθΙευΙθίθά Ιηρυί 

Οθβίί ίθΓ οίίθΓ 0 , ίθΓ ρθΓΐίαρθηί ρ , ίθΓ άί5- 
ρ3ΐεήίη§ άθγ 

€ 

ϋΑΕΚρ,ο 

ΟθΙευΙθίθά Ουίρυί 

Εςυθΐϊοη: 




ΟΑΕΚρ,ο = ΎΡΑΕΚρ,ο,ί 

ι=\ 




ΝοΙθί: 


Τ3ί)1θ Νο.: ΡΑ53 

Οθδοπρίίοη: ΑεΙάίίίοηθΙ οΐθίοϊί ογ ογθοΙ ϊί ίοτ οίίθΓ ο οί ίήθ ρθΐϋαρθηί ρ βθεθυδθ οί εΙϊίίθΓθηεθϊ 6 θΙ\λ/θθπ ίήθ 5γ5ίθΐη 
3ηά ίήθ ρτοείυείίοη ηΐ3Γ§ίη3ΐ ρτίεθ, ίοτ εΙΪ5ρ3ΐεή ρεποά 1 

ΚυΙθ5 Κθί: 

03ΐευΐ3ίίοη ογοΙθγ: 

V3γ ΐ 3 Ιο Ιθ ϋθίεπρίίοη 

υηίί 

ν3ΓΪ3ΐ)Ιε 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιθ Τγρθ 

ΡΓοάυείίοη Μ3Γ§ίη3ί Ρπεθ οί δγϊίθΐη ορθΓ3- 
ΙίοηθΙ ζοηθ ζ ίοτ ίήθ εΗ$ρ3ίεΗΙη§ ρθποά 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

Ιηρυί 

δγϊίθηη Μ3Γ§ίη3ΐ Ρπεθ ίοτ ίήθ 0ί5ρ3ίεήίη§ 

€/Μ\Λ/ή 

ΡΑ5ΜΡΙ 

Ιηρυί 
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ΡθΓΪοά 1 




ΕηθΓ§γ ρυ3η1ί1γ ίπ Μ\Λ/ή ίΓΟίπ θπθγ§υ οίίθΓ ο, 
ίοΓ 0ί$ρ3ΐ<:ή ρθποά 1, 3ά]υ5ΐθά Ιο Ι3ΐ<θ ίπίο 
300θυΠΐ δγδΐθΓΠ Ιθ55θ5 

Μ\Λ/ή 

ϋΑΙΟο,ρ,Ι 

ΙηρυΙ 

ΑεΙάίΙίοηθΙ άθήίΐ ογ ΟΓθάίΙ ίοτ οίίθΓ ο οί ρθΓΐίο 
ΐρ3Πΐ ρ ίοτ άί5ρ3ΐοήίπ§ ρθποά 1 

€ 

ϋΑΑΚΡρ,ο,Ι 

ΟυΙρυΙ 

ΕςυθΙίοπ: ϋΑΑΚΡρ,ο,Ι = (ϋΑΡΜΡζ,Ι - 0Α5ΜΡΙ) * ϋΑΙΟο,ρ,Ι 

ΝοΙθϊ: 


ΤβήΙε Νο.: ΡΑ54 0θ5επρ1ίοη: 5υιτι-υρ οί Ιήθ 3άάίΙίοη3ΐ άεήίΐ ογ ογθοΠΙ ίοΓ Ιήθ ννήοίε άί5ρ3ΐοή οΐθγ ίοτ Ιήθ οίίθΓ ο 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟεΙουΙεΙϊοη ογοΙθγ: 

νεηεήΐε Οθ5επρ1ίοη 

υηίί 

\/3Π3ήΙθ 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιθ Τγρθ 

Αάάίίίοη3ΐ άθήίΐ ογ ΟΓθάίΙ ίοτ οίίθΓ ο οί ρ3Γΐίο 
Ϊρ3ηΐ ρ ίοτ άί5ρ3ΐείιίη8 ρθποά 1 

€ 

ϋΑΑΚΡρ,ο,Ι 

εθίουΐθίθά ΙηρυΙ 

ΑάάίΙίοηθΙ άθήίΐ ογ ΟΓθάίΙ ίοτ οίίθΓ ο οί ρθΓΐίο 
ΐρ3ηΐ ρ ίοτ άί5ρ3ΐοήίη§ άθγ 

€ 

ϋΑΑΚΡρ,ο 

ε3ΐουΐ3ίθά ΟυΙρυΙ 

Εςυ3ΐϊοη: 




ΩΑΑΚΡρ,ο = ^ ΡΑΑΚΡρ,ο,ί 

ί=1 




ΝοΙθϊ: 


ΤθήΙε Νο.: ϋΑ55 ϋθίοπρίίοη: ΤοΙβΙ οΓθάίΙ ίοτ ρ3Γΐίάρ3ηΙ ρ ίοτ 311 ήΪ5 θπθγ§υ οίίθΓ5 οί ύϊΐρείεήεήΐε υηίΐϊ ίοτ Ιήθ 
ννήοίε άίδρθίεή εΐβγ 

ΚυΙθ5 Ρθί: 

ΟεΙευΙεΙϊοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιε Οθ5επρ1ίοη 

υηίί 

ν3ΓΪ3ήΙθ 

ν3ΓΪ3ήΙθ Τγρθ 

εΓθάϊΐ 3ΓπουηΙ ίοτ οίίθΓ ο, ίοτ ρ3Γΐίαρ3ηΙ ρ 
ίοτ Ιήθ ννήοΐθ άί$ρ3ΐ<:ή ά3γ 

€ 

ϋΑΕΚρ,ο 

ε3ΐουΐ3ΐθά ΙηρυΙ 

ΑάάίΙίοηθΙ άθήίΐ ογ ΟΓθάίΙ ίοΓ οίίθΓ ο ίοτ Ιήθ 
ρ3Γΐίθίρ3Πΐ ρ 

€ 

ϋΑΑΚΡρ,ο 

ε3ΐουΐ3ΐθά ΙηρυΙ 

ΤοΙθΙ άθήίΐ οί Ιήθ ρ3Γΐίείρ3ηΙ ρ ίοτ 311 ήϊ5 θπ- 
ΘΓ§γ θίίθΓ5 ίοτ 3 άί$ρ3ΐθήίη§ ά3γ 

€ 

ϋΑΕΚρ 

ε3ΐουΐ3ΐθά ΟυΙρυΙ 

Εςυ3ΐϊοη: 




ΌΑΕΚρ= Σ(ΟΑΕΚρ,ο + ΰΑΑΚΡρ,ο ) 



ννήθΓθ η: ί5 Ιήθ ηυιηήθΓ οί οίίθΓδ οοηοθΓηίπζ οί ρθΓΐίαρθηΙ ρ ίοτ άίδρθοήθήΐθ υηίΐϊ 


ΝοΙθδ: 


VII.1.2 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εισαγωγών 


ΤθήΙε Νο.: ΡΑ56 

0θ5εΓΪρΙϊοη:0Γθ(ίϊΙ ρεΓ ήουτ ίοτ 3 ρβΓίίάρθηΙ ήθδεεΙ οη ήϊ$ εηεΓ§γ οίίετ ίοτ ϊηιροΓΐ ρΓ0£Γ3Γη ϊηεΙυοΙεοΙ ίη Ιήε ΡΑ5 

ΚυΙθ5 Κεί: 

ΟεΙουΙεΙϊοη ογοΙθγ: 

νεηθήΐε Οθ50ΓίρΙίοη 

υηίί 

ν3ΓΪ3ήΙε 

νεηεήΐε Τγρε 

5γ5ΐθΓη Μ3Γ§ίη3ΐ Ργϊοθ ίοτ Ιήθ ΟΙ$ρ3ΐοήίη§ 
ΡθΓίοά 1 

€/Μ \Λ/ή 

0Α5ΜΡΙ 

ΙηρυΙ 

ΕηθΓ@γ ςυθηΐίΐγ ίη Μ\Λ/ή ίΓοιη θπθγ^υ οίίθΓ οί, 
ίοτ ΟίδρθΙοή ρθΓίοά 1, 3ά]υ5ΐθά Ιο ΙθΙ<θ ίηΐο 
300θυηΙ 5γ5ΐθΓΠ Ιθ55θ5 

Μννή 

ϋΑΙΟο,ρ,Ι 

ΙηρυΙ 
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Οθάΐί 3ΓΠ0υηΙ ίΟΓ ΟίίθΓ οί οί ΐΗθ ρθΓΐίείρθΠΐ ρ 
ίοτ Ιήβ άί5ρ3ΐείι ρθΓΪοά 1 

€ 

ϋΑΕΚΙρ,οί,ί 

Ουίρυί 

Ερυθίίοη: ϋΑΕΚΙρ,οί,ί = ϋΑ5ΜΡί * ϋΑΙΟοί,ρ,ί 

ΝοΙθί: 


ΤθβΙθ Νο.: ϋΑ57 

Οθϊεπρίίοη: $υηι-υρ οί ίήθ εΓθάίί ίοτ ίήθ ρ3Γΐϊοϊρ3ηΙ ρ ί)35θά οη ήϊ$ οίίθΓ οί ίοΓ ίήθ ννήοίθ εΠςρθίεΗ άβγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

\/3ΓΪ3ΐ}ΐ6 Οθ50ΓίρΙίθΠ 

υηίΐ 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ 

V3Γί3 Ε) 1 θ Τγρθ 

Οθβίί ίΟΓ ΟίίθΓ οί , ίΟΓ ρ3Γΐίθίρ3Πΐ ρ , ίΟΓ άίϊ- 

ρ3ίοήίη§ ρεποά 1 

€ 

ϋΑΕΚΙρ,οί,ί 

ΟθΙευΙθΙθά Ιηρυί 

Οθβίί ίΟΓ ΟίίθΓ οί , ίΟΓ ρ3Γΐίθίρ3Πΐ ρ , ίΟΓ άί5- 

ρ3ΐοήίη§ άθγ 

€ 

ϋΑΕΚΙρ,οί 

ΟθΙευΙθΙθά Ουίρυί 

Εςυθΐίοη: 




ΡΑΕΚΙρ,οί = Ύ ΡΑΕΚΙρ,οί,ί 

ΐ=\ 




ΝοΙθϊ: 


Τ3ί)1θ Νο.: ΡΑ58 

Οθ50Γίρίίοη: ΑεΙάίίίοηθΙ άθβίί ογ ΟΓθάίί ίοτ οίίετ οί οί ίήθ ρ3Γίίείρ3πί ρ ί>θε3ΐΐ5θ οί ε)ϊίίθΓθηεθ$ βθίννθθη ίήθ βυβΙθπί 
3πά ίήθ ρτοείυείίοη ΓΠ3Γ§ίη3ΐ ρηεθ, ίοτ άί5ρ3ίεΚ ρθΓΪοεί 1 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

V3 γϊ 3 ίο Ιθ ϋθίεπρίίοη 

υηίΐ 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ 

\/θ ΓΪ 3 Ιο Ιθ Τγρθ 

Ρτοείυείίοη Μ3Γ@ίπ3ΐ Ρποθ οί δγδίθΐη ορθΓ3- 
ΙίοηθΙ ζοπθ ζ ίοτ ίήθ εΗ$ρ3ΐεήίη§ ρθποά 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

Ιηρυί 

δγδίθΓΠ Μ3Γ§ίη3ΐ Ρπεθ ίοτ ίήθ ϋίΒρθΙεΗίηβ 
Ρβποά 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡί 

Ιηρυί 

Επθγ§υ ςυθηίίίγ ίη Μ\Λ/ίι ίτοπι θπθγ^υ οίίθΓ οί, 
ίοτ ϋί$ρ3ίεΗ ρθΓίοά 1, 3ά]υ5ίθά Ιο Ι3ί<θ ίηίο 
θεεουηί 5γ5ίθΐη Ιθ55θ5 

Μ \Λ/ίι 

ϋΑΙΟοί,ρ,ί 

Ιηρυί 

ΑεΙάιΙίοηθΙ άθβίί ογ ετεείίΐ ίοτ οίίθΓ ο οί ρθΓίίε- 
ίρθηΐ ρ ίοτ άίδρθίείιίηβ ρθποά ΐ 

€ 

ϋΑΑΚΡΙρ,οί,ί 

Ουίρυί 


Εηυθίϊοη: ϋΑΑΚΡΙρ,οί,ί = (ΡΑΡΜΡζ,ί - ϋΑΒΜΡί 


ϋΑΙΟοί,ρ,ί 


ΝοΙθδ: 


Τ3ΐ)1θ Νο.: ϋΑ59 

Οθίεπρίίοη: $υηι-υρ οί ίήθ 3ε)εϋίϊοη3ΐ άθβίί ογ εΓθάΙϊ ίοτ ίήθ ννήοΐθ άί5ρ3ΐείι άθγ ίοτ ίήθ οίίθΓ οί 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη οπΗθγ: 

V3 γ ΐ 3 Ιο Ιθ ϋθίεπρίίοη 

υηίΐ 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιε 

\/3Γΐ3ΐ}Ιθ Τγρθ 

ΑάάίΙίοηθΙ άθβίί ογ εΓθάίΙ ίοτ οίίθΓ οί οί ρ3Γ- 
ίίείρθηί ρ ίοτ είί5ρ3ΐεήίη8 ρεποά 1 

€ 

ϋΑΑΚΡΙρ,οί,ί 

ΟθΙευΙθίθά Ιηρυί 

ΑάάίΙίοηθΙ άθβίί ογ εΓβάίί ίοτ οίίθΓ οί οί ρ3Γ- 
ίίείρθηί ρ ίοτ άί5ρ3ίεήίη8 άθγ 

€ 

ϋΑΑΚΡΙρ,οί 

03ΐευΐ3ίθά Ουίρυί 

Εςυθίίοη: 




ΡΑΑΚΡΙρ,οί = ^ΡΑΑΚΡΙρ ,οί,ί 

ί=\ 




Νοίθί: 


ΤθβΙθ Νο.: ϋΑ510 

Οθϊεπρίίοη: ΤοίθΙ ογθοΜΙ ίοτ ρθΓίίείρθηί ρ ίοτ θΙΙ ήΪ5 θπθγ§υ οίίθΓ5 οί ϊγπ ροτΐ ρΓ0§Γ3ΐτΐ5 ίοτ Ιήθ ννήοΐθ ύίςρθίείι είθγ 
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ΚυΙθδ Κβί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

ν3Π3&Ιθ Οθδεπρίίοη 

υηϊΐ 

νβηαίιΐε 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιθ Τγρθ 

ΟίθεΜί 3ΓΠ0υηΙ ίθΓ ΟίίθΓ οί, ίθΓ ρ3Γΐίείρ3Πΐ ρ 
ίοτ ΙΗθ ννήοΐθ εϋδρθίεή είθγ 

€ 

ΟΑΕΚΙρ,οί 

ΟθΙευΙθίθά Ιηρυί 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ άθβίί ογ εΓθάίί ίοτ οίίθΓ οί ίοτ ίήθ 
ρ3Γΐίείρ3Πΐ ρ 

€ 

ϋΑΑΚΡΙρ,ο 

ΟθΙευΙθίθά Ιηρυί 

Τοΐ3ί άθβίΐ οί ίήθ ρθΓΐίείρθηί ρ ίοε 311 ήίδ θπ- 

ΘΓ§γ θίίθΓ5 ΟΟΠΟΘΠΐίη^ ίΐηρΟΓΐΒ ίθΓ 3 άί5ρ3ΐείΐ- 

ίη§ είθγ 

€ 

ϋΑΕΚΙρ 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ουίρυί 

Εςυθίίοη: 

ΌΑΕΚΙρ= Σ(ΌΑΕΚΙρ,οί + ΏΑΑΚΡΙρ,οί) 

οΐ= 1 

ννήθΓθ η: ίδ ΙΗθ ηυιτώθΓ οί οίίθΓδ οί ρθΓΐίείρθηί ρ εοηεθΓηίη§ ϊΓηροΓΐδ 

Νοίθδ: 


VII.1.3 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες του Άρθρου 35 του ΙΜ.2773/1999 


ΤθβΙθ Νο.: ΡΑ511 

ΟθδεπρΙίοη:θΓθεΙΙΙ ρθί ήουτ ίοτ ΗΤ50 ννήο 3είδ 35 ρτοάυεθΓ ίοτ ΐΗθδθ υηίί5 ί>3δθύ οη ήίδ θπθγ§υ οίίθΓ ίηεΙυάθεΙ ϊη 
ίΗθ ϋΑ5 

ΚυΙθδ Ρθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιε Οθδεπρίίοη 

υηϊί 

\/3Π3ί>Ιθ 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιθ Τγρθ 

δγδίθΓη Μ3ί§ίη3ί Ρίίεθ ίοτ ίήθ ϋίδρθίεήίηβ 
ΡθΓϊοεΙ 1 

€/Μ\Λ/ίι 

0Α5ΜΡΙ 

Ιηρυί 

Εηθί@γ ςυ3η1ίίγ ίη Μ\Λ/ίι ίΓΟίη θπθγ^υ οίίθΓ 
ο§, ίοτ ϋί$ρ3ΐεή ρθΓϊοεΙ 1, 3ε)]υδίθεΙ ίο Ι3ί<θ 
ϊηίο 3εεουηί $γ5ΐθηι Ιθ55θ5 

Μ\Λ/ίι 

ΟΑΙΟοζ,ρ,ί 

Ιηρυί 

ΟΓθάίί 3ηιουηΙ ίοτ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 ίοτ ΙΗθ 
άίδρθίεή ρθΓϊοεΙ ί 

€ 

0ΑΕΚΰρ,ο§,1 

Ουίρυί 

Εςυθίίοη: ΟΑΕΚΟρ,ο^,ί = ϋΑ5ΜΡί * ϋΑΙΟο^,ρ,ί 

Νοίθδ: 


ΤθβΙθ Νο.: ΡΑ512 

Οθδεπρίίοη: 5υιη-υρ οί ίήθ ετθεΐίΐ ίοτ ΗΤ50 ί>3$θεί οη Ηίδ οίίθΓ ο§ ίοτ ίήθ ννήοΐθ ύίδρθίεή εΐ3γ 

ΚυΙθδ Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιε Οθδεπρίίοη 

υηϊί 

ν3Π3&Ιθ 

V3 ΓΪ 3 Ιθ 16 Τγρθ 

ϋθβίί ίοτ οίίθΓ ο§ , ίοτ ΗΤ50, ίοτ ε)ίδρ3ΐεήίη§ 
ρθΓϊοεΙ 1 

€ 

ΟΑΕΚΟρ,ο§,1 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ιηρυί 

ϋθβίί ίοτ οίίθΓ ο§ , ίοτ ΗΤ50, ίοτ εϋδρθίεήίηβ 
είθγ 

€ 

ΟΑΕΚ0ρ,ο§ 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ουίρυί 

Εςυθίϊοη: 




ΌΑΕΚΟρ,ο§ = ^ ΡΑΕΚΟρ , ο§, ΐ 

ί=\ 




Νοίθδ: 


Τ3ί)1θ Νο.: ϋΑ513 

ΟθδεΓίρΙίοη: ΑάάίίίοηθΙ είθβίί ογ εΓθάίΙ ίθΓ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 βθεβυδθ οί εΙίίίθΓθηεθδ 6θΙ\λ/θθπ ίήθ δγδίθηι 3ηε1 ίήθ 
ρτοείυείίοη ΓΠ3Γ§ίη3ΐ ρτίεθ, ίοτ άίδρθίεΚ ρεπού ΐ 

ΚυΙθδ Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

V3γϊ 3Ιο Ιθ ΟθδεΓίρΙίοη 

υηϊί 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιθ 

V3 ΓΪ 3 Ε)Ιθ Τγρθ 

Ρτοείυείίοη Μ3Γ§ίη3ΐ Ρπεθ οί δγδίθΐη ορθΓ3- 
ίίοηθΙ ζοηθ ζ ίοτ ίήθ εϋδρΒίεήίη^ ρθΓϊοεΙ 1 

€/Μ \Λ/Ιι 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

Ιηρυί 

5γδίθΓη Μ3Γ§ίη3ΐ Ρπεθ ίοτ ΙΗθ 0ίδρ3ΐεήίη§ 

€/Μ\Λ/ή 

0Α5ΜΡΙ 

Ιηρυί 
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Ρβποά 1 




ΕηθΓ§γ ςυθηίίΐγ ίπ Μ\Λ/ή ίΓΟίπ θπθγ§υ οίίθΓ 
ο§, ίοτ Οί$ρ3ΐοή ρθποά 1, 3ά]υ5ΐθά Ιο Ι3ΐ<θ 
ϊηΐο θοοουηί $γ5ΐθΐη Ι055Θ5 

Μ\Λ/ή 

ϋΑΙΟο§,ρ,1 

ΙηρυΙ 

ΑάάίίίοηθΙ άθΙοϊί ογ ογθοΙΙΙ ίοΓ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 
ίοτ άί5ρ3ΐεήίπ8 ρθποά 1 

€ 

0ΑΑΚΡ(3ρ,ο§,1 

ΟυΙρυΙ 

Εςυθίίοη: 0ΑΑΚΡδρ,ο§,1 = (ϋΑΡΜΡζ,Ι - ϋΑ5ΜΡΙ) * ϋΑΙΟο§,ρ,ΐ 

ΝοΙθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ514 

Οθ5οπρίίοη: 5υιη-υρ οί Ιήθ θύύίΐίοηθΐ άθήίί ογ ΟΓθάίί ίοτ Ιήθ ννήοΐθ άίίρθίοή άθγ ίοτ Ιήθ οίίθΓ ο§ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙουΙθΙίοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΪ3ΐ}ΐ6 Οθ50ΓίρΙίθΠ 

υηϊΐ 

νεηθήΐε 

ν3Ν3βΙθ Τγρθ 

ΑάάίίίοηθΙ άθήίί ογ ΟΓθάίί ίοτ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 
ίοτ άί5ρ3ΐεήίπ8 ρθποά 1 

€ 

0ΑΑΚΡ(3ρ,ο§,1 

ΟθΙουΙθίθά ΙηρυΙ 

ΑάάίίίοηθΙ άθήίί ογ ΟΓθάίΙ ίοΓ οίίθΓ ο§ οί ΗΤ50 
ίοτ άί5ρ3ΐοήίη§ ά3γ 

€ 

ϋΑΑΚΡΰρ,ο^ 

ΟθΙουΙθΙθοΙ ΟυΙρυΙ 

Εςυθΐϊοη: 




ΩΑΑΚΡΟρ,οξ = ^ ΡΑΑΚΡΟρ , ί 

ί=\ 




ΝοΙθί: 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ515 

Οθδοπρίίοη: Τοί3ΐ ογθοΜΙ ίοτ ΗΤ$0 ίοτ 311 ήΪ5 θπθγ§υ οίίθΓ5 οί υηΐΐϊ οί Ιβνν 35 ίοΓ Ιήθ ννήοΐθ οΙίίρΒίοή οΐ3γ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙουΙθίίοη ογοΙθγ: 

ν3ΓΙ3ί)Ιθ ΟθΐΟΓΪρΙΪΟΙΊ 

υηίί 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ 

ν3ΓΙ3ήΙθ Τγρθ 

Οθάιί 3ΐηουηΙ ίοΓ οίίθΓ ο§, ίοτ ΗΤ50 ίοτ Ιήθ 
ννήοΐθ οϋ$ρ3ίοή άθγ 

€ 

ϋΑΕΚΟρ,ο§ 

εθίουΐθίθά ΙηρυΙ 

ΑάάίίίοηθΙ άθΙοϊί ογ ΟΓθάίί ίοτ οίίθΓ ο§ ίοτ 
ΗΤ50 

€ 

0ΑΑΚΡ(3ρ,ο§ 

03ΙευΙθίθά ΙηρυΙ 

ΤοίθΙ άθήίί οί ΗΤ50 ίοτ 311 ήίδ θπθγ§υ οίίθΓδ 

ίθΓ 3 άί5ρ3ΐθΗίΠ8 ά3γ 

€ 

ϋΑΕΚΟρ 

ΟθΙουΙθΙοά ΟυΙρυΙ 

Εςυθΐϊοη: 

ΌΑΕΚ Ορ=Σ (ΡΑΕΚ Ορ , ο§ + ΌΑΑΚΡΟρ, ο§) 

» 8 = 1 

\λ/Ηθγθ η: ίϊ Ιήθ ηυιηήθΓ οί οίίθΓδ οοηοθΓηίη§ υηίίδ οί Ιθνν 35 

ΝοΙθ5: 


VII.1.4 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Μονάδες σε Δοκιμαστική Λειτουργία 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ516 

Οθ50Γίρίίοη:0Γθάίί ρθΓ ήουτ ίοΓ ΗΤ50 ή35θά οη ήΐϊ θηθΓβγ οίίθΓ ϊηεΐυοίθεΐ ϊη Ιήθ ΡΑ5 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙουΙθίίοη ογοΙθγ: 

νθτΐθήΐθ ΟθίοπρΙίοη 

υηίί 

νθΓϊθήΙε 

νετΐθήΐθ Τγρθ 

5γ$ΙθΓη Μ3Γ§ίη3ΐ Ργϊοθ ίοτ Ιήθ Οϊ5ρ3ΐοήϊη§ 
ΡθΓίοά ί 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡί 

ΙηρυΙ 

Επθγ§υ ρυθηίίίγ ίη Μ\Λ/ή ίΓοιη θπθγ§υ οίίθΓ 
οο, ίοτ Οί$ρ3ΐοή ρθΓίοά 1, 3ά]υ5ίθά Ιο ΙθΙ<θ 
ίηίο θοοουηί $γ5ΐθΐη Ι055Θ5 

Μ\Λ/ή 

ϋΑΙΟοο,ρ,Ι 

ΙηρυΙ 

ΟΓθάΙΙ θηιουηΐ ίοτ οίίθΓ οο οί ΗΤ50 ίοτ Ιήθ 
άίδρθίοή ρθποά ΐ 

€ 

ϋΑΕΚερ,οο,ί 

ΟυΙρυΙ 

Εςυθίίοη: ΟΑΕΚΟρ,οο,ί = 0Α5ΜΡΙ * ϋΑΙΟοο,ρ,Ι 

ΝοΙθί: 
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ΤθήΙθ Νο.: ϋΑ517 

0θ5επρίίοη: 5υιη-υρ οί ΙΗθ εΓθοΙίΙ ίοτ ΙΗθ ΗΤ50 Ηθ5θοΙ οη Ηϊ$ οίίθΓ οε ίοτ ΙΗθ ννήοΐθ άίϊρθίεΗ είθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

Χ/θγΙθΗΙθ Οθϊεηρίίοη 

υηϊΐ 

Ν/θΓΙθΗΙθ 

Χ/θγιθΗΙθ Τγρθ 

ϋθΗίί ίοτ οίίθΓ οε , ίοτ ΗΤ50 , ίοτ εϋ$ρ3ίεΗίη§ 
ρθποεί 1 

€ 

ΟΑΕΚΟρ,οε,ί 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ιηρυί 

ϋθΗίί ίοτ οίίθΓ οε , ίοτ ΗΤ50, ίοΓ εΠ$ρ3ΐεΗίη§ 
άθγ 

€ 

ΟΑΕΚΟρ,οε 

ΟθΙευΙθίθοΙ Ουίρυί 

Εςυθίίοη: 




ΩΑΕΚΟρ 9 οο = Σ ΟΑΕΚΟρ , ί 

ί=\ 




Νοΐθϊ: 


ΤθΗΙθ Νο.: ΡΑ518 

ϋθίεπρίίοη: ΑάοΙίΙίοηθΙ άθΗιΙ ογ ετθεΐϊΐ ίοτ οίίθΓ οε οί Ιήθ ΗΤ50 Ηθεθυίθ οί εΙϊίίθΓθηεθϊ ΗθΙ\λ/θθπ ΙΗθ 5γ5ίθΓη 3 ηε! 
ΙΗθ ρτοείυείίοη ιτΐ3Γ§ίη3ΐ ρπεθ, ίοτ άί5ρ3ίεΚ ρθΜοεΙ 1 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

V3Γϊ3ίοΙθ ϋθ5εΓίρΙίθη 

υηϊΐ 

Χ/θΓΙθΗΙθ 

\/3ΓΪθΙοΙθ Τγρθ 

ΡποεΙυεΙίοη Μ3Γ§ίη3ΐ Ρπεθ οί δγδίθΐη ορθΓθ- 
ΙίοηθΙ ζοπθ ζ ίοτ ΙΗθ εϋ5ρ3ίεΗίη§ ρθποεί 1 

€/Μ \Λ/ή 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

Ιηρυί 

5γ5ΐθΓΠ Μ3Γ§ίη3ΐ Ρπεθ ίοτ ΙΗθ ϋί$ρ3ίεΗίη§ 
ΡθΓίοά 1 

€/Μ\Λ/Η 

0Α5ΜΡΙ 

Ιηρυί 

Επθγ^υ ςυθπίίίγ ίη Μ\Λ/Η ίΓοιη θπθγ^υ οίίθΓ 
οε, ίοτ ϋί$ρ3ίεΗ ρθποεί ΐ, 3ε1]υ5ΐθεΙ Ιο ΙθΙ<θ 
ϊηίο θεεουηί $γ5ίθΐη Ιθ55θ5 

Μ \Λ/Η 

ϋΑΙΟοε,ρ,ί 

Ιηρυί 

ΑάάίΙίοπθΙ άθΙοιΐ ογ ετθεΐίΐ ίοτ οίίθΓ οε οί ΗΤ50 
ίοτ εϋ$ρ3ίεΗίη§ ρθΓΪοεΙ 1 

€ 

ΟΑΑΚΡΟρ,οε,ί 

Ουίρυί 

Εςυθίίοη: ΟΑΑΚΡΟρ,οε,ί = (ϋΑΡΜΡζ,ί - ϋΑ5ΜΡί) * ΡΑΙΟοε,ρ,ί 

ΝοΙθβ: 


ΤθήΙθ Νο.: ΡΑ519 

ΟθίεπρΙίοη: 5υηι-υρ οί Ιήθ θάοίίΐίοηθΐ είθήϊί ογ εΓθοΙίΙ ίοτ ΙΗθ ννήοΐθ οΙίίρθΙεΗ ε)3γ ίοτ ΙΗθ οίίθΓ οε 

ΚυίθΒ Ρθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

V3 γ ί3Ιο Ιθ Οθϊεπρίίοη 

υηϊί 

Ν/ΒΓΙθΗΙθ 

Χ/θγιθΗΙθ Τγρθ 

ΑεΙεϋίίοηθΙ είθβίΐ ογ ετοείίΐ ίοτ οίίθΓ οε οί ΗΤ50 
ίοτ εϋ$ρ3ίεΗίη§ ρθΓΪοεΙ ί 

€ 

ΟΑΑΚΡΟρ,οε,ί 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ιηρυί 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ είθβίί ογ ετοεΙίί ίοΓ οίίθΓ ο οί ΗΤ50 
ίοτ εϋ$ρ3ίεΗίη§ είθγ 

€ 

ϋΑΑΚΡΟρ,οε 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ουίρυί 

Εςυθίϊοη: 




ΩΑΑΚΡΟρ ,οο = ^ ΡΑΑΚΡΟρ , οα, ί 

ί =1 




Νοίθ5: 


Τθήίθ Νο.: ϋΑ520 

Οθϊεπρίίοη: ΤοΙθΙ εΓθοΙίΙ ίοΓ ΗΤ50 ίοτ 311 ΗΪ5 θηθΓ^γ οίίθΓϊ οί υηίίϊ ϊη εοηίΓηϊϊϊϊοηϊηβ ρθποά ίοΓ Ιήθ ννίιοΐθ οίίίρθΙεΗ 
εΐβγ 

ΚυΙθ5 Ρθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

V3 γ ϊ3Ιο Ιθ Οθϊεπρίίοη 

υηϊί 

νθΓΪθήΙθ 

Χ/θγιθΗΙθ Τγρθ 

ΟγθοΠΙ θΓηουηί ίοτ οίίθΓ οε, ίοτ ΗΤ50 ίοτ ΙΗθ 
ννΗοΙθ εϋ$ρ3ίεΗ είθγ 

€ 

ϋΑΕΚΟρ,οε 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ιηρυί 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ είθβίί ογ ετθεϋί ίοτ οίίθΓ οε ίοτ 

ΗΤ50 

€ 

ϋΑΑΚΡΟρ,οε 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ιηρυί 

ΤοΙβΙ είθήίί οί ΙΗθ ΗΤ50 ίοτ 3II Ηί$ θπθγ§υ οί- 

€ 

ϋΑΕΚΟρ 

ΟθΙευΙθίθεΙ Ουίρυί 
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ίθΓ5 ίΟΓ 3 άί5ρ3ΐθΗίΠ8 ά3γ 





Εςυθΐϊοπ: 

ΰΑΕΚ 0? = X (ΟΑΕΚ Ορ, οο + ΌΑΑΚΡΟρ,οο) 

οο=1 

ννήθΓθ η: ί$ Ιήθ ηυιτώθΓ οί οίίθΓ5 οί ΗΤ50 εοηεθΓηίη§ υηίί5 ίη εοιτΐΓηί55ίοηίη§ 

ΝοΙθί: 


VII.1.5 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Συμβεβλημένες Μονάδες 


Τ3Ϊ>Ιε Νο.: ΡΑ526 

Οθ50ΓίρΙίοη: ΟγθοΜΙ ρετ ήουτ ίοτ ΗΤ50 ί>35εεϊ οη ΗΪ5 εηεΓ§γ οίίθΓ ίοτ 3 εοηΐΓ3είεεΙ υηίΐ ίηεΙυεϊεεΙ ίη Ιήε ΡΑ5 

ΚυΙθ5 Κεί: 

03ΐευΐ3ίίοη οπΗθγ: 

νθΝθβΙε Οθ50ΓίρΙίοη 

υηίΐ 

νεύετε 

ν3ΓΪ3ί}Ιε Τγρε 

5γ5ΐθΐη Μ3Γ8ίη3ΐ Ργϊοθ ίοΓ Ιήε Οί5ρ3ΐοήίη§ 
ΡθΓίοεΙ 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡΐ 

ΙηρυΙ 

Εηθΐ·§γ ρυ3η1ί1γ ίη Μ\Λ/ή ίΓοιτι θπθγ^υ οίίθΓ 
Θ5, ίοΓ ϋίδρθίοή ρεποά 1, 3ά]υ5ΐεά Ιο Ι3ΐ<θ 
ίηΐο 3εεουηί 5γ5ίθΐη Ι055Θ5 

Μ\Λ/ίι 

ϋΑΙΟθδ,ρ,ί 

ΙηρυΙ 

Οθεΐιΐ θΓηουηΙ ίοτ οίίθΓ Θ5 οί ΗΤ50 ίοτ ΙΗθ 
εϋδρθίεή ρθΓίοεΙ ΐ 

€ 

ϋΑΕΚΕρ,θδ,ί 

Ουίρυΐ 

Εςυθίίοη: ϋΑΕΚΕρ,θΒ,Ι = ϋΑ5ΜΡΐ * ΡΑΙΟθδ,ρ,ί 

ΝοΙθί: 


Τ3Ϊ>Ιε Νο.: ΡΑ527 

ΟθΒεπρίϊοη: 5υηι-υρ οί Ιήε εΓεεΙϊΙ ίοΓ ΗΤ50 1>35θε) οη ΗΪ5 οίίετ 65 ίοτ Ιήε ννϊιοίε ε)Ϊ5ρ3ίεϊι ε)3γ 

ΚυΙθΒ Κεί: 

03ΐευΐ3ίίοη ογοϊθγ: 

ν3ΓΪ3ί}Ιε ΟθΒΟΓίρίίοη 

υηίΐ 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ 

ν3ΓΪ3ί)Ιθ Τγρε 

ϋθβίί ίοτ οίίθΓ 65 , ίοτ ΗΤ50 , ίοΓ εϋ5ρ3ΐείι- 
ίη§ ρθΓίοεΙ 1 

€ 

ϋΑΕΚΕρ,θδ,ί 

ΟθΙευΙθίθεΙ ΙηρυΙ 

ϋθβίί ίΟΓ οίίθΓ 65 , ίΟΓ ΗΤ50 , ίΟΓ εΙίΒρθΙείΐ- 
ίη§ είθγ 

€ 

ϋΑΕΚΕρ,θδ 

ΟθΙευΙθΐθεΙ Ουίρυΐ 

Εςιοΐϊοη: 




ΩΑΕΚΕρ , 68 = ^ΡΑΕΚΕρ ,68 ,ί 

ί=\ 




ΝοΙθδ: 


Τ3ί)1ε Νο.: ΡΑ528 

ΟθΒεπρίϊοη: ΑεΙεΙίΙίοηθΙ είεβϊΐ ογ εΓεεΙϊΙ ίοτ οίίεε ε5 οί ΗΤ50 ύεεειίΒε οί εΠίίετεηεεδ βείννεεη Ιήε 5γ5ΐεηι 3ηε1 Ιήε 
ρτοεϊυείίοη ρτϊεε, ίοτ ε)Ϊ5ρ3ίεή ρεηοεί 1 

ΚυΙε5 Κεί: 

03Ϊευΐ3ίίοη ογοϊθγ: 

νεΓίθϋΙε ϋεδεπρίίοη 

υηίΐ 

ν3ΓΪ3Ϊ3ΪΘ 

νεΓίθϋΙε Τγρε 

ΡΓοάυείίοη ΜθΠξίηθΙ Ργϊοθ οί 5γ5ΐθηι ορθΓ3- 
ΙίοηθΙ ζοηθ ζ ίοτ ΙΗθ ε!ί5ρ3ΐεΗίη§ ρθΓίοεΙ 1 

€/Μ ννή 

ϋΑΡΜΡζ,ί 

ΙηρυΙ 

5γ5ίθΓη Μ3Γ§ίη3ΐ Ργϊοθ ίοΓ Ιήθ Οϊ5ρ3ίοΗϊη§ 
ΡθΓίοεΙ 1 

€/Μ\Λ/ίι 

ϋΑ5ΜΡί 

ΙηρυΙ 

Επθγ§υ ρυθηίίίγ ίη Μ\Λ/ή ίΓοηι θπθγ^υ οίίθΓ 
Θ5, ίοτ ϋί5ρ3ίεΗ ρθΓϊοοϊ 1, 3ά]υ5ίθεΙ Ιο ΐ3ί<θ 
ίηίο 3εεουηί 5γ5ΐθΐη Ιθ55θ5 

Μ\Λ/ίι 

ϋΑΙΟθδ,ρ,ΐ 

ΙηρυΙ 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ οΐθίοϊί ογ εΓθάίί ίοτ οίίθΓ Θ5 οί 
ΗΤ50 ίοτ εϋ5ρ3ίεήίη§ ρθΓίοεΙ 1 

€ 

ϋΑΑΚΡΕρ,θδ,ί 

Ουίρυΐ 

Εςυθίίοη: ϋΑΑΚΡΕρ,θδ,ί = (ϋΑΡΜΡζ,ί - ϋΑ5ΜΡΐ) * ϋΑΙΟθδ,ρ,ί 

ΝοΙθδ: 
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ΤθΗΙθ Νο.: ΡΑ529 

ϋθίεπρίίοη: 5υιτι-υρ οί ΙΗθ θεΙεϋίίοηθΙ εΙθΗίί ογ ογθοΜΙ ίοτ ΙΗθ ννΗοΙε ύΐςρθίεΗ εΐβγ ίοτ ΙΗθ οίίθΓθϊ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίίοη ογοΙθγ: 

νθΠθΗΙθ ΟθϊΟΓίρΙίοη 

υηϊΐ 

νθηθΗΙε 

V3 ΓΪ 31316 Τγρθ 

ΑάάίΙίοηθΙ άβΗίί ογ εΓθάίί ίοτ οίίθΓ Θ5 οί 
ΗΤ50 ίοτ άί5ρ3ΐεήίη§ ρθποά 1 

€ 

ϋΑΑΚΡΕρ,θδ,ί 

03ΐευΐ3ίθά Ιηρυί 

ΑάάίΙίοη3ΐ άθΙοϊί ογ ΟΓθάίΙ ίοτ οίίθΓ Θ5 οί 
ΗΤ50 ίοτ εΙί5ρ3ΐοήίη§ εΐ3γ 

€ 

ϋΑΑΚΡΕρ,θδ 

03ΐευΐ3ΐθά ΟυίρυΙ 

Εςυ3ΐϊοη: 




ΌΑΑΚΡΕρ , β8 = ^ ΡΑΑΚΡΕρ ,β8 ,ί 

ί=\ 




Νοίθϊ: 


ΤθΗΙθ Νο.: ϋΑ530 

Οθ5επρίίοη: ΤοίθΙ ΟΓθάϊΙ ίοτ ΗΤ50 ίοτ 311 ΗΪ5 εηθΓβγ οίίθΓΒ οί εοηίΓθεΙθύ υηΐίϊ ίοτ Ιΐΐθ \λ/ΗοΙθ ύϊςρθίεΗ ε)3γ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίϊοη ογοΙθγ: 

νεηθΗΙθ ϋθςεηρϋοη 

υηίΐ 

νθΗθΗΙε 

ν3ΓΪ36Ιθ Τγρθ 

ΟΓθάίί 3ΐηουηΙ ίοΓ οίίθΓ Θ5, ίοτ ΗΤ50 ίοτ ΙΗθ 
ννΗοΙθ άί$ρ3ίεΗ ε)3γ 

€ 

ϋΑΕΚΕρ,θδ 

03ΐευΐ3ίθά Ιηρυί 

ΑεΙεΙϊΐϊοΓοΙ εΙβΙοϊί ογ εΓθεΙίΙ ίοτ οίίθΓ ο ίοτ ΙΗθ 

ΗΤ50 

€ 

ϋΑΑΚΡΕρ,θϊ 

03ΐευΐ3ίθά Ιηρυί 

ΤοίθΙ άθΗίί οί ΙΗθ ΗΤ50 ίοτ 311 ήϊ5 θπθγ§υ 
οίίθΓ5 ίοτ 3 εΙί5ρ3ΐείπη§ ε)3γ 

€ 

ϋΑΕΚΕρ 

03ΐευΐ3ΐθά ΟυίρυΙ 

Εςιΐθΐϊοη: 




ΌΑΕΚΕρ= Σ(ΌΑΕΚΕρ,β8 + ΌΑΑΚΡΕρ,β ») 


ννήθΓθ η: ί5 ΙΗθ ηυιηΗθΓ οί οίίθΓδ οί ΗΤ50 εοηεθΓηίη§ εοηΐΓ3εΙθά υηίί5 


Νοίθϊ: 


VII.1.6 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Φορτίο που αντιστοιχεί σε Προμηθευτή 


ΤθΗΙθ Νο.: ΡΑ531 

Οθ5επρίίοη: ΡθΙοϊΙ ίοτ ΙοβεΙ άθεΐ3Γ3ίίοη 1 οί ΙΗθ ρθΓίίείρθηί 5, ίοτ ΙΗθ εϋςρθίεΗ ε)3γ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙευΙθίϊοη ογοΙθγ: 

νεπθΗΙθ ϋθςεηρίϊοη 

υηϊί 

νθηθΗΙε 

νεπθΗΙθ Τγρθ 

ΕηθΓ@γ ςυ3η1ίίγ ίη Μ\Λ/Η ίΓοιη Ιθ3ά άθεΐ3Γ3- 
ίίοη 1, ίοτ ϋί5ρ3ίεΗ ρθποά 1, οί ΙΗθ ρθΓίίεί- 

Ρ3ΠΙ 5 

Μ\Λ/Η 

ΟΑΟϋϊ,Ι,ί 


5γ5ίθΓη Μ3 γ§ 1 η31 Ρπεθ ίοΓ ΙΗθ 0ί5ρ3ΐεΗίη§ 
ΡθΓίοά 

€/ Μ\Λ/Η 

0Α5ΜΡΙ 


ϋθΗίΙ 3ηιουηΙ ίοτ Ιθ3ά ε)θεΐ3Γ3ίίοη 1 οί ΙΗθ 
ρ3Γίίείρ3ηί 5 ίοτ ΙΗθ εΗ5ρ3ίεΗ ρθΓίοεΙ 1 

€ 

ϋΑΕΡϊ,Ι,ί 


Εςυθίίοη: ϋΑΕΡδ,Ι,ί = ϋΑΒΜΡί * ΟΑΟϋδ,Ι,ί 

Νοίθϊ: 


ΤθΗΙθ Νο.: ϋΑ532 

ϋθϊεπρίίοη: Οθϊεπρίίοη: 5υηι-υρ οί ΙΗθ ε)θΗίί ίοτ ΙΗθ \λ/ΗοΙθ εϋϊρθίεΗ ε)3γ 

ΚυΙθϊ Κθί: 

ΟβΙευΙβίίοη ογοΙθγ: 

V3 γϊ 3 Ιο Ιθ ϋθϊεηρίϊοη 

υηϊί 

νθΠθΗΙε 

ν3ΓΪ3ΗΙθ Τγρθ 

ϋθΗίί 3Γηουηί ίοτ Ιθ3ά ε)θεΐ3Γ3ίίοη 1 οί ΙΗθ 
ρ3Γίίείρ3ηΙ 5 ίοτ ΙΗθ εΠ$ρ3ίεΗ ρετΐοεΙ 1 

€/ Μ\Λ/Η 

ϋΑΕΡϊ,Ι,ί 

03ΐευΐ3ίθά Ιηρυί 

ϋθΗίΙ 3Γηουηί ίοτ Ιθ3ά ε)θεΐ3Γ3ίίοη 1 οί ΙΗθ 
ρ3Γίίείρ3ηί 5 ίοτ ΙΗθ ννΗοΙβ εϋϊρ3ίεΗ ά3γ 

€/ Μ\Λ/Η 

ϋΑΕΡϊ,Ι 

03ΐευΐ3ΐθά ΟυίρυΙ 
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ΕηιοΙιοη: 

τ 

ΰΑΕΡα,Ι = ΣϋΑΕΡ$, 1 ,ί 

ί=1 

ΝοΙθδ: 


ΤθβΙθ Νο.: ΡΑ533 

Οθ50ΓίρΙίθΠ: 03ΐευΐ3ΐϊΟΠ οί ΙΗθ άθβίΐ ίθΓ ΙΗθ ρ3Γΐίείρ3Πί 5 ίθε 3II ΗΪ5 Ιθ3ά άθεΐ3Γ3ΐίθΠ5 ίοε 3 θΙί5ρ3ΐθΗ είθγ. 

ΚυΙθ5 Κβί: 

03ΐευΐ3ΐϊοη οεάθε: 

ν3ΓΪ3ΐ}ΐ6 Οθ50ΓίρίίθΠ 

υηίΐ 

ν3Π3ΐ>Ιε 

ν3Ν3βΙθ Τγρθ 

ϋθβίΐ 3ΐπουηΙ ίοε Ιοθά άθείθεθίίοει 1 οί Ιήε 
ρ3Γΐίείρ3ΠΙ 5 ίοε Ιήθ ννήοΐθ άίδρθίείι ε)3γ 

€/ Μ\Λ/ίι 

ϋΑΕΡδ,Ι 

03ΐευΐ3ΐεά ΙηρυΙ 

ΟθβίΙ 3ΐπουηΙ ίοε βΙ 1 Ιοθά άθείθεθίίοείδ οί 
Ιήε ρ3Γΐίείρ3ΠΙ 5 ίοε ΙΗθ ννήοίε άί5ρ3ΐεή ε)3γ 

€/ Μ\Λ/ή 

ϋΑΕΡδ 

ε3ΐευΐ3ΐεεΙ ΟυΙρυΙ 

Εςυθΐϊοει: 

ΌΑΕΡ8 = ΣΌΑΕΡ8,1 

1= 1 

\λ/Ηθγθ π: ίδ ϊΙίθ ηυηιβθΓ οί Ιθ3ά άθοΐ3Γ3ΐΐοη5 οί ρ3Γΐΐαρ3ηΐ $ 

ΝοΙθί: 


VII.1.7 Εκκαθάριση ΗΕΠ για Εμπορικά Προγράμματα Εξαγωγών 

€ 3 ΐουΐ 3 ΐίοη οί ΐίιε οΙθΙοϊΐ 3 ΐηουηΐ ίοε Ιο 3 εΙ εΙεεΐ 3 ε 3 ίίοη 5 εοεεεϊροηεΙίηβ ΐο εχροεΐ 5 είιεεΙυΙθ 5 . 


ΤθβΙθ Νο.: ΡΑ534 

Οθ50ΓίρΙίοη: ΡεβιΙ ίοε Ιθ3θΙ οΙθοΐ3Γ3ΐϊοη 1 οί Ιήθ ρΒείίαρθειΙ 5, ίοε Ιίιε οίί5ρ3ΐεΗ οΐβγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

03ΐευΐ3ΐϊοει οεάεε: 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιθ ΟθίοείρΙίοει 

υηϊΐ 

ν3Π3ί)Ιε 

ΥθείθβΙθ Τγρε 

Εειεε^γ ρυθπΐίίγ ίη Μ\Λ/ίι ίεοεη Ιθ3ά άθείθεθ- 
Ιίοει Ιε, ίσε ϋί$ρ3ΐεΗ ρεείοά 1, οί Ιήε ρΒΓίίεϊ- 
ρ3Πΐ 5 

Μ\Λ/ίι 

ΟΑΟϋ$,Ιθ,1 


5γ5ΐθΐη Μ3ε§ίεΐ3ΐ Ρείεε ίοε Ιήε 0ί$ρ3ΐεΗίεΐ8 
ΡθΓΪοεΙ 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑ5ΜΡΐ 


ΟθβίΙ 3ΐηουηΙ ίοε Ιθ3ά άεεΐ3ε3ΐίοει Ιε οί Ιήε 
ρ3ε1ίείρ3ειί 5 ίοε ΙΗθ άί$ρ3ΐείι ρεείοά 1 

€ 

ϋΑΕΡΕϊ,Ιθ,Ι 


ΕςιίθΙίοει: ϋΑΕΡΕδ,Ιε,Ι = ϋΑΒΜΡΙ * ϋΑΟϋδ,Ιθ,Ι 

ΝοΙθί: 


ΤθβΙθ Νο.: ΡΑ535 

ΟθδεείρΙίοει: ϋεςοΊρΙίοει: $υεη-υρ οί Ιήε οΙθΕιίΙ ίοε Ιήε ννήοίε άίερβίοΐι είθγ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

03ΐευΐ3ΐϊοει οεάθε: 

V3εΐ3Ιο Ιθ ΟθίοείρΙίοη 

υηϊΐ 

ν3 εΐ 3 Ε) Ιθ 

\/β εΐ 3 Ε> Ιθ Τγρθ 

ΟθβίΙ 3εηουειΙ ίοε Ιοθά άθείθεθίίοει Ιθ οί ΙΗθ 
ρθεΐίείρθειΐ 5 ίοε ΙΗθ άίδρθΐείι ρθείοά 1 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΕΡΕδ,Ιθ,Ι 

ε3ΐευΐ3ΐθά ΙειρυΙ 

ϋθβίΐ θεηουειί ίοε Ιοθά άθείθεθίίοει Ιθ οί ΙΗθ 
ρθεΐίείρθειΐ 5 ίοε Ιήθ ννήοΐθ άίδρθίεΐι άθγ 

€/Μ\Λ/ή 

ϋΑΕΡΕδ,Ι 

ΟθΙευΙθΙθά ΟυΙρυΙ 

Εηυθΐϊοει: 




ΟΛΕΡΕ* ,1 = Σ ΟΑΕΡΕη , Ιε, ί 

ί=1 




ΝοΙθί: 


ΤθβΙθ Νο.: ΡΑ536 

Οθ50ΓίρΙίθΠ: 03ΐευΐ3ΐίθΠ οί ΙΗθ άθβίί ίθε Ιήθ ρ3Γΐϊθίρ3Πΐ 5 ίθε 311 ΚΪ5 ΘΧρΟΓΐ 5θΚθάυΙθ5 ίΟΓ 3 άί5ρ3ΐθΚ ά3γ. 
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ΚυΙθϊ Κθί: 

Ο3ΐουΐ3ΐϊοη ογοΙθγ: 

ν3Π3ί>Ιθ Οθϊεπρίίοπ 

υηϊΐ 

ν3Π3()Ιε 

ν3ΓΪ3ΐ}Ιθ Τγρθ 

ϋθβίί θίπουηΐ ίοτ ΙοθεΙ εΙθεΙθΓθίίοη Ιθ οί ίήθ 
ρ3Γΐϊεϊρ3πΐ 5 ίοτ ίήθ ννήοΐθ εΐίϊρθίείι είθγ 

€/Μ \Λ/Ιι 

ϋΑΕΡΕϊ,Ιθ 

ε3ΐουΐ3ίθά Ιηρυί 

ϋθβίί 3ΐπουηΙ ίοτ 311 ΙοθεΙ εΙθεΙθΓθίίοηϊ οί ίήθ 
ρθΓΐίείρθηί 5 ίοΓ ΙΗθ ννήοΐθ εΐίϊρθίείΐ ά3γ 

€/Μ \Λ/ή 

ϋΑΕΡΕϊ 

εθίευίθίθεΐ ΟυίρυΙ 

Εηυθίίοη: 

ΟΑΕΡΕϊ = X ΌΑΕΡΕξ, Ιβ 

1β =1 

\λ/Ηθγθ 1: ΐδ ΐΗθ ηυπΊ&θΓ οί άθεΙθΓθΐΐοηδ οί ρθΓΐΐεΐρθηΐ δ (:οηαθΠΊΐη§ θχροτΐ δεΜθάυΙθδ 

Νοίθϊ: 


VII.1.8 Συμβολισμός Μαθηματικής Διατύπωσης Εκκαθάρισης ΗΕΠ 


5υ Ε)50ΓΪ ρΐ 

Μθ3ΠΪΠ§ 

0 

Επθγ§υ οίίθΓ ογ Ιθ3ά άθοΐ3Γ3ίϊοη 

τ 

ΝυιηβθΓ οί εΐίϊρθίείι ρθποείϊ ίη 3 ννήοΐθ εΐίϊρθίείι είθγ 

ι 

ϋίϊρθίεΗ ρθΓΪοά ρ 

Ρ 

ΕηθΓ§γ ϊυρρΙγίη§ ρθΓίίείρθηί 

υ 

ΡτοεΙυείίοη υηϊΐ υ 

δ 

ΕηθΓ§γ εοηϊυι·ηίη§ ρ3Γΐϊείρ3πί 

ζ 

δγϊίθΓΠ 0ρθΓ3ΐΪ0Π3ΐ ΖΟΠΘ 


Χ/θΠθίΐΙθ 

Οθϊεπρίίοη 

ϋΑ5ΜΡ 

5γ5ίθΓΠ Μ3Γ§ϊη3ΐ Ρείεθ 

ϋΑΡΜΡ 

Μ3ε§ίη3ΐ Ρτοείυείίοη Ρτϊεθ 

ϋΑΙΟ 

ΕηθΓ§γ ςυ3ΠΙίίγ ίη ΜΝΛ/ή ίεοηι θπθγ§υ οίίθΓϊ , ίηείυεΙθεΙ ίη ϋΑ5, 3εΙ]υϊΙθε1 Ιο Ι3ί<θ ίηίο 3εεουηί θπθγ§υ 
Ι οϊϊθϊ 

ϋΑΟϋ 

ΕηθΓ§γ ςυ3η1ίίγ ίη Μ\Λ/ίι ίΓοιη Ιθ3εΙ άθεΐ3Γ3ίίοη5, ίηείυεΙθεΙ ίη ϋΑ5 

ϋΑΕΚ 

ΟθεΙίί ίοΓ 3η οίίθΓ, ίηείυεΙθεΙ ίη ΙΗθ ϋΑ5 

ϋΑΕΚΕ 

ΟθεΠί ίοτ 3η οίίθΓ ίοε εοηίΓ3είίη§ υηίίϊ, ίηείυεΙθεΙ ίη ίήθ ϋΑ5 

ΟΑΕΚΟ 

ΟθεΙίΙ ίοε 3η οίίθΓ ίοτ υηίίϊ ίη εοιηΓηίϊϊίοηίη§ ρθΓίοεΙ, ίηείυεΙθεΙ ίη ΙΗθ ϋΑ5 

ΟΑΕΚ0 

ΟθεΙίΙ ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ υηίίϊ οί θΓίίεΙθ 35, ίηείυεΙθεΙ ίη ίήθ ϋΑ5 

ϋΑΕΡ 

ϋθβίί ίοτ 3 Ιθ3εΙ εΙθεΐ3Γ3ίίοη, ίηείυεΙθεΙ ίη ϋΑ5 

ϋΑΕΡΕ 

Οθβίί ίοτ 3 Ιθ3εΙ εΙθεΐ3Γ3ίίοη ίοτ θχροεί ϊεΗθεΙυΙθϊ 

ϋΑΑΚΡ 

ΑεΙεΙίΐίοηθΙ ετθείίΐ ογ είθβίί ίοτ 3η οίίθΓ όθεθυϊθ οί εΙίίίθΓθηεθϊ όθίννθθη ΙΗθ ϊγϊίθΓη 3ηεΙ ΙΗθ ρτοείυε- 
Ιίοη ΓΠ3Γ§ίη3ΐ ρπεθ 

ϋΑΑΚΡΕ 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ ετθεΐίΐ ογ είθόίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοΓ εοηίΓ3είίη§ υηίίϊ βθεθυϊθ οί εΙίίίθΓθηεθϊ βθίννθθη ίήθ ϊγϊ- 
ΙθΓη 3ηεΙ ίήθ ρτοείυείίοη ΓΠ3Γ§ίη3ΐ ρτίεθ 

0ΑΑΚΡ5 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ ετθεΐίΐ ογ είθόίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ ϊεήθεΐυίθεΐ ΪΓηροΓΐε βθεθυϊθ οί εΙίίίθΓθηεθϊ όθίννθθη ΙΗθ 
ϊγϊίθΓη 3ηεΙ ίήθ ρτοείυείίοη ιτΐ3Γ§ίη3ΐ ρτίεθ 

ΟΑΑΚΡ0 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ ετθεΐίί ογ είθόίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοΓ υηίίϊ οί 3ΓίίεΙθ 35 όθεθυϊθ οί εΙίίίθΓθηεθϊ όθίννθθη ίήθ 
ϊγϊίθΓη 3ηεΙ ίήθ ρτοείυείίοη ηΐ3Γ§ίη3ΐ ρτίεθ 

ϋΑΑΚΡε 

ΑεΙεΙίΙίοηθΙ ετοεΙίί ογ είθόίί ίοτ 3η οίίθΓ ίοτ υηίίϊ ίη εοιηιτΉϊϊίοηίη§ ρθΓίοεΙ βθεθυϊθ οί εΙίίίθΓθηεθϊ 
όθίννθθη ΙΗθ ϊγϊίθΓη 3ηεΙ ίήθ ρτοείυείίοη ιτΐ3Γ§ίη3ΐ ρτίεθ 
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VII.2. Μαθηματική Διατύπωση των Χρεοπιστώσεων των Λογαριασμών του 
ΛΑΓΗΕ 


VII.2.1 Χρεοπιστώσεις του Ειδικού Λογαριασμού Χρηματοοικονομικής Κάλυψης ΗΕΠ 


ΜοπΐΗΙγ 03ΐευΐ3ΐϊοη5 


ΤθβΙθ Νο.:1)Ρ1.1 




ϋθδοπρίίοη: Επθγ§υ <3υ3η1ί1γ ίηοΐυίθά ίπ ΡΑ5 ίοτ Ιήθ 03ΐθηά3Γ γθ3Γ υ 


ΚυΙθ5 Κθί: 

03ΐειιΐ3ΐίοη οιό)θγ:1 

V3ΙΊ3βΙθ Οθ50ΙΊρΙίθΠ 

υηϊΐ 

ν3ΓΪ3ΐ)Ιε 

ν3ΓΙ3ί)Ιθ 1γρθ 

ΤοΙθΙ ΕηθΓ§γ Οιΐ3ηΙίΙγ ίηοίιιάθά ίη ϋΑ5, οοηοθΓηίηβ 
ΕηθΓ§γ Αήδοφίίοη 6γ 3 ίθ3ά ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ, 
άυπη§ ϋίδρθίεή Ρθποά ΐ, 35 ή35 ήθθη άθοΐ3 γθοΙ ίοτ 
Ιήθ ΐοΐ3 1 ηυιηόθΓ οί Μθ1θπη§ ροίηΐδ ΓθρΓθδθηΙθά 
6γ Ιήθ Εθ3ά ΚθρΓΘ5ΘΠΐ3ΐϊνθ 

Μ\Λ/ή 

ΟΑδΟρ,, 

ε3ΐουΐ3ίθά Ιηρυί 

ΤοΙβΙ ΕηθφΥ 0υ3π1ί1γ ίηοίυάθά ίη ϋΑ5, οοηοθΓηίη§ 
Επθγ§υ Αήδοφίίοη 6γ 3 1_03<ί ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ, ίοτ 
Ιήθ 03ΐθηά3Γ γθ3Γ Υ, 35 ή35 ήθθΠ άθθΐ3Γθά ίοτ Ιήθ 
Ιοΐ31 ηυηΊήθΓ οί Μθ1θπη§ ροίηίδ ΓθρΓθδθηίθά 6γ 
Ιήθ Εθ3ά ΚβρΓθ5θηΐ3ΐίνθ (ϊγογπ Ιήθ ήθ§ίηηίη§ οί 
Ιήθ 03ΐθηά3Γ γθ3Γ υ Ιο Ιήθ θηά οί Ιήθ Ο3ΐουΐ3ΐίοη 
ιτιοηΐή) 

Μ\Λ/ή 

ϋΑ50 ρν 

Ουίρυί 

ΕςυβΙίοη: 




ΟΑ5 β„ = Σ ΟΑΒ β» 

\/ίεγ 




ΝθΙΘ5 


ΤθβΙθ Νο.:ΙΙΡ1.2 

Οθ50ΓίρΙίοη: ΤοΙβΙ θπθγ§υ ςιΐ3η1ί1γ οοΓΓθ5ροηάίη§ Ιο 3 δεήθοίυίθε) θχροτί Ιήτουβή Ιήθ ίηΐθτεοηηθεΐίοη ηοάβ γπ, 35 

ΙΗΪ5 Ιί 35 ί)θθη Γθ3ΐί5θά ίη γθβ! ϊϊγπθ άιιπη§ Ιήθ γθ3Γ υ, ίοτ Ιήθ ίοθά ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ Ι< 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙειιΙθΙίοη οτείθΐ·:! 

ν3Π3βΙθ ΟθδεηρΙίοη 

υηϊΐ 

νβηβΙιΙε 

ν3ΓΙ3ήΙθ 1 γρθ 

Τοί3ί θηθφΥ ςυ3η1ίίγ εοπθ5ροηεΙίη8 Ιο 3 5εήθά- 
υίθά θχροΓί ίηεΐυάθά ίη ϋΑ5 Ιήτουβή Ιήθ ίηίθεεοη- 
ηθεΐίοη ηοάθ Ι<, ίοτ Ιήθ είίδρθίεή ρθποεί ΐ, ίοτ Ιήθ 
ί03ά ΚβρΓΘ5θηΐ3ίίνθ ρ 

Μ ννή 

ΟΑ5ΰ^ρ ;1 

εθίουίθίθά Ιηρυί 

Τοΐ3ί θηθφΥ ςυ3η1ίίγ εο(Ύθ5ροηεϋη§ Ιο 3 5εήθά- 
υίθά θχροΓί ίηείυείθεΙ ίη ϋΑ5 Ιήτουβή Ιήθ ίηίθεεοη- 
ηθεΐίοη ηοείθ Ι<, εΐυτίη^ Ιήθ γθ3Γ υ, ίοτ Ιήθ ΕοθεΙ 
ΚβρΓθ5θηΐ3ίίνθ ρ (ίΓΟΓη Ιήθ ήθ§ίηηίη§ οί Ιήθ 03 1- 
θηά3Γ γθ3Γ υ Ιο Ιήθ θηά οί Ιήθ 03 Ιου ί3ΐίοη ιηοηΐή) 

Μ ννή 

0Α5(\ ρ>ν 

Ουίρυί 

ΕςυθΙίοη: 

= Σ ΟΑ5 & μ 

\/ίεγ 
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ΝοΙθ$: 


Τ3ήΙθ Νο.:ΙΙΡ1.3 

ΟθδεπρΙίοη: υρΐίίΐ ίοτ Ιήθ ΑεεουηΙ ίοτ ΡΑ5 Ρ ί η 3 η ο ί 31 0ονθΓ3§θ (ιηοηΐήΐγ εείευίθΐϊοης) 

ΚυΙθ5 Κβί: 

ΟθΙευΙθΙϊοη ογο!θγ:2 

\/3Π3ήΙθ ΟθδεηρΙίοη 

υηίΐ 

νθπθήΐε 

ν3ΓΪ3ήΙθ Ιγρε 

Ρίη3Π0Ϊ3ΐ εθνθΓ3§θ (Ζθ5ΐ ίοτ ιτιοηΐή μ 

€ 

ρ<χ μ 

υ$θΓ ΙηρυΙ 

Τοΐ3ΐ Εηθφγ Ου3ηΙίΙγ ίηείυάθά ίη ϋΑ5, εοηεθΓηίη§ 
Εηθφγ ΑήδΟφΙίοη ήγ 3 Ι_03εΙ ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ, ίοτ 
ιήθ 03ΐθηά3Γ γθ3Γ γ, 35 ή35 ήθθΠ άθεΙθΓθά ίοτ Ιήθ 
Ιοΐ3ΐ ηυιηήθΓ οί ΜθΙθππ§ ροίηΐδ ΓθρτθδθηΙθεΙ ήγ 
Ιήθ Ιοθά Κθρΐθ5θηΐ3ΐϊνθ ρ (ίΓοιη Ιήθ ήθ§ίηηίη8 οί 
Ιήθ οθΙθηάθΓ γθ3Γ γ Ιο Ιήθ θηά οί Ιήθ 03ΐευί3ΐίοη 
ιηοηΐή) 

Μ\Λ/ή 

0Α5Ο ρ , ν 

ε3ΐευί3ΐθά ίηρυΐ 

ΤοΙθΙ θηθφγ ςυθηΐίΐγ οοπθ5ροηάίη§ Ιο 3 5εήθά- 
υίθά θχροΓΙ ίηείυάθά ίη ϋΑ5 Ιήτου§ή Ιήθ ίηΐθτεοη- 
ηθεΐίοη ηοάθ Γη, άυπη§ Ιήθ γθ3Γ γ, ίοτ Ιήθ ίθ3ά 
Κθρτθ5θηΐ3ΐίνθ ρ (ίΓοηη Ιήθ ήθ§ίηηίη§ οί Ιήθ 031- 
θηάθΓ γθ3Γ γ Ιο Ιήθ θηά οί Ιήθ εθίευίθΐίοη ηιοηΐή) 

Μννή 

ϋΑδΟρ,^ 

εθίευίθίθά ίηρυΐ 

ΡΪΠ3ηεΪ31 (ΖονθΓθβθ 0ή3Γ§θ5 ίΟΓ Θ3θή ρ3Γΐίείρ3Πΐ ρ 
ηιοηΐή μ 

€ 

Ρ<ΧΗ ρ , μ 

ΟυΙρυΙ 

Εςυ3ΐίοη: 

ΒΑ$ΰ„ +Σ ΟΑ 5 β,, ν 

ΓεαΗ ρ =— 

Σ ΟΑί β,., 

\/ρ \//ί \/ρ 

ΟΓθεΙίΙθε) ΑεεουηΙ: ί-Β 

ΟθήίΙθά ΑεεουηΙ: Ι_03εΙ Κθρτθ5θηΐ3ΐίνθ ρ 

ΝοΙθδ: ΑΙδο 03ΐευΐ3ΐθ εή3Γ§θ5 οη 3 άθίίγ (άίνίάθ ηιοηΐήΐγ εήθφθ ννίΐή ηυιηήθΓ οίά3γ5 ίη ιηοηΐή) 3ηά ήουτίγ ήθδίδ (άί- 
νίάθ ιηοηΐήΐγ εή3φθ ννίΐή ηυιηήθΓ οί ήουΓ5 ίη ηιοηΐή) ίοτ Ιήθ 5ΐ3ΐί5ΐίε5. 


ΑηηυθΙ 03ΐευΐ3ΐϊοη5 


ΤθήΙθ Νο.:1)Ρ1.5 

ΟθδεπρΙίοη: ΙΙρΙϊίΙ ίοτ Ιήθ ΑεεουηΙ ίοΓ ΡΑ5 Ρίη3ηεί3ΐ 0ονθΓ3§θ (βηηυβΙ εθίευίθΐίοηδ) 

ΚυΙθδ Κθί: 

03ΐευΐ3ΐίοη ογο!θγ:1 

\/3ΓΪ3ήΙθ ΟθδεπρΙίοη 

υηίΐ 

\/3ΓΪ3ήΙθ 

\/3ΓΪ3ήΙθ Ιγρθ 

Ρίχθά ΡίηθηείθΙ (ΖονθΓ3§θ (ΕοδΙ ίοτ γθ3Γ γ 

€ 

ρριχγ 

115θ γ ΙηρυΙ 

Ρίχθά Ρίη3ηεί3ί (ΖονθΓΒζθ (ΖοδΙ υηίΐ Ργϊοθ ίοτ γθ3Γ γ 

€ 

ρρεευργ 

υ 5θ γ ΙηρυΙ 

ΤοΙθΙ Επθγ@υ ΰυθηΐίΐγ ίηείυείθεΙ ίη ϋΑ5, εοηεθΓηίη§ 
Εηθφγ Αήδοφίίοη ήγ 3 Εοθά ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ, ίοτ 
Ιήθ ε3ΐθηά3Γ γθ3Γ γ, 35 ή35 ήθθη άθεΐ3ΓθεΙ ίοτ Ιήθ 
Ιοΐ3ί ηυιηήθΓ οί Μθ1θπη§ ροίηΐδ ΓθρΓθδθηΙθά ήγ 
Ιήθ Ι_03εΙ ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ (ίΓΟΓη Ιήθ ήθζίηηίηβ οί 
Ιήθ 03ΐθηά3Γ γθ3Γ γ Ιο Ιήθ 1351 3ν3Ϊΐ3ήίθ ά3γ οί Ιήθ 
ε3ίθηεΐ3Γ γθ3ΐ) 

Μννή 

ϋΑ5(ϊρ,γ-1 

ε3ΐευί3ΐθά ίηρυΐ 
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ΤοΙβΙ θπθγ§υ ςυ3η1ί1γ εοιτθϊροηεΙίηβ Ιο 3 ϊεΗθά- 
υίβά θχροτΐ ίηεΐυάθά ίη ϋΑ5 Ιήτου^Η ΙΗθ ίηΙθΓεοη- 
ηοείίοη ηοάθ ιτι, άυπη§ Ιήθ γθ3Γ γ, ίοτ Ιήβ Ι_03ά 
ΚβρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ (ίΓΟΓη Ιήθ 6θ§ίηηίη§ οί Ιήθ 031- 
θηε)3Γ γθ3Γ γ Ιο ΙΗθ 1351 3ν3ϊ 13Ιο 10 ε)3γ οί ΙΗθ 03ΐθη- 
εΐ3Γ γθ3Γ) 

Μ \Λ/ή 

ϋΑδίΙρ,ιη,γ-Ι 

ε3ΐευΐ3ίθεΙ ϊηρυΐ 

Ρίχθά είΐ3Γ8θ ίΟΓ ΡΪΠ3ηεΪ31 (ΖθνθΓ3§θ ίΟΓ θ3θή ρ3Ι"- 
1ίείρ3ηί ρ 3ηά γθ3Γ γ 

€ 

ρορεερ,γ 

ΟυίρυΙ 


ΕηιοΙίοη: 


ΟΑ80 ργ _ ι + Σ ΒΑ5 Ω Ρ 


-'Ρ,ηί,γ—λ 

Ρ'ΓΡ'ΓΓ = _ — _χ ίΨΓΓ 

ρ ’ γ Σ™β,^+ΣΣ™β,^ ' 

ν Ρ V»! Μρ 


Οθάίίθεΐ ΑεοουηΙ: ί-Β 

Ρθ^ιΙθά ΑεοουηΙ: Ι_03εΙ ΚθρΓθ5θηί3ίίνθ ρ 

ΝοΙθδ: Ιη 035Θ ΙΗθ ε)3ΐθ οί Ιήθ ε3ΐευΐ3ΐίοη ί5 3ίΙθΓ ΙΗθ θηά οί ΙΗθ 03ΐθηεΐ3Γ γθ3Γ γ-1 ίήθ Ιοΐ3ΐ θπθγ§υ ρυ3η1ί1γ οοιύθ- 
δροηάδ Ιο ΙΗθ ννήοΐθ 03ΐθηεΐ3Γ γθ3Γ γ-1. 
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VII.2.2 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Διοικητικών Δαπανών του ΛΑΓΗΕ 


ΤβϊιΙθ Νο.:ΙΙΡ2.1 




ϋθΒεπρΐϊοη: ίΑΟΙΕ θάΓηίηίδΐΓΒΐίνθ θχρθΠ5θ5 ίοτ ηιοηίΗ μ 



ΚυΙθ5 Κθί: 

03ΐευΐ3ΐίοη ο γοΙθγ: 1 

ν3ΓΪ3Ϊ)Ιθ 0θ5επρΐίοη 

υηίΐ 

ν3ΓΪ3Ϊ)Ιθ 

ν3ΓΪ3Ϊ)ΐ0 1γρθ 

ΗΤ50 ίΑΟΙΕ 3άιηίηί5ΐΓ3ΐίνθ θχρβη5θ5 ίοτ γθ3Γ υ 

€ 

Μοε ν 

ΙΙ$θγ Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ ηυιτιΙ οθγ οί ήουΓ5 ίη ΐήθ ευΓΓθηΐ γθ3Γ 

ήουΓ5 

ηυ 

03ΐευΐ3ΐθά Ιηρυΐ 

ΤοΙβΙ ηυιτώθΓ οί ήουΓ5 ίη ΐήθ ευτΓθηΐ Γηοηΐή 

ήουΓ5 

Ημ,ν 

03ΐευΐ3ΐθά Ιηρυΐ 

ΗΤ50 ΪΑ5ΙΕ 3θΐΓηίηΪ5ΐΓ3ΐϊνθ θχρβηδθδ ίοτ ηιοηΐή μ 

€ 

ΜΟΟ μ 

Ουΐρυΐ 

Εαυβΐϊοη: 

ΜΟ€ μ = ΜΟ€ ν !\2 

Νοΐθϊ: 


Τ3ΐ)1θ Νο.:ίΙΡ2.2 

Οθ5επρΐίοη: Τοΐ3ΐ οΗ3γ§θ ΐο ΐΗθ Αεεουηΐ ί-ϋ ίοτ ΐήθ ίοβεΙ ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ ίοτ ΐήθ ΜοηΐΗ μ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

03ΐευΐ3ΐϊοη ογοΙθγ:! 

ν3ΓΪ3Ϊ)Ιε ϋεςεηρΐϊοη 

υηίΐ 

ν3Π3Ϊ>Ιε 

ν3ΓΪ3Ϊ)Ιθ ΐγρε 

ΗΤ50 ΪΑ5ΙΕ θεΙηΊίηίδίΓθΙΙνθ θχρβηδθδ ίοτ Γηοηίή μ 

€ 

ΜΟΟμ 

ΙΙ5ΘΓ Ιηρυΐ 

ΤοΐθΙ Επθγ§υ Ου3ηΐίΐγ ίηεΐυάθά ίη ϋΑ5, εοηεθΓηίη§ 
ΕηθΓ§γ Αβδοφΐίοη ΐ>γ 3 Ϊ03ά ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ, άυτ- 
ίηζ 0ί5ρ3ΐεή ΡθγϊοοΙ ΐ, 35 Ιΐ35 βθθη άθεΐ3Γθά ίοΓ ΐήθ 
ΐοΐ3ΐ ηυιηβθΓ οί Μβΐθπηζ ροίηΐδ ΓθρΓθδθηΐθά 6γ ΐήθ 
Ϊ03ά ΚθρΓΘ5θηΐ3ΐίνθ 

ΜΥνίι 

ΟΑδΟρμ 

03ΐευΐ3ΐθά Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ θπθγ@υ ςυ3ηΐίΐγ εοΓΓθΒροηεϋηβ ΐο 3 δεΗθάυΙθά 
θχροτΐ ίηεΐυάθά ίη ϋΑ5 ΐήτου^ή ΐΗθ ίηΙθΓεοηηθεΐίοη 
ηοάθ Γη, άυπη§ ΐΗθ άί5ρ3ΐείι ρβποά ΐ, ίοΓ ΐήθ ίθ3ά 
ΚθρΓΘ5θηΐ3ΐίνθ ρ 

ΜΥνίι 


03ΐευΐ3ΐθά Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ ηυιτώθΓ οί ήουΓ5 ίη ΐΗθ ευΓΓθηΐ γθ3Γ 

ήουΓ5 

ηυ 

03ΐευΐ3ΐθά Ιηρυΐ 

Τοΐ3ΐ εΗ3Γ§θ ΐο ΐήθ υρΐίίΐ Αεεουηΐ ί-ϋ ίοτ ΐήθ Ϊ03εΙ 
ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ ίοΓ ΐΗθ Γηοηΐή μ 

€ 

ΡΜΟΟρ,μ 

Ουΐρυΐ 

Εςυθΐϊοη: 

ΒΑ 8 Ω Ρ ,< + ΣΣ ΒΑ 8 Ω Ρ ^ ρ; 

ΡΜΟΟ μ = -χ ΣΑΟΙΕΟ 

Ρ ' Μ ΣΣ ΒΑ 8 Ω Ρ ., + ΣΣΣ ΒΑ 8 ω ρ ^ ρ) 

ί&μ ρ ΐ&μ ηι ρ 

ΟΓθεΜίθε) Αεεουηΐ: ΐ-ϋ 

Οθβίΐθά Αεεουηΐ: Ϊ03ά ΚθρΓθ5θηΐ3ΐίνθ ρ 

Νοΐθ$: 


Νοΐβ: 

ΑίΐθΓ ΐΗθ θηά οί Θ3είι οθΙθηάθΓ γβ3Γ 3ηγ 3οεουπΐίπ§ ϊοΙβποθ ί$ εΙθβίίθεΙ ογ οΓβεΙϊΐθεΙ ίο ίΐΐθ ρ3Γίίαρ3ηί5 30 
οοΓεΙίη§ ΐο άθίεπβθεΙ 3ΐΙοο3ΐίοπ ί3οΐθΓ5 υ5ίπ§ 3ηηυ3ΐ ίί§υΐθ5. 


ΣθΑ3<2 ρ ,+ΣΣ ΌΑ *Ζ 


ρ ,/ η , βχρ / 


ΡΜΟΟ ρ γ = Αοοοηηήη^ΒαΙαηοβ ΙΩ γ χ 


ί&γ 


ί&γ τη 


ΣΣ ΒΑ5 ω ρ ^ΣΣΣ ΒΑ8 ω ρ ^ 


6Χρ/ 


ί&γ ρ 


ί&γ ηι ρ 
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νΐΙ.2.3 Χρεοπιστώσεις του Λογαριασμού Ισοσκελισμού ΗΕΠ 


Τθ6Ιθ Νο.:ΙΙΡ3.1 

Οθδοπρίίοη: ΟβΙουΙθίίοη οί ΙοίθΙ ΓηοηΙήΙγ 0051 οί Ρυηά Κθδθτνθ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

Ο3ΐουΐ3ίίοη ογοΙθγ:! 

\/3η3ΐ}Ιε Οθ50ΓίρΙίοη 

υηϊΐ 

\/3η3ί)Ιε 

\/3Π3ί>Ιθ ίγρθ 

ΡίηθπεϊθΙ 0θ5ί γθΙβΙθοΙ Ιο ΙΗθ 1<θθρίη§ ί>γ ίήθ ίΑΟΙΕ οί 
ΙΗθ ΚθδθΓΛ/θ Ρυηά ΑοοουηΙ ίοτ ίήθ ιηοηΐίι μ 

€ 

ΚΕ5ΙΟΡΟ μ 

Ε)5ΘΓ Ιηρυί 

ΕχίΓ30Γθϋη3Γγ θχρθΠ5θ5 1ίΐ3ΐ 3Π5Θ θΙυθ ΙΟ ί3ίΙυΓΘ ΙΟ 
ΓθδΐοΓθ άθίίείΐϊ ίη ΙΗθ Κθδθτνβ ΡυηοΙ ΑοοουηΙ άυθ Ιο 
ίθίΐυτθ οη ΙΗθ ρ3Γΐ οί Ρ3Γΐϊεϊρ3ηί5 Ιο ρ3γ ΙΙίθϊγ άθί>ΐ5 
ίοΓ ίήθ ΓηοηίΙι μ 

€ 

ΚΕ5ΙϋΕΕ μ 

Ε)5ΘΓ Ιηρυί 

Ρίη3ηεϊ31 0θ5ί Γθΐ3ίθά Ιο ΙΗθ 1<θθρίη§ ίιγ ίήβ ίΑΟΙΕ οί 
ίήθ Κθδθτνθ ΡυηοΙ ΑοοουηΙ , 35 ννθΙΙ 35 θχίΓ3θΓθϋη3Γγ 
θχρθΠ565 1ίΐ3ΐ 3ΓΪ5Θ άυθ ΙΟ ίθϊΙυΓΘ Ιο ΓΘ5ΪΟΓΘ θΙθίίθίΐ5 ίη 

ΙΗθ Κθδθονθ ΡυηοΙ ΑοοουηΙ άυθ Ιο ίθίΙυτβ οη ΙΗθ ρ3Γΐ 
οί Ρ3Γΐίοΐρ3ηΐ5 Ιο ρ3γ ΙΗθϊγ άθί>ΐ5 ίοΓ ίήθ ιτιοηΐίι μ 

€ 

ΚΕ5ΙΡ μ 

Ουίρυί 

Εςυθίίοη: ΚΕ8ΙΌ μ = ΚΕ8ΙΌΡΟ μ + ΙΚΕ8ΙΌΕΕ μ 

Νοίθδ: 


Τ3ΐ)1θ Νο.:ΙΙΡ3.2 

Οθδοπρίίοη: ΤοίβΙ οίΐ3Γ§θ/οΙθί>ίΙ ίο ΙΗθ ΑοοουηΙ ί-Ε ίοτ ίήθ ίο3θ) ΚθρΓθ5θηΐ3ίίνθ ρ ίοτ ίήθ ΜοηίΗ μ 

ΚυΙθ5 Κθί: 

ΟθΙουΙθίίοη ογο!θγ:2 

ν3η3ί)1ε Οθδοπρίίοη 

υηίί 

\/3Π3ί>Ιθ 

\/3Π3ί>Ιθ ίγρθ 

Τοί3ΐ Εηθί§γ Ου3ηίίίγ ίηοΙυάθοΙ ίη ϋΑ5, οοηοθΓηίη§ 
Εηθί§γ ΑβδοτρΙίοη Ιογ 3 Ι_θ3θΙ Κθρίθ5θηΐ3ίίνθ ρ, άυπη§ 
Οί5ρ3ίθή ΡθΠΟά ΐ, 35 Ιΐ35 βθθΠ θΙθθΐ3ΓθθΙ ίΟΓ ΙΗθ ίΟί3ΐ 
ηυιηίΐθΓ οί Μθίθπη§ ροίηίδ ΓθρτθδθηίθοΙ Ιογ ΙΗθ ίθ3θΙ 
Κθρίθ5θηΐ3ίίνθ 

Μ\Λ/ίι 

ϋΑ50 ρ , ( 

ΟθΙουΙθίθά Ιηρυί 

Τοί3ΐ θηθφγ μυθηΐίίγ οοίίθδροηάίη^ ίο ηθί θχροτίδ 
ϊηοΙυάθοΙ ίη ϋΑ5 Ιήίου§ή 3ίί ίηΙθΓοοηηθοίίοη ηοάθ5, 
άυπη§ ίήθ οίί5ρ3ΐοή ρβΓΪοοΙ 1, ίοτ ΙΗθ Εθ3θί ΚθρΓθ5θηί3- 
ίίνθ ρ 

Μ\Λ/ίι 

βΑ5(}ρ ηθ1θχρ 4 

ΟθΙουΙθίθά Ιηρυί 

Τοί3ί θηθφγ ςυθηίίίγ οοΓΓθ5ροηοϋη§ ίο 3 δοήθοίυίθοί 
θχροίί ίηοΙυάθοΙ ίη ϋΑ5 ΙήίουζΗ ίήθ ίηΙθΓοοηηθοίίοη 
ηοάθ γπ, άυπη§ ίήθ άίδρθίοή ρθποοί ί, ίοτ ίήθ Ι_θ3θΙ 
ΚθρΓΘ5θηί3ίίνθ ρ 

Μ\Λ/ίι 

ΟΑ50}ρ /ηΐ/ΘΧ ρ #1: 

Ο3ΐουΐ3ίθθ1 Ιηρυί 

Τοί3ί θηθφγ ρυ3ηίίίγ οοΓΓθ5ροηάίη§ ίο 3 δοίίθάυΙθοΙ 
ΪΓηροΓί ίηοΙυοίθοΙ ίη ϋΑ5 ίήτουβή ίήθ ίηίθΓοοηηθοίίοη 
ηοάθ γπ, οίυΓίη§ ίήθ άίδρθίοίι ρθποο) 1, ίοτ ίήθ ΡθΓίίοί- 
ρ3ηί ρ 

Μ\Λ/ίι 

ΟΑδΟ,ρ /ΙΎΊ ί,γ,ρ 

Ε3ΐουΐ3ΐθά Ιηρυί 

Ρίη3ηοί3ί Οοδί Γθΐ3ίθθΙ ίο ΙΗθ 1<θθρίη§ ίογ ίήθ ΕΑ6ΙΕ οί 
ίήθ Κθδθτνθ ΡυηοΙ ΑοοουηΙ, 35 ννθΙΙ 35 θχίΓ3θΓθίίη3Γγ 
θχρθη5θ5 ΙΙίθΙ 3ΓΪ5Θ άυθ ίο ίθίΐυτθ ίο ίθ3ί3ηοβ ί-Α 30- 
οουηί (ϋΑ5) ίοτ ΙΗθ άί5ρ3ίοή ρβΓΪοοΙ 1 

€ 

ΚΕ5Ιϋ, 

ε3ΐουΐ3ίθθΙ Ιηρυί 

Ρίη3ηοί31 Οοδί Γθΐ3ίθθΙ ίο ΙΗθ 1<θθρίη§ Ιογ ίήθ ΕΑ6ΙΕ οί 
ίήθ Κθδθτνθ ΡυηοΙ ΑοοουηΙ, 35 ννθΙΙ 35 θχίΓ3θΓθίίη3Γγ 
θχρθΠ5θ5 1ίΐ3ΐ 3ΓΪ5Θ άυθ ίο ί3ί 1 υΓθ ίο Ιθ313ηοθ ί-Α 30- 
οουηί (ϋΑ5) ίοτ ίήθ ηιοηΐή μ 

€ 

ΚΕ5Ιϋ μ 

ε3ΐουΐ3ίθθΙ Ιηρυί 

Τοί3ί οΙί3γ§θ/ άθί)ίΐ ίο ΙΗθ υρίίίΐ ΑοοουηΙ ί-Ε ίοτ ίήθ 
ίθ3ά ΚθρΓθ5θηί3ίίνθ ρ ίοτ ίήθ Μοηίή μ 

€ 

^ ιο ρ , μ 

Ουίρυί 

Ερυθίίοη: 
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ΚΕ81Ω , = Ε>Α8 @ρ>' +Σ> ^9ρ>"*-^ χ ΚΕ8ΙΌ 

ρ ’ Σ ΟΑ ^ Ρ , + Σ ΌΑ8 Ωρ^^ 

ρ ρΦίΡΤΟ ,ΕΑΟΙΕ 

όπου : 

οΛ8α Ρ , ηβι 6χρ/ =Σ ΟΑ ^ Ρ ,^ -Σ ΟΑΞ β Ρ ,^ Ψ ,ΐ’ 

Ια Ια 

α νΣ ΟΑ 8ΰ Ρ ,^-Σ ΟΑ ^ Ρ ^ Ρ ,> > ο. 

Ια Ια 

διαφορετικά ΟΑ8ζ) ρηε1ΐχρ/ = 0 

Σ Β ^β„„_„„, = Σ Σ°^β„„„- Σ Σ ΟΑ5 β Μ „ 

ρΦίΡΤΟ,ΙΑΟΙΕ ρΦίΡΤΟ ,ΗΤ80 τη ρΦίΡΤΟ,ΗΤΞΟ τη 

αν Σ Σ ΏΑ!ί β Ρ „„- Σ Σ°^β,« >0 > 

ρΦίΡΤΟ ,ΗΤ80 νη ρΦίΡΤΟ ,ΗΤ80 τη 

διαφορετικά Σ ΟΑ ^ρ^< _™ ρ / = 0 

ρΦίΡΤΟ ,ΕΑΟΙΕ 

κτνο „. μ =Σ ΚΕ5ΙΌ 

ί&μ 


ΟΓθάϊίθϋ Αεεουηί: ί-Ε 

Οεβίίεεί Αεεουηί: ίθ3ά ΚβρΓθ5θηΐ3ΐίνε ρ 

ΝοΙε$: 


Νοΐβ: 

Αίίεε ΐήβ εηεΙ οί Θ3είι οθΙθηάθΓ γβ3Γ 3ηγ 3εεουηίίη§ &3ΐ3ηεε ί5 είεβίίεεί ογ οτθοΜϊθοΙ ίο ΐΗθ ρ3Γίίείρ3ηί5 3ε- 
εοίεΙίη§ ίο ίίιε είβδετΐΐοθε) 3ΐΙοε3ίίοη ί3εί0Γ5 υ$ίη§ 3ηηυ3ΐ ίί§υίθ5. 


ΚΕ8ΙΏ ν = Ααχηιηίίηχ ΒαΙαηαβ ΙΕ 


ΣΟΑ^+ΣΟΑ^,^ 

ί&γ ί&γ 

ΣΣ ΟΑί β »+Σ Σρ^οΖΖΖ, 

ί&γ ρ ί&γ ρΦίΡΤΟ ,ΡΑΟΙΕ 


X ΕΕ8ΙΌ, 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 


Στο Παράρτημα αυτό παρουσιάζεται ο τύπος και το περιεχόμενο των δηλώσεων, των βεβαιώσεων και 
της αρχικής αίτησης των Συμμετεχόντων που υποβάλλονται στο Λειτουργό της Αγοράς κατά την διαδι¬ 
κασία εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 
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VIII.1 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545, ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

Συμπληρώστε τον αριθμό πρωτοκόλλου Άδεια Παραγωγής 

της αδείας ανάλογα με την περίπτωση 

Άδεια Προμήθειας 

Άδεια Εμπορίας 

Α υτοπρομηθευόμενος 
Πελάτης 

ΑΦΜ 

ΔΟΥ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

(ΚΣΗΕ άρθρο 2.Β) 

ΝΟΜΙΜΟΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΔΡΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ 

ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟ 




ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟ 
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ΣΥΝΥΠΟΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 


Σημειώστε με Χτα παρακάτω έγγραφα που συνυποβάλλονται με την αίτηση 

Αντίγραφο Αδειας Παραγωγής 


Αντίγραφο Αδειας Προμήθειας 


Αντίγραφο Αδειας Εμπορίας 


Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα 
Διαχείρισης του Συστήματος 

Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος ΑΔΜΗΕ 
ενημέρωσης πελατών 

Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις 
προμήθειας με πελάτες 

Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος ΑΔΜΗΕ 
διακοπής παροχής 


Τεκμηρίωση νόμιμης εκπροσώπησης 


Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης 


Νόμιμος Εκπρόσωπος 


(Ημερομηνία) 

(Όνομα) 

(Σφραγίδα Εταιρείας) 
(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 


Κωδικός ΕΙΟ 

Ο Κωδικός ΕΙΘ (Επθγ§υ ΙοΙθπΐϊΐϊοΒίϊοπ ΘοοΙθ) είναι ένας μοναδικός κωδικός που προσδιορίζει κάθε Συμμε- 
τέχοντα σε όλες τις συναλλαγές του στην Ελληνική και στην Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του ΕΝΤδΟ-Ε (του Ευρωπαϊκού Οργανισμού, στον οποίο συμμετέχουν οι Διαχει¬ 
ριστές των Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ευρωπαϊκής Ενωσης). Σε περίπτωση που 
ο Συμμετέχοντας δεν έχει κωδικό ΕΙΟ θα πρέπει να υποβάλλει αίτηση στον Διαχειριστή του Συστήματος, 
ο οποίος λειτουργεί το εξουσιοδοτημένο γραφείο χορήγησης κωδικών ΕΙΘ στην Ελλάδα. 
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ΑΦΜ και Φορολογικός Αντιπρόσωπος 

Σύμφωνα με την ΠΟΛ.1011/20.1.2011 του Υπουργείου Οικονομικών με θέμα «Υποχρεώσεις φορολογι¬ 
κού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής'Ενωσης» 
διευκρινίζονται τα ακόλουθα: 

• Με τις διατάξεις της Α.Υ.Ο.1111374/9160/2152/0Θ14/ΠΟΛ.1281/ 26.8.1993 (ΦΕΚ 

700Β'/9.9.1993) καθορίστηκαν οι όροι, οι προϋποθέσεις και η διαδικασία ορισμού φορολο¬ 
γικού αντιπροσώπου από υποκείμενους εγκατεστημένους εκτός Ελλάδας καθώς και οι υπο¬ 
χρεώσεις και τα δικαιώματα αυτών. 

• Με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.2859/2000 (ΦΕΚ 248Α') όπως τροποποιήθηκαν και ι¬ 
σχύουν με το άρθρο 5 του ν.3453/2006 (ΦΕΚ 74Α') οι υποκείμενοι στο φόρο που είναι εγκα¬ 
τεστημένοι σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής'Ενωσης και δεν διαθέτουν εγκατάσταση 
στην Ελλάδα δύνανται να ορίζουν φορολογικό αντιπρόσωπο, ο οποίος στην περίπτωση αυτή 
δεν υποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για πράξεις που πραγματοποιεί 
ο εντολέας του. Στην παράγραφο 4δ του ίδιου άρθρου αναφέρεται πώς ο ορισμός του φο¬ 
ρολογικού αντιπροσώπου γίνεται με την κατάθεση αντιγράφου πληρεξούσιου εγγράφου 
στον προϊστάμενο της ΔΟΥ που είναι αρμόδιος για την φορολογία εισοδήματος του φορολο¬ 
γικού αντιπροσώπου. Το αντίγραφο αυτό θα πρέπει να είναι θεωρημένο από την ελληνική 
προξενική αρχή του τόπου όπου είναι εγκατεστημένος ο υποκείμενος στο φόρο, η από την 
Αρχή που έχει οριστεί για την θεώρηση, σύμφωνα με την από 5/10/1961 Σύμβαση της Χά¬ 
γης. 

• Ενόψει των προαναφερόμενων ο κοινοτικός εντολέας, υποκείμενος στο φόρο, για τις πραγ¬ 
ματοποιούμενες πράξεις στη χώρα μας εκδίδει τιμολόγιο από το κράτος μέλος εγκατάστα¬ 
σής του απευθείας προς τους πελάτες του αναγράφοντας τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. τον οποίο έχει 
λάβει στη χώρα μας, τα πλήρη στοιχεία της επιχείρησής του και τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. που του 
έχει χορηγηθεί στην κοινοτική χώρα εγκατάστασής του, τον Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. του πελάτη του, 
την αξία, το ποσό του φόρου και τον συντελεστή του Φ.Π.Α. που αναλογεί στη συναλλαγή 
που πραγματοποίησε στη χώρα μας. Ο φορολογικός αντιπρόσωπος του εν λόγω κοινοτικού 
εντολέα υποβάλλει τις δηλώσεις Φ.Π.Α. και αποδίδει τον οφειλόμενο φόρο με βάση τα αντί¬ 
γραφα των τιμολογίων αυτών που του αποστέλλονται. 

• Τέλος, σημειώνεται ότι, οι φορολογικοί αντιπρόσωποι υποκείμενων εγκατεστημένων σε άλ¬ 
λο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής'Ενωσης δεν έχουν υποχρέωση τήρησης του ειδικού βιβλί¬ 
ου φορολογικού αντιπροσώπου και μπορούν να ακυρώσουν τα θεωρημένα στοιχεία που κα¬ 
τέχουν. 

Από τα παραπάνω ισχύει ότι εταιρίες που δεν έχουν έδρα στην Ελλάδα έχουν τις παρακάτω επιλογές. 

• Εταιρία που έχει έδρα σε χώρα εκτός Ε.Ε. υποχρεούται να ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο 
πριν την έναρξη των εργασιών της, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελ¬ 
λάδα και έχει τις υποχρεώσεις που έχει οποιαδήποτε εταιρία με εδρά στην Ελλάδα και είναι 
υποκείμενη στον φόρο. 

• Εταιρία που έχει έδρα σε κράτος μέλος της Ε.Ε. έχει 2 επιλογές: 

- να έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα οπότε η εταιρία τους στην Ελλάδα αποτελεί τον 
φορολογικό τους αντιπρόσωπο, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην 
Ελλάδα και έχει τις υποχρεώσεις που έχει οποιαδήποτε εταιρία με εδρά στην Ελλά¬ 
δα και είναι υποκείμενη στον φόρο, 

- να μην έχει εγκατάσταση στην Ελλάδα, οπότε δύναται να ορίσει φορολογικό αντι¬ 
πρόσωπο, ο οποίος υποχρεούται να λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. στην Ελλάδα όμως δεν υ- 
ποχρεούται στην τήρηση βιβλίων και έκδοση στοιχείων για τις πράξεις που πραγμα¬ 
τοποιεί ο εντολέας του. 
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Αν η εταιρία επιλέξει να μην ορίσει φορολογικό αντιπρόσωπο στην Ελλάδα, τότε προφανώς υποχρεού- 
ται να έχει λάβει Α.Φ.Μ./Φ.Π.Α. από το κράτος μέλος της Ε.Ε. που βρίσκεται η έδρα του 

Τα παραπάνω υπόκεινται στις εκάστοτε τροποποιήσεις της φορολογικής νομοθεσίας. 



ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


27955 


VIII.2 Δηλώσεις Παραγωγών 





ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


Α.Ε. 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 


Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με 
την επωνυμία.η οποία εδρεύει 


.ότι: 

.ότι: 

1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

2. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ'αριθμ. 

. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα 

. σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής 


Ενέργειας». 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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VIII.3 Δηλώσεις Προμηθευτών 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 


Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με 

την επωνυμία. 

.η οποία εδρεύει 

.ότι: 

1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

2. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα το δικαίωμα του Λειτουργού της Αγοράς να ενη¬ 
μερώνει τους πελάτες της αιτούσας σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεών 
της αιτούσας λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής Προ¬ 
μηθευτή ή να προμηθεύονται οι ίδιοι από τον ΗΕΠ για δική τους αποκλειστικά χρήση, καθώς και άλλους 
Προμηθευτές προκειμένου να αναλάβουν αυτοί τις αντίστοιχες Δηλώσεις Φορτίου. 

3. Η αιτούσα δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι στις συμβάσεις προμήθειας με τους πελάτες της 
έχει συμπεριλάβει όρο ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη νόμιμης υποβολής Δήλωσης Φορτίου 
εκ μέρους της αιτούσας λόγω έλλειψης βεβαίωσης κάλυψης χρηματικών υποχρεώσεων ή μη εκπλήρω¬ 
σης χρηματικών υποχρεώσεων για Δήλωση Φορτίου στο πλαίσιο του ΗΕΠ ο Πελάτης αναγνωρίζει το δι¬ 
καίωμα του Λειτουργού της Αγοράς να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Πελάτη με τα ίδια δι¬ 
καιώματα που έχει και κατά του Προμηθευτή για το τμήμα της κατανάλωσής του που αντιστοιχεί στη 
Δήλωση Φορτίου, μη δυνάμενος να προβάλλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Προμη¬ 
θευτή. 

4. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Λειτουργού της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ'αριθμ. 

. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα 

. σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 


γειας». 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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VIII.4 Δηλώσεις Εμπόρων 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΚΑΤΟΧΩΝ ΑΔΕΙΑΣ ΕΜΠΟΡΙΑΣ 


Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με 

την επωνυμία. 

.η οποία εδρεύει 

.ότι: 


1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

2. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ'αριθμ. 

. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα 

. σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 


γειας». 


Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(Θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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VIII.5 Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών 



ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΚΑΣΤΟΡΟΣ 72, 18545 ΠΕΙΡΑΙΑΣ 


ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΑΥΤΟΠΡΟΜΗΘΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ 

Δηλώνω ως νόμιμος εκπρόσωπος της αιτούσας την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων εταιρεία με 


την επωνυμία .η οποία 

εδρεύει .ότι: 


1. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα τις ρυθμίσεις του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρι¬ 
κής Ενέργειας» (ΦΕΚ Β/104/31.01.2012), όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, και ιδίως σε σχέση με 
τις οικονομικές υποχρεώσεις της αιτούσας που προκύπτουν από τη συμμετοχή της στο Σύστημα Συναλ¬ 
λαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού. 

2. Η αιτούσα αποδέχεται ρητά και ανεπιφύλακτα την αρμοδιότητα του Διαχειριστή του Συστήμα¬ 
τος, μετά από εντολή του Λειτουργού της Αγοράς βάσει της μεταξύ αυτών συμβατικής σχέσης που ανα- 
φέρεται στο Άρθρο 67 του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, να διακόψει στην αιτούσα την 
παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά την Ημέρα Κατανομής αναφορικά με την οποία η αιτούσα αδυνατεί 
να εκπληρώσει τις χρηματικές υποχρεώσεις της λόγω συμμετοχής στον ΗΕΠ. 

3. Η αιτούσα εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό της Αγοράς και τον εκάστοτε εξουσιοδοτημένο από τον 
Λειτουργό της Αγοράς Φορέα Εκκαθάρισης ΗΕΠ να προβαίνει σε πιστώσεις και χρεώσεις του υπ'αριθμ. 

. λογαριασμού της που τηρεί στην Τράπεζα 

.σύμφωνα με τους όρους του «Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας». 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 









ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


27959 


VIII.6 Δήλωση Εκπροσώπου Σχετικά με τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα 


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ: 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ/ΩΝ 


2012 


Κύριοι, 

Ο/Οι υπογράφοντες.με το παρόν σας δηλώνουμε υπεύθυνα 

και σε σχέση με τις συναλλαγές της εταιρίας μας με την επωνυμία 

.με την εταιρεία «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», ότι δεν έχει σημειωθεί καμία τροποποίηση του καταστατικού και της εκπροσώπησης 
της εταιρείας ή άλλη μεταβολή στην εταιρική κατάσταση, 

• εκτός από την μέχρι σήμερα ισχύουσα σύμφωνα με τα έγγραφα που ήδη σας έχουμε παραδώ- 
σει. 

• εκτός από αυτές που αναφέρονται στα παρακάτω έγγραφα που σας παραδίδουμε: 


Σχετικά αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώνουμε για κάθε παρόμοια μεταβολή, αποστέλ- 
λοντας χωρίς καθυστέρηση επικυρωμένα αντίγραφα όλων των κρίσιμων εγγράφων, ευθυνόμενοι για 
κάθε ζημιά σας από τυχόν παράλειψή μας. Όλες οι μεταβολές αυτές, όπως και τυχόν ανάκληση των πα¬ 
ρεχόμενων από την εταιρεία μας πληρεξουσίων, θα ισχύουν έναντι σας από την επόμενη της παραλαβής 
τους ημέρα και θα αποδεικνύονται από το γεγονός αυτό, χωρίς, διαφορετικά, να είναι δυνατό να αντι- 
ταχθούν προς την «ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.». Ουδεμία ευθύνη θα έχετε από 
οποιαδήποτε συναλλαγή σας με την εταιρία μας, η οποία θα εκπροσωπηθεί από πρόσωπα που δεν νο¬ 
μιμοποιούνται εξαιτίας μεταγενέστερων εταιρικών μεταβολών που δεν σας γνωστοποιήθηκαν όπως πα¬ 
ραπάνω. 

Ο Νόμιμος Εκπρόσωπος, 


(Ημερομηνία) 

(Ονοματεπώνυμο) 

(Σφραγίδα εταιρείας) 

(θεώρηση για γνήσιο της υπογραφής) 
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VIII.7 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

(Τόπος - Ημερομηνία) 


Προς: Τον 

Λειτουργό Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. 
Κάστορος 72 
185 45 Πειραιάς 


ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ. ΓΙΑ ΕΥΡΩ . 

Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντι σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντι 
σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως καθώς και 
από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851-856, 862-864 και 866-869 του Αστικού Κώδικα, 

υπέρ της Εταιρίας με την επωνυμία ., 

(.) με ΑΦΜ . και έδρα 

. (εφεξής η Εταιρία), και 

μέχρι του ποσού των:.ΕΥΡΩ (ΕΥΡΩ 

.), στο οποίο και μόνο περιο¬ 
ρίζεται η υποχρέωσή μας, για την από την παραπάνω εταιρία ακριβή, εμπρόθεσμη, προσήκουσα και 
πιστή εκπλήρωση όλων των οποιοσδήποτε φύσεως υποχρεώσεων της που πηγάζουν από την συμμετοχή 
της στον Ημερήσιο Ενεργειακό Προγραμματισμό (ΗΕΠ) και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με 
τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υπ' αριθμ. 56/2012 απόφ. ΡΑΕ, ΦΕΚ 
Β' 104/31-01-2012), εφεξής ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα 
από 01.10.2012 έως και 31.03.2013. 

Στην περίπτωση που λόγω της παραπάνω εγγύησης, αποφασίσετε κατά την ελεύθερη και αδέσμευτη 
κρίση σας, την οποία θα μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρία παρέβη οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις 
της, που πηγάζουν από την συμμετοχή της στον ΗΕΠ και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα από 
01.10.2012 έως και 31.03.2013 σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να 
σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί μερικής ή ολικής κατάπτωσης 
και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποια¬ 
δήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, το πόσο της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, 
ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες 
σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή τη πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, 
ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρίας και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, α¬ 
ντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποι- 
οδήποτε αρμόδιο δικαστήριο. Σε περίπτωση μερικής κατάπτωσης της παρούσας, αυτή θα ισχύει για το 
υπόλοιπο ποσό και με τους ίδιους όρους που αναφέρονται σε αυτήν. 
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Δηλώνουμε ακόμη ότι η εγγύησή μας αφορά την παραπάνω και μόνο αιτία και θα παραμείνει ισχυρή 
μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εκ μέρους της Εταιρίας εκπλήρωση όλων ανεξαιρέτως των υποχρεώσεων 
της που πηγάζουν από την συμμετοχή της στον ΗΕΠ και τη Σύμβαση Συναλλαγών ΗΕΠ, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στον ΚΣΗΕ, όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει, για το χρονικό διάστημα από 
01.10.2012 έως και 31.03.2013 και το αργότερο σε κάθε περίπτωση μέχρι την 30η (τριακοστή) Ιουνίου 
2013 (του έτους δύο χιλιάδες δεκατρία), και σε κάθε περίπτωση μέχρι να μας επιστραφεί η παρούσα 
εγγυητική επιστολή μαζί με έγγραφη δήλωσή σας που θα μας απαλλάσσει από αυτή την εγγύηση. 

Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της πα¬ 
ρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που α¬ 
πορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: 

α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση της Εταιρίας, 
β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρίας ή οποιουδήποτε τρίτου, 
γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιοσδήποτε φύσεως απαίτηση 
της Εταιρίας ή τρίτου εναντίον σας. 

Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων του Πειραιά. 

Βεβαιώνουμε με την παρούσα, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών που χορήγησε η Τράπε¬ 
ζά μας προς το Δημόσιο ή τα Ν.Π.Δ.Δ. και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν 
υπερβαίνει το καθορισμένο από την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο. 


ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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VIII.8 Βεβαίωση Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων (Παράδειγμα Ε¬ 
μπόρου) 


ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 
ΕΜΠΟΡΟΥ 

ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΩΝ 
Άρθρο 2 Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 
(ΡΑΕ/56/2012, ΦΕΚ Β' 104/31-01-2012) 

Βεβαιώνεται ότι η εταιρεία με την επωνυμία «.», κάτοχος άδειας Εμπορίας (απόφαση ΡΑΕ/...) ενε- 

γράφη στο Μητρώο Συμμετεχόντων που τηρεί ο Λειτουργός της Αγοράς ως «Έμπορος» καθώς πληροί τις 
απαιτήσεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΣΗΕ) όσον αφορά στη σύναψη της Σύμβα¬ 
σης Συναλλαγών Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού (ΣΣΗΕΠ). 

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων έχει παρασχεθεί στο Λειτουργό της Αγοράς έγγραφη βε¬ 
βαίωση από το Διαχειριστή του Συστήματος για την πληρότητα των στοιχείων του φακέλου που αφο¬ 
ρούν στη σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος (ΣΣΔΣ). 

Δια της εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων, οι Συμμετέχοντες συνάπτουν (α) με το Λειτουργό της 
Αγοράς ΣΣΗΕΠ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του ΚΣΗΕ, όπως εκάστοτε ισχύει και (β) με το Διαχει¬ 
ριστή του Συστήματος ΣΣΔΣ, η οποία διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, 
όπως εκάστοτε ισχύει. Η ΣΣΗΕΠ και η ΣΣΔΣ δεν υπόκεινται σε κανέναν άλλον τύπο πέραν της εγγραφής 
στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 


(υπογραφή Διευθύνοντος Συμβούλου ΛΑΓΗΕ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX 


ΟΡΙΣΜΟΙ ΣΧΗΜΑΤΩΝ νΐ5ΙΟ 


Το παρόν Παράρτημα παρέχει τον ορισμό των σχημάτων που χρησιμοποιούνται κατά την ανάπτυξη των 
Διαγραμμάτων Ροής. Τα Διαγράμματα Ροής απεικονίζουν τις βασικές Επιχειρησιακές Διαδικασίες των 
διαφόρων δραστηριοτήτων της αγοράς που διαχειρίζεται ο Διαχειριστής του Συστήματος. Τα Διαγράμ¬ 
ματα Ροής ενσωματώνονται στις ενότητες του παρόντος Εγχειριδίου. 


Σύμβολο 

Ορισμός 


Σύνολο Διαδικασιών - το σχήμα αυτό αντιπροσωπεύει μία συλλογή από διαδι¬ 
κασίες και δείχνει την σχέση της μίας διαδικασίας με την άλλη. 




Κύρια Διαδικασία - το σχήμα αυτό περιέχει μία συνοπτική περιγραφή της δια¬ 
δικασίας που θα περιγράφει στην συνέχεια με λεπτομέρεια. 




Τεμάχιο Διαδικασίας - το σχήμα αυτό περιγράφει «διαδικασίες» οι οποίες 
μπορούν να ορισθούν ως εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών. Αποτελείτο συ¬ 
στατικό στοιχείο των διαγραμμάτων ροής νίείο. 






Προκαθορισμένη Διαδικασία - το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για ένα σύνολο 
βημάτων που συνδυάζονται ώστε να δημιουργηθεί μία υπο-διαδικασία που 
ορίζεται κάπου αλλού, συχνά σε άλλη σελίδα του ίδιου διαγράμματος. 

<:> 

Σύμβολο Απόφασης - όπως υπονοείτο όνομα, το σχήμα αυτό διακλαδίζειτο 
διάγραμμα ροής με βάση την απόφαση που επιλέγεται. Το σχήμα λειτουργεί ως 
"Ιί" δήλωση. 

Υπάρχουν δύο βασικοί τρόποι χρήσης του συμβόλου: 

Υθδ/Νο Ρ3ΐή -Έχει δύο εξόδους, Υθ5 ογ Νο. 

ΜυΙΙίρΙθ Ρ3ΐή - Η ροή μπορεί να ακολουθήσει πολλαπλούς δρόμους που 
βασίζονται στις εξόδους. 

Το σημαντικό εδώ είναι κάθε μονοπάτι να είναι σωστά χαρακτηρισμένο, ακόμα 
και στην περίπτωση του "Υθδ" ή του "Νο". Αλλιώς, καθίσταται δύσκολη η συνέ¬ 
χιση της πορείας στο διάγραμμα. 




Σύμβολο Εγγράφου -το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει 
ένα έγγραφο στο Διάγραμμα Ροής. Για παράδειγμα, εάν η είσοδος στην διαδι¬ 
κασία είναι ένα αρχείο, μπορεί να αναπαρασταθεί με το σύμβολο αυτό. Ένα 
άλλο παράδειγμα είναι εάν η έξοδος μίας διαδικασίας είναι ένα αρχείο. 

( ΤθΠΎΉΠΒίΟΓ } 

Σύμβολο Τερματισμού - το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται για να ξεκινήσει ή να 
τερματισθεί ένα διάγραμμα. Κατά κανόνα, κάθε Διάγραμμα Ροής έχει το σχήμα 
αυτό στην αρχή χαρακτηρισμένο ως «Εκκίνηση της (διαδικασίας)» και ένα στο 
τέλος ως «Τερματισμός της (διαδικασίας). Ωστόσο, εάν το διάγραμμα καταλήγει 
σε πολλά σημεία, θα πρέπει να τοποθετηθεί και από ένα σύμβολο τερματισμού 
σε κάθε σημείο. Αυτό επίσης συμβαίνει και εάν το διάγραμμα έχει πολλαπλά 
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Σύμβολο 

Ορισμός 


σημεία εκκίνησης, κάτι που είναι πιο σπάνιο. 




Αναφορά εκτός σελίδας - τα σύμβολα αυτά χρησιμοποιούνται όταν κάτι που 
αναφέρεται βρίσκεται σε διαφορετική σελίδα. Τα σύμβολα αυτά είναι χρήσιμα 
γιατί αποφεύγεται η επανάληψη του ίδιου συνόλου συμβόλων πολλές φορές σε 
ένα διάγραμμα. 


Ο 

Αναφορά εντός σελίδας - 0 μικρός αυτός κύκλος υποδηλώνει ότι το επόμενο 
(ή προηγούμενο) βήμα είναι κάπου αλλού στο διάγραμμα. 

/ / 

Δεδομένα - το σχήμα αυτό υποδηλώνει πως η πληροφορία εισέρχεται στην δι¬ 
αδικασία από έξω, ή αφήνει την διαδικασία. Το σχήμα αυτό μπορεί επίσης να 
χρησιμοποιηθεί για να δηλώσει συστατικά και μερικές φορές ονομάζεται και 
σχήμα Εισόδου/Εξόδου. 


Γί\ 

υυ 


Σύμβολο Βάσης Δεδομένων - το σχήμα αυτό χρησιμοποιείται συχνά όταν σχε¬ 
διάζονται 5θίΙ\Λ/3Γθ διαδικασίες, και παριστάνει μία σύνδεση σε βάση δεδομέ¬ 
νων ή πιο ειδικά έναν πίνακα της βάσης. 


( 

Αποθηκευμένα Δεδομένα - το στοιχείο αυτό δείχνει ποιες πληροφορίες που 
είναι τα αποτελέσματα της διαδικασίας αποθηκεύονται. 

( 



Απευθείας δεδομένα - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία αποθηκευμένη 
έτσι ώστε μία απλή εγγραφή μπορεί να προσπελασθεί απευθείας. Το σχήμα 
αυτό αναπαριστά πως ένα σκληρός δίσκοε υπολογιστή αποθηκεύει δεδομένα. 


Ο 

Διαδοχικά δεδομένα - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία που αποθηκεύ¬ 
εται σε διαδοχική σειρά, όπως τα δεδομένα σε μαγνητική ταινία. Όταν τα δεδο¬ 
μένα αποθηκεύονται διαδοχικά, πρέπει και να ανακτηθούν διαδοχικά. Για πα¬ 
ράδειγμα, για να υπάρχει πρόσβαση στην εγγραφή 7 πρέπει κάποιος πρώτα να 
πάει στις εγγραφές 1 έως 6. 





Εσωτερική αποθήκευση - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία αποθηκευ¬ 
μένη σε έναν υπολογιστή. 






Χειροκίνητη είσοδος - Πρόκειται για ένα βήμα όπου κάποιος χειριστής παρέχει 
πληροφορίες στην διαδικασία. 

Ο 

Χειροκίνητη λειτουργία - Πρόκειται για ένα βήμα που πρέπει να εκτελεσθεί 
από χειριστή. 




Δυναμικός σύνδεσμος - το εργαλείο αυτό συνδέει ένα στοιχείο με άλλο και 
δηλώνει την κατεύθυνση της ροής της διαδικασίας. Οι σύνδεσμοι αυτοί δύναται 
να δείχνουν την σύνδεση μίας διαδικασίας ή συνόλου δεδομένων ή κάτι άλλου 
ή μπορεί να καταλήγουν σε ένα «Σύμβολο Απόφασης» και χαρακτηρίζονται με 
μία "Υθδ" ή "Νο" απόφαση και την επακόλουθη διαδικασία. 


ψ 


Οοηΐθίηδ ρθΓΐίηθηΙ 
ηίοΓΓηθΙίοη ΓθΙθνθηί 

1θ Ιίΐθ ΡΓ00Θ55. 

Σχολιασμός - το κουτί κειμένου στις αγκύλες χρησιμοποιείται για να προστε¬ 
θούν σχόλια για τα σχήματα του διαγράμματος ροής. 
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Σύμβολο 

Ορισμός 


ο 


Απεικόνιση - το σχήμα αυτό αναπαριστά πληροφορία που απεικονίζεται σε 
χειριστή, συνήθως σε οθόνη υπολογιστή. 

Ο 

Προπαρασκευή - το σχήμα αυτό δείχνει σε ποιο σημείο οι μεταβλητές αρχικο- 
ποιούνται στην προετοιμασία για μία διαδικασία. 


Παράλληλη κατάσταση - το σχήμα αυτό δείχνει που δύο διαφορετικές διαδι¬ 
κασίες μπορούν να λειτουργούν ταυτόχρονα. 


/ \ 


Όριο βρόχου - το σχήμα αυτό σημειώνει τον μέγιστο αριθμό των επαναλήψεων 
που πρέπει να τρέξουν σε ένα βρόχο προτού προχωρήσει στο επόμενο βήμα. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X - ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕ- 

ΝΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΣΗΘΥΑ 


Χ.1 Συμμετοχή Κατανεμόμενης Μονάδας στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση 
ΣΗΘΥΑ 


Χ.1.1 Προϋποθέσεις Συμμετοχής στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ 

Έως τρεις (3) μήνες μετά την Δημιουργία του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης (δες §Χ.1.4 παρακάτω) 
ισχύουν Μεταβατικές Διατάξεις, σύμφωνα με τις οποίες οι προϋποθέσεις που πρέπει να πληρούνται 
προκειμένου μία Κατανεμόμενη Μονάδα να ενταχθεί στη διαδικασία της Συμπληρωματικής Εκκαθάρι¬ 
σης ΣΗΘΥΑ είναι οι ακόλουθες: 

1. Η Μονάδα να είναι Μονάδα Συμπαραγωγής (ΣΗΘ) με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 
35Μ\Λ/ 6 . 

2. Ο αντίστοιχος Παραγωγός να είναι αποκλειστικά Ανεξάρτητος και όχι Αυτοπαραγωγός. 

3. Να έχει χορηγηθεί Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ στον 
αντίστοιχο Παραγωγό για τη συγκεκριμένη Μονάδα. 

4. Η υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης 
Μονάδας ΣΗΘΥΑ. 

5. Υποβολή Βεβαίωσης από πιστοποιημένο φορέα ότι οι διατάξεις μέτρησης και σήμανσης πλη¬ 
ρούν τις προδιαγραφές όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 4 της Υ.Α. 8786/2010 [19] και της 
Υ.Α. 15641/2009 [17] κατά εφαρμογή του άρθρου 12 της Υ.Α. 749/2012 [14]. 

6. Υποβολή Βεβαίωσης από πιστοποιημένο φορέα ότι οι ο καθορισμός των χωρικών ορίων του Συ¬ 
στήματος και τα σημεία μέτρησης πληρούν τις προϋποθέσεις των Υ.Α. 15641/2009) και Υ.Α. 
8786/2010 κατ' εφαρμογή του άρθρου 12 της Υ.Α. 749/2012. 

7. Αναλυτική Μελέτη όπως περιγράφεται στο Τεύχος I του Τεχνικού Προσαρτήματος της Συμπλη¬ 
ρωματικής Σύμβασης επικυρωμένη από κατάλληλο φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατέχει την 
αντίστοιχη επαγγελματική άδεια. 

8. Να έχει συνδεθεί στο Σύστημα. 

Μετά την παρέλευση της περιόδου ισχύος των Μεταβατικών Διατάξεων οι προϋποθέσεις που πρέπει να 
πληρούνται προκειμένου μία Κατανεμόμενη Μονάδα να ενταχθεί στη διαδικασία της Συμπληρωματικής 
Εκκαθάρισης ΣΗΘΥΑ είναι οι εξής: 

1. Η Μονάδα να είναι Μονάδα Συμπαραγωγής (ΣΗΘ) με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη των 
35Μ \Λ/ 6 . 

2. Ο αντίστοιχος Παραγωγός να είναι αποκλειστικά Ανεξάρτητος και όχι Αυτοπαραγωγός. 
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3. Να έχει χορηγηθεί. Έγκριση Ειδικών Λειτουργικών Όρων για Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ στον 
αντίστοιχο Παραγωγό για τη συγκεκριμένη Μονάδα. 

4. Η υπογραφή Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης 
Μονάδας ΣΗΘΥΑ. 

5. Η Μονάδα διαθέτει Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα σύμφωνα με το Παράρτημα της Συμπλη¬ 
ρωματικής Σύμβασης. 

6. Να έχει συνδεθεί στο Σύστημα. 


Χ.1.2 Προϋποθέσεις Καταβολής Πιστώσεων-Χρεώσεων 

Η καταβολή των συμπληρωματικών πιστώσεων ή χρεώσεων από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον κάτοχο της Κα¬ 
τανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ άρχοντας εφόσον πληρούνται οι λοιπές προϋποθέσεις για την συμμετοχή 
στην Συμπληρωματική Εκκαθάριση ΣΗΘΥΑ και επιπρόσθετα οι ακόλουθες: 

1 - Έχει εκδοθεί η Άδεια Λειτουργίας. 

2 - Έχει εγγράφει στο Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων ως Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ 

(ΚΜΣΗΘΥΑ). 


Χ.1.3 Τεχνικό Προσάρτημα 

Σύμφωνα με το Άρθρο 3 της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, μετά τη 
λήξη ισχύος των Μεταβατικών Διατάξεων, προϋπόθεση για την έναρξη των συμπληρωματικών πιστώ¬ 
σεων ή χρεώσεων από την ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον Παραγωγό, είναι η κατοχή εκ μέρους του «Εγκεκριμένου 
Τεχνικού Προσαρτήματος». Το Τεχνικό Προσάρτημα συντάσσεται κατά το πρότυπο που περιλαμβάνεται 
στο άρθρο 8 της Υ.Α. 23278/2012 [15]. 

Αποτελείται από 2 τεύχη: 

1. Τεύχος Μελέτης, το οποίο περιλαμβάνει: 

α. την περιγραφή της εγκατάστασης συμπαραγωγής, και 

β. τον Προσδιορισμό των μεγεθών για τον αναλυτικό θεωρητικό υπολογισμό της ποσότητας 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ 

όπως περιγράφεται αναλυτικά στο σχέδιο της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλε¬ 
κτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ. Το Τεύχος Μελέτης υποβάλλεται από τον 
Παραγωγό κατά την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέρ¬ 
γειας. 

2. Τεύχος Πιστοποίησης Ελέγχου και Επιβεβαίωσης, το οποίο συντάσσεται από Φορέα του Μητρώ¬ 
ου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. Το Τεύχος αυτό έχει 
σκοπό τον αξιόπιστο υπολογισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από ΣΗΘΥΑ, ο θεωρητικός 
υπολογισμός της οποίας έχει υποβληθεί με το Τεύχος Μελέτης. Το Τεύχος Πιστοποίησης περι- 
λαμβάνει'Εκθεση Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης για τα ακόλουθα: 

α. Του Τεύχους Μελέτης. 

β. Τις Μετρητικές Διατάξεις και Πρωτογενή Μεγέθη. 

γ. Των Συγκεντρωτών και της επικοινωνίας κάθε συγκεντρωτή με τις αντίστοιχες μετρητικές δι¬ 
ατάξεις. 
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δ. Της Συλλογής Μετρήσεων / Σημάνσεων και των αντίστοιχων Δεικτών Αξιοπιστίας (Πρωτογε¬ 
νών Μεγεθών), που διενεργεί ο Τοπικός Επεξεργαστής από τις Μετρητικές Διατάξεις ή/και 
τους Συγκεντρωτές. 

ε. Του Τοπικού Επεξεργαστή, του υπολογισμού των Δευτερογενών Μεγεθών με σκοπό την δη¬ 
μιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την αξιόπιστη μετάδοσή τους στα Συστήματα της ΛΑΓΗΕ 
Α.Ε. 

στ. Της Διαδικασίας Σφράγισης Μετρητικών Διατάξεων, Συγκεντρωτών και Τοπικού Επεξεργα¬ 
στή. 

ζ. Της αντίστοιχης Ρουτίνας Υπολογισμού της Ποσότητας ΣΗΘΥΑ του Λογισμικού του Πληρο¬ 
φοριακού Συστήματος ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

Το Τεχνικό Προσάρτημα πρέπει είναι υπογεγραμμένο από τους νόμιμους εκπροσώπους του Παραγωγού 
και του Φορέα του Μητρώου Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

Το Τεχνικό Προσάρτημα υποβάλλεται στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε., η οποία ολοκληρώνει τον έλεγχο εντός τριάντα 
ημερών από την υποβολή του και εκδίδει απόφαση σχετικά. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της 
προθεσμίας αυτής χωρίς να υπάρχει καμία όχληση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. προς τον παραγωγό για την υποβολή 
συμπληρωματικών ή διευκρινιστικών στοιχείων, τεκμαίρεται σιωπηρή θετική απόφαση της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

Στην περίπτωση θετικής απόφασης, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. υλοποιεί εντός 45 ημερών και εντάσσει στο Πληροφο¬ 
ριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ που λειτουργεί, την ρουτίνα υπολογισμού ενέργειας ΣΗΘΥΑ που υπέβαλλε στο 
Τεχνικό Προσάρτημα του ο Παραγωγός. Σε περίπτωση απόκλισης των αποτελεσμάτων που προκύπτουν 
από το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ, ανακαλείται η έγκριση του Τεχνικού Προσαρτήματος και καλεί¬ 
ται ο Παραγωγός να υποβάλλει τις απαραίτητες διορθώσεις. 

Το Τεχνικό Προσάρτημα, χαρακτηρίζεται ως «Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα» όταν εκδοθεί θετική 
απόφαση από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ή εφόσον τεκμαίρεται σιωπηρή θετική απόφαση σύμφωνα με τα παραπά¬ 
νω. 


Χ.1.4 Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

Στα πλαίσια εφαρμογής των Υ.Α. 23278/2012 [15] και Υ.Α. 749/2012 [14], η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. τηρεί Μητρώο 
Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και Επιθεώρησης. Οι φορείς αυτοί είναι Νομικά Πρόσωπα Δημο¬ 
σίου ή Ιδιωτικού Δικαίου τα οποία μπορούν να διασφαλίσουν με αμεροληψία, εγκυρότητα και αξιοπι¬ 
στία την πιστοποίηση, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των μετρούμενών και υπολογιζόμενων μεγεθών 
σχετικά με τον προσδιορισμό της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας από Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και 
Θερμότητας Υψηλής Αποδοτικότητας (ΣΗΘΥΑ) που χρησιμοποιούνται για την Συμπληρωματική Εκκαθά¬ 
ριση των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ (δες και §Χ.2 παρακάτω). 

Για την εγγραφή στο Μητρώο, οι ενδιαφερόμενοι Φορείς πρέπει να ικανοποιούν τα κριτήρια εγγραφής 
που προδιαγράφονται στο Άρθρο 4 της Υ.Α. 23278/2012. 

Ο υποψήφιος Φορέας, ΝΠΔΔ ή ΝΠΙΔ, πρέπει να συμπεριλάβει στην αίτησή του τα ακόλουθα: 

1. Νομιμοποιητικά έγγραφα του Φορέα και του εκπροσώπου του. 

2. Περιγραφή της οργανωτικής του δομής, καθώς και την κατανομή του ανθρωπίνου δυναμικού και 
της υλικοτεχνικής υποδομής, που θα διαθέσει για την διεκπεραίωση των υποχρεώσεων που α¬ 
πορρέουν από τις επιμέρους εργασίες του αναλαμβάνει στα πλαίσια του Τεύχους Πιστοποίησης, 
Ελέγχου και Επιβεβαίωσης του Τεχνικού Προσαρτήματος. 
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3. Πρέπει να υποβάλλει δικαιολογητικά που πιστοποιούν την Διαχειριστική Επάρκεια στη διοικητι¬ 
κή παρακολούθηση έργων. 

4. Πρέπει να αποδείξει την εμπειρία του ανθρώπινου δυναμικού του στα ακόλουθα αντικείμενα: 

4.1. Σχεδιασμού Μονάδων συμπαραγωγής 

4.2. Λειτουργίας Μονάδων συμπαραγωγής 

4.3. Σχεδιασμού/υλοποίησης μετρητικών διατάξεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

α. Μετρήσεις καυσίμου 
β. Μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
γ. Μετρήσεις θερμικής ενέργειας 

δ. Αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας μετρήσεων 

4.4. Πιστοποίησης μετρητικών διατάξεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

α. Μετρητικές διατάξεις καυσίμων 
β. Μετρητικές διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας 
γ. Μετρητικές διατάξεις θερμικής ενέργειας 

δ. Αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας μετρήσεων 


Ο τύπος της αίτησης που υποβάλλει ο υποψήφιος Φορέας στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται παρουσιάζονται στην §Χ.5 παρακάτω. 


Χ.2 Διαδικασία Εκκαθάρισης 


Χ.2.1 Συνοπτική Περιγραφή Συνολικής Εκκαθάρισης ΚΜΣΗΘΥΑ 

Οι Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ εκκαθαρίζονται σε 4 στάδια τα οποία απεικονίζονται σε διαφορετικά 
τεταρτημόρια, και παρουσιάζονται στο ΣΧΗΜΑ 15 παρακάτω. Η Εκκαθάριση αρχίζει την 1η μέρα του ε¬ 
πόμενου μήνα (ιτι+1) του μήνα (ιύι) που αφορά, και η χρονική ακολουθία υπολογισμού της υποδηλώνε¬ 
ται από τα βέλη: 



ΣΧΗΜΑ 31: Εκκαθάριση Κατατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ 
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Χ.2.1.1. Εκκαθάριση ΗΕΠ για ΚΜΣΗΘΥΑ 

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. επιλύει τον ΗΕΠ και διενεργεί την Εκκαθάριση του σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώ¬ 
δικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και όπως περιγράφεται αναλυτικά στο Κεφάλαιο 4 και στο Πα¬ 
ράρτημα VII του παρόντος. 

Τα αποτελέσματα της επίλυσης του ΗΕΠ αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε ημερήσια βά¬ 
ση, προκειμένου η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. να διενεργήσει την Εκκαθάριση των Αποκλίσεων σε μηνιαία βάση. 


Χ.2.1.2. Εκκαθάριση Αποκλίσεων για ΚΜΣΗΘΥΑ 


ΑΔΜΗΕ Α.Ε. διενεργείτην Εκκαθάριση των Αποκλίσεων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του Κώδικα 
ιαχείρισης Συστήματος και τα σχετικά εγχειρίδια, χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της επίλυσης του 
ΙΕΠ όπως αυτά έχουν αποσταλεί από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 


Από τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων η ΑΔΜΗΕ Α.Ε. αποστέλλει ηλεκτρονικά στη ΛΑΓΗΕ 
Α.Ε. τα παρακάτω μεγέθη που αφορούν την Εκκαθάριση Αποκλίσεων των Κατανεμόμενων Μονάδων 
ΣΗΘΥΑ και ορίζονται στον ΚΔΣ στο Τμήμα «Εκκαθάριση Αποκλίσεων»: 


1. Μ(^ { Μετρούμενη ποσότητα ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα (σε 
Μ\Λ/Γι), που αφορά στην καθαρή έγχυση ενέργειας, κατά την Περίοδο Κατανομής ΐ. 

2. υΝΙΝ5Τ(2 ( Διαφορά (σε Μ\ΥΗ) μεταξύ της ποσότητας ενέργειας που προσδιόρισε η Εντολή 
Κατανομής (ΙΝ5Τ υ£ ) και της ποσότητας ενέργειας που μετρήθηκε και αντιστοιχεί σε καθαρή 
έγχυση ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα για την Περίοδο Κατα¬ 
νομής ί. 

3. ΤΕΕ ΘΧ{ Αριθμητική τιμή του συντελεστή απωλειών εγχύσεως που αντιστοιχεί στην Προ¬ 
σφορά Έγχυσης της Μονάδας ιι, όπως αυτή εφαρμόστηκε κατά τον Υπολογισμό της Οριακής 
Τιμής Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, κατά την Περίοδο Κατανομής ΐ. 

4. ΕΡ5ΜΡ { Οριακή Τιμή Αποκλίσεων Παραγωγής-Ζήτησης, σε €/Μ\ΛΠι, για την Περίοδο Κατα¬ 
νομής ί 

Χ.2.1.3. Συμπληρωματική Εκκαθάριση Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ 

Οι Παραγωγοί που διαθέτουν Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ εγκαθιστούν με ευθύνη τους στις εγκατα¬ 
στάσεις τους «Τοπική Ψηφιακή Μονάδα Συλλογής και Επεξεργασίας Μετρήσεων, Σημάνσεων και των 
αντίστοιχων Δεικτών Αξιοπιστίας», εφεξής «Τοπικός Επεξεργαστής». 

Η αρχιτεκτονική των συστημάτων των Παραγωγών ΣΗΘΥΑ και της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. παρουσιάζεται στο ΣΧΗΜΑ 
32 παρακάτω. 

Ο Τοπικός Επεξεργαστής δημιουργεί ηλεκτρονικό αρχείο με τα ωριαία Δευτερογενή Μεγέθη του εκά- 
στοτε ημερολογιακού μήνα, τα οποία αποστέλλονται αυτόματα με ηλεκτρονικό αρχείο έως την 8 η ημέρα 
του ημερολογιακού μήνα που έπεταιτου ημερολογιακού μήνα αναφοράς των Δευτερογενών Μεγεθών, 
στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε: 

1. Ελέγχει την ορθότητα του αρχείου δευτερογενών μεγεθών 
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2. Επιστρέφει ηλεκτρονικό αρχείο επιβεβαίωσης ορθής λήψης στον Τοπικό Επεξεργαστή της 
Μονάδας ΣΗΘΥΑ. 

3. Εφαρμόζει τη ρουτίνα υπολογισμού της ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ Ες. ηρ στους 
ακροδέκτες της γεννήτριας, όπως αυτή υποβλήθηκε με το εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτη¬ 
μα. 

4. Υπολογίζει τη Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ Α’οηρ,ο,π,ε στο όριο Συστή¬ 
ματος-Παραγωγού, όπως αυτή ορίζεται στην §Χ.2.2.4 παρακάτω, σύμφωνα με το Άρθρο 6 
της Υ.Α. 23278/2012 [15], χρησιμοποιώντας τα αποτελέσματα της Εκκαθάρισης Αποκλίσε¬ 
ων. 

5. Διενεργεί τον υπολογισμό των Συμπληρωματικών Χρεώσεων-Πιστώσεων της ΚΜΣΗΘΥΑ του 
Παραγωγού. 

Το Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε πιστοποιείται από ανεξάρτητο φορέα. 


Χ.2.1.4. Εκκαθάριση Λογαριασμού Προσαυξήσεων 


Η, 

στιι 


ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αποστέλλει στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. τα δεδομένα για τον υπολογισμό των ποσοτήτων των λογι¬ 
κών λογαριασμών Προσαυξήσεων. 


Χ.2.1.5. Επαναληπτική Εκκαθάριση 

Σε περίπτωση που διενεργηθεί επαναληπτική Εκκαθάριση της Εκκαθάρισης Αποκλίσεων τότε απαιτείται 
να εκτελεστεί επίσης επαναληπτική Συμπληρωματική Εκκαθάριση των Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥ¬ 
Α. 

Τα αποτελέσματα αυτής, καταλήγουν σε Συμπληρωματικές Πιστώσεις-Χρεώσεις οι οποίες περιλαμβάνο¬ 
νται στο Ενημερωτικό Σημείωμα του μήνα εντός του οποίου υπολογίζονται. 

Η Εγγυημένη Τιμή (Εθθά-ίη-Τ3πίί) που χρησιμοποιείται στους υπολογισμούς, αντιστοιχεί στο μήνα τον 
οποίο αφορά η επαναληπτική Εκκαθάριση. 








Όριο συστήματος Συμπαραγωγής I ι Όριο συστήματος Συμπαραγωγής 
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ΣΧΗΜΑ 32: Αρχιτεκτονική συστημάτων ΣΗΘΥΑ Παραγωγών και ΛΑΓΗΕ 
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Χ.2.2 Αναλυτική Περιγραφή Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Κατανεμόμενων Μονάδων 
ΣΗΘΥΑ 


Στο ΣΧΗΜΑ 33 παρακάτω, περιγράφεται συνοπτικά η διαδικασία της Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ όπως αυτή ορίζεται από την Υ.Α. 23278/2012 [15]: 



ΣΧΗΜΑ 33: Διαδικασία Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης Μονάδων ΣΗΘΥΑ 
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Χ.2.2.1. Αρχείο Δευτερογενών Μεγεθών 

Το αρχείο δευτερογενών μεγεθών περιλαμβάνει ωριαίες τιμές για το σύνολο του μήνα αναφοράς ιη, των 
ακόλουθων δευτερογενών μεγεθών και των αντιστοίχων δεικτών αξιοπιστίας: 

1. Κατανάλωση καυσίμου (\<.\ΝΙτ\): Ρσ= ίι (Ι = ι,Ρ 2 ,---Ρ : ί) 

Δείκτης Αξιοπιστίας (όοοΙθ3η): Κθ Ρο 

Η κατανάλωση καυσίμου υπολογίζεται με βάση την Κατώτερη Θερμογόνο Δύναμη του καυσί¬ 
μου, που στην περίπτωση του Φυσικού Αερίου ορίζεται για κάθε Μονάδα ΣΗΘΥΑ σε ωριαία βά¬ 
ση από το Διαχειριστή του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου. 

2. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
στους ακροδέκτες της γεννήτριας (Κ\Λ/Η): 

Δείκτης Αξιοπιστίας (βοοΙθ3η): 

3. Χρήσιμη θερμική ενέργεια (Κ\Λ/ίι): 

Δείκτης Αξιοπιστίας (όοοΙθ3η): 

4. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας σε 
κατάσταση πλήρους συμπύκνωσης (Κ\Λ/Ιί): 

Δείκτης Αξιοπιστίας (όοοΙθ3η): 

κ.λ.π. 

όπου Ρ;, Ε;, Η*, χ™, είναι τα αντίστοιχα πρωτογενή μεγέθη. 

Οι δείκτες αξιοπιστίας των δευτερογενών μεγεθών προκύπτουν από τις ενδείξεις της κατάστασης αξιο¬ 
πιστίας των Μετρητικών Διατάξεων που καταγράφουν τα αντίστοιχα πρωτογενή μεγέθη όπως περιγρά- 
φεται στο «Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα». 

Το αρχείο των δευτερογενών μεγεθών παράγεται αυτόματα από τον «Τοπικό Επεξεργαστή» που είναι 
τοποθετημένος στο σταθμό παραγωγής και αποστέλλεται ηλεκτρονικά με θιτοϊΙ στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. έως την 
8 η μέρα του μήνα (ιη+1). 

Το αρχείο είναι μορφής χιύιΙ και η γραμμογράφησή του καθορίζεται από προδιαγραφές που θέτει η ΛΑ¬ 
ΓΗΕ Α.Ε. και κοινοποιεί στους Παραγωγούς με την υπογραφή της Συμπληρωματικής Σύμβασης Συναλλα¬ 
γών Ηλεκτρικής Ενέργειας Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ. 

Με την παραλαβή του από τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. και πριν την εισαγωγή του στο Πληροφοριακό Σύστημα ΣΗΘΥΑ, 
το αρχείο ελέγχεται για την ορθότητά του και σε περίπτωση ασυμβατότητας με τις προδιαγραφές της 
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. ενημερώνεται ο Παραγωγός για την διόρθωση. 


Ε ε =ΜΕ!, Ε 2 ,... Ε]) 

Κθ Εε 

ΗοηΡ - ^3 (Ηι,Η 2 , ... Η|<) 

ΕμΑΧ = ^4 (Χΐ; *2, . , Χγπ) 

^®ΕΓη3Χ 


Χ.2.2.2. Υπολογισμός Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ στους Ακροδέκτες της Γεννή¬ 
τριας 

Με βάση τα δευτερογενή μεγέθη από το χιηΙ αρχείο του Παραγωγού υπολογίζεται η ηλεκτρική ενέργεια 
ΣΗΘΥΑ £ εΗΡ στους ακροδέκτες της γεννήτριας, σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην §Χ.6 παρακάτω, 
Λογικό Διάγραμμα. 

Για την ακριβή εφαρμογή του Λογικού Διαγράμματος ο Παραγωγός στο «Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρ¬ 
τημα» έχει υποβάλλει τιμές για τα ακόλουθα καταστατικά μεγέθη που αφορούν τη Μονάδα παραγωγής 


του: 
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Η ακριβής υλοποίηση του λογικού διαγράμματος για τον υπολογισμό των ωριαίων τιμών των μεγεθών: 

1. Εοηρ,ι της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ στους ακροδέκτες της γεννήτριας 

2. ΡΕ5Κ<;ηρ,ι του λόγου εξοικονόμησης πρωτογενούς ενέργειας 

(όπου ΐ η Περίοδος Κατανομής), 

υποβάλλεται, υλοποιημένη σε λογιστικό φύλλο ευρέως διαδεδομένου λογισμικού, ως αναπόσπαστο 
μέρος του «Τεχνικού Προσαρτήματος». 

Χ.2.2.3. Αναγωγή στο Όριο Συστήματος - Παραγωγού 

Η αναγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ Εαπρ,, στο όριο σύνδεσης Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ 
με το Σύστημα, Ε’απρ,ι, υπολογίζεται από τον τύπο: 



( 1 ) 


όπου: 


Μ^ β ί : Μετρούμενη ποσότητα ενέργειας στο Σημείο Σύνδεσης της Μονάδας με το Σύστημα (σε 
Μ\Λ/Τι), που αφορά στην καθαρή έγχυση ενέργειας από τη Μονάδα , κατά την Περίοδο Κατανο¬ 
μής ΐ και δίνεται από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. στο αρχείο των αποτελεσμάτων της Εκκαθάρισης Αποκλί¬ 
σεων. 

Ε €ι : Μετρούμενη ποσότητα ενέργειας στους ακροδέκτες της γεννήτριας (σε Μ\Λ/Τι), κατά την 
Περίοδο Κατανομής ΐ και δίνεται από τον Παραγωγό στο χιτιΙ αρχείο ως δευτερογενές μέγεθος. 

Χ.2.2.4. Υπολογισμός Συμβατικής Ποσότητας ΣΗΘΥΑ 

Ο υπολογισμός της Συμβατικής Ποσότητας ΣΗΘΥΑ γίνεται σε 2 στάδια, όπως ορίζει το Άρθρο 6 της Υ.Α. 
23278/2012 [15]: 


1. Απομείωση της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ στο όριο [Ε’ €ΗΡ , ), κατά το τμήμα της, [Ε’ €ΗρυΝί ), 
που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενη μη Επιβεβλημένη Μεταβολή Παραγωγής (ΙΙΝΙΝ5ΤΘ,). 

2. Επιβολή άνω ορίου στο μηνιαίο μέσο όρο της Συμβατικής Ποσότητας ΣΗΘΥΑ ώστε να μην υπερ¬ 
βαίνει την ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ που υπολογίζεται με βάση την ανά ώρα μέγιστη παραγό- 
μενη χρήσιμη θερμότητα Η εΗΡ , όπως αυτή υποβάλλεται από τον Παραγωγό και εγκρίνεται με την 
απόφαση Έγκρισης Ειδικών Λειτουργικών Όρων για την Κατανεμόμενη Μονάδα σύμφωνα με το 
άρθρο 8 της Υ.Α. 15641/2009 [17], 

Για τον υπολογισμό της απομείωσης της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ, Ε’ αΗρυΝ ,, υπολογίζουμε την πο¬ 
σότητα ΙΝ5ΤΜ ( όπου σύμφωνα με τον ΚΔΣ: 


ΙΝ5ΤΜ ΐ \ Προσαρμοσμένη Ποσότητα Ενέργειας (σε Μ\Λ/Η) ανά περίοδο κατανομής ί κατά την 
οποία η Μονάδα κλίθηκε να εγχύσει ενέργεια στο Σύστημα κατόπιν Εντολής Κατανομής του Δια¬ 
χειριστή του Συστήματος 
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εφαρμόζοντας τον τύπο: 

ΙΝΞΤΜ ΐ = υΝΙΝΞΤς/^ + Μ() οχ (2) 

όπου: υΐ\ΙΙ5ΤΘ ( , ΜΘ 0ι1 δεδομένα εισόδου από την ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως αποτελέσματα της Εκκαθάρισης Α¬ 
ποκλίσεων. 

Το τμήμα, (Ε'α^,υΝ,ι), της ηλεκτρικής ενέργειας ΣΗΘΥΑ (Ε'οηρ,ι ) στο όριο, που αντιστοιχεί σε ενδεχόμενη 
μη Επιβεβλημένη Μεταβολή Παραγωγής δίνεται ως εξής: 

Εάν ίσπρ,ί 5= ΙΝΞΤΜ ί => Ε (:ΗΡυΝΙ = 0 (3.1) 

Εάν Ε<: Η ρ,ΐ > ΙΝΞΤΜί => Ε' €ΗΡυΝ ί = Ε^ ΗΡΙ — ΙΝΞΤΜί (3·2) 


Οπότε η ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ στο όριο της Κατανεμόμενης Μονάδας με το Σύστημα είναι: 

Εοηρ,ω,ϊ = Εοηρ,ι ~ ΕοΗΡ,υΝ,ι ( 4 ) 

Έστω Ε^ρ^χ η ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ στους ακροδέκτες της γεννήτριας, που υπολογίζεται με βάση 
τους Ειδικούς Λειτουργικούς Όρους όπως αυτοί έχουν εγκριθεί από τη ΡΑΕ για την ανά ώρα μέγιστη πα- 
ραγόμενη χρήσιμη θερμότητα Η εΗΡ , σύμφωνα με το Αρθρο 8 της Υ.Α. 15641/2009. 


Προκειμένου να ανάγουμε την Ε εΗΡιΤ13Χ στα όρια της Μονάδας με το Σύστημα, υπολογίζουμε το μέσο όρο 
του λόγου ΜΘ οι /Ε ει1 για το μήνα αναφοράς. Επομένως η τιμή την οποία δεν πρέπει να υπερβαίνει κατά 
μέσο όρο η ηλεκτρική ενέργεια ΣΗΘΥΑ στο όριο της Κατανεμόμενης Μονάδας με το Σύστημα, όπως υπο¬ 
λογίζεται από την εξίσωση (4), δίνεται από τον τύπο: 


Ε'η 


ΟΗΡ τηαχ 


= Ε 


ν Κτη Μ< 1ρχ 
λί=1 %,ί 


ΟΗΡ_ ΙΤ13Χ 


(5) 


όπου !<„, είναι το πλήθος των Περιόδων Κατανομής του μήνα αναφοράς ιτι. 


Η Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ υπολογίζεται από τον ακόλουθο τύπο: 


Εάν 


Σ κ ΊΠ τγ 

ί=1 Ε ( 


αΗΡ,Ω,ί 


> Ε' γ 


ΟτΙΡ_ηιαχ 


ί7 1 _ υ' Ε* οΗΡ τηαχ 

£ ΟΗΡ,Ο,ηΧ ~ ^ ΟΗΡ,ΌΧ χ ^ _ 77“ 

Σ ί=1 Ζ'€ΗΡ,Όχ/ Κ Ίϊ 


; έ = 1.. Ιί η 

( 6 . 1 ) 


Εάν 


γ^τη 

λ·[=1 ^ΟΗΡ, Ρ,Ι 


X- Γ7' 

— ^ΟίΡ τηαχ 


Ε' ΟΗΡ,Ω,η,ΐ — Ε'ΟΗΡ,ϋ,ΐ 'Ί ~ 1 · ■ 


( 6 . 2 ) 


Χ.2.2.5. Συμπληρωματικές Χρεοπιστώσεις 

Σκοπός της Συμπληρωματικής Χρεοπίστωσης Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ που διενεργείται στο 3° 
στάδιο στο ΣΧΗΜΑ 31, είναι να συμπληρωθεί η πίστωση της Μονάδας από τα προηγούμενα στάδια 
Εκκαθάρισης στο ΣΧΗΜΑ 31, έτσι ώστε τελικά το μέρος της ηλεκτρικής ενέργειας που εγχύθηκε και α¬ 
ντιστοιχεί σε Συμβατική Ποσότητα ΣΗΘΥΑ κατά την εξίσωση (6), να πιστωθεί με την Εγγυημένη Τιμή. 

Η τελική χρεοπίστωση της Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ από το 3ο στάδιο στο ΣΧΗΜΑ 31, υπολογίζε¬ 
ται για κάθε Περίοδο Κατανομής ΐ, από τη σχέση: 








ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


27977 


= ( Ε'αίΡ,ΐ), η ,ΐ χ ΡίΤ ) 

— ( ιηίη {Ε'£ ΗΡ ρ η ί> ΡΑΙΟ £ ) χ ϋΑ5ΜΡ ι ) 

— (πλΆΧ^Ε'εΗρρπ^—ΟΑΞί^^,Ο^χΕΡΞΜΡ!; X ΤΙΡ ΐεχ ) (7) 

όπου: 

( πιίη{£'' (;Η ρ Β ηχ , ΩΑΙΟ ( ) χ ΩΑ5ΜΡ ( ) = Η Πίστωση της ποσότητας Ε' αΗΡΒηΐ από τον ΗΕΠ, και 

(πια χ{[Ε' ΒΗΡΒη:ΐ -ΟΑΞ(2 1: \,θ}χΕΡΞΜΡ ί X ΤίΡ 1εχ ') = Η Πίστωση της κατά την 

Εκκαθάριση Αποκλίσεων 


Τα σημεία στα οποία αντιστοιχούν τα μεγέθη που χρησιμοποιούνται στη Συμπληρωματική Εκκαθάριση 
Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, παρουσιάζονται στο ΣΧΗΜΑ 34 παρακάτω: 
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ΣΧΗΜΑ 34: Σημεία στα οποία αντιστοιχούν τα μεγέθη της Συμπληρωματικής Εκκαθάρισης ΚΜΣΗΘΥΑ 
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Χ.3 Τιμολόγηση Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ 

Χ.3.1 Υπολογισμός Τιμής 

Η Εγγυημένη Τιμή που εφαρμόζεται για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ που κάνουν χρήση ΦΑ ορί¬ 
ζεται στο άρθρο 13 του Ν. 3468/2006 [12] όπως ισχύει, με την ετήσια αναπροσαρμογή που ορίζει το άρ¬ 
θρο 39 του Νόμου 4062/2012 και με συντελεστή ρήτρας φυσικού αερίου ΣΡ, όπως ορίζεται στην §3 του 
άρθρου 197 του Ν.4001/2011 [10]. 


Χ.3.2 Έκδοση Ενημερωτικών Σημειωμάτων 

Μετά τον υπολογισμό της συμπληρωματικής Εκκαθάρισης, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε. κοινοποιεί στον Παραγωγό κά¬ 
τοχο Κατανεμόμενης Μονάδας ΣΗΘΥΑ ενημερωτικό σημείωμα με τη μορφή που φαίνεται παρακάτω, το 
οποίο αναλύει τις χρεώσεις ή πιστώσεις για το μήνα ιη για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ της κα¬ 
τοχής του: 



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ \ Μ Η ΝΑ ιή ΕΤΟΥΣ νννν 1 


ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΗΘΥΑ 


[ΟΝΟΜΑ ΜΟΝΑΔΑΣ] 


ΠΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 

( 3 ) 

Ε'οηρ,β,π (Μ\Λ/ή) 


Π>) 

Μοναδιαία Τιμή για Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ ΚΜΣ ( Ε'τΗΡ,ο,η) 
(€/Μ\Λ/Η) 


(ο) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΙΣΤΩΣΗ για Συμβατική Ποσότητα Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ ΚΜΣ (Ε'οηρ,ο,π) 
(€) (3 χ Ε ) 


(ό) 

ΚΑΤΑΒΛΗΘΕΙΣΕΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΗΕΠ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΠΟΚΛΙΣΕΩΝ (€) 


(6) 

ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΙΣΤΩΣΗ (€) (ε-ά) 


(ί) 

Φ.Π.Α. 13% (€) (13% χ ε ) 


(§) 

ΣΥΝΟΛΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) 


(Ε) 




ΠΛΗΡΩΤΕΟ ΠΟΣΟ (€) 



ΣΧΟΛΙΑ: 
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Χ.4 Αρμοδιότητες 

Για την εφαρμογή των διατάξεων του παρόντος εγχειριδίου καθορίζονται υποχρεώσεις για τους κατό¬ 
χους Κατανεμόμενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ, και διακριτές αρμοδιότητες για την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. και τη ΛΑΓΗΕ 
Α.Ε. όπως περιγράφονται παρακάτω: 

Ο ιδιοκτήτης Μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που ενδιαφέρεται να εντάξει τη Μονάδα του 
στις διατάξεις που διέπουν τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, οφείλει να προβεί στις παρακάτω ενέρ¬ 
γειες: 

1. Εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

2. Εγγραφή στο Μητρώο Μονάδων (ως Κατανεμόμενη Μονάδα ΣΗΘΥΑ) 

3. Συμπληρωματική Σύμβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 

4. Εγκεκριμένο Τεχνικό Προσάρτημα 

5. Αποστολή στη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. αρχείου δευτερογενών μεγεθών μέχρι την 8 η μέρα του επόμενου μήνα 
του μήνα αναφοράς 

Η ΛΑΓΗΕ Α.Ε.: 

1. Τηρεί Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Ελέγχου και Επιβεβαίωσης 

2. Τηρεί Μητρώο Συμμετεχόντων στο οποίο εντάσσονται και οι Παραγωγοί, ιδιοκτήτες Κατανεμό¬ 
μενων Μονάδων ΣΗΘΥΑ 

3. Εγκρίνει το Τεχνικό Προσάρτημα 

4. Διενεργεί τη Συμπληρωματική Εκκαθάριση και ενημερώνει την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. για τα αποτελέσματα 
της 

5. Εκδίδει Ενημερωτικά Σημειώματα για την τιμολόγηση 
Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε.: 

1. Τηρεί Μητρώο Κατανεμόμενων Μονάδων 

2. Διενεργεί την Εκκαθάριση Αποκλίσεων και ενημερώνει για τα αποτελέσματά της τη ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

3. Παρέχει πιστοποιημένες μετρήσεις της ηλεκτρικής ενέργειας στο σημείο σύνδεσης της Μονά¬ 
δας με το Σύστημα 

4. Διενεργεί την Εκκαθάριση του Λογαριασμού Προσαυξήσεων 
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Χ.5 Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης, Επαλήθευσης και 
Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 


ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 


Α. Στοιχεία Φορέα: 

1. Επωνυμία Φορέα: 

2. Νομική μορφή Φορέα: 

α. ΝΠΔΔ 
β. ΝΠΙΔ 

3. Έδρα: 

4. ΑΦΜ: 

5. Νόμιμος Εκπρόσωπος: 

6. Στοιχεία Επικοινωνίας Νόμιμου Εκπροσώπου: 

Β. Αίτημα Εγγραφής. 

Γ. ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ 
Δ. Ημερομηνία Κατάθεσης Αίτησης στο πρωτόκολλο της ΛΑΓΗΕ ΑΕ. 


ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ 

I. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΦΟΡΕΑ 

Α. Οργανωτική Δομή, Ανθρώπινο Δυναμικό και Υλικοτεχνική Υποδομή: 

0 υποψήφιος φορέας θα πρέπει να περιγράφει αναλυτικά την οργανωτική του δομή, την κα¬ 
τανομή του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει (ονομαστικά) και την απαραίτητη υλικοτε¬ 
χνική υποδομή για κάθε ενότητα του έργου που πρόκειται να αναλάβει και συγκεκριμένα την 
πιστοποίηση, τον έλεγχο και την επιβεβαίωση των παρακάτω: 

1. Του Τεύχους Μελέτης (και τυχόν σύνταξής του). 

2. Τις Μετρητικές Διατάξεις και Πρωτογενή Μεγέθη (αναλυτικά ανά ομάδα Μετρητικών Δια¬ 
τάξεων δηλ. ηλεκτρικής ενέργειας, καυσίμου και σχετικών με τον υπολογισμό θερμικής 
ενέργειας όπως θερμοκρασίας, παροχής, πίεσης κ.λ.π.). 

3. Των Συγκεντρωτών και της επικοινωνίας κάθε συγκεντρωτή με τις αντίστοιχες μετρητικές 
διατάξεις. 

4. Της Συλλογής Μετρήσεων / Σημάνσεων και των αντίστοιχων Δεικτών Αξιοπιστίας (Πρω¬ 
τογενών Μεγεθών), που διενεργεί ο Τοπικός Επεξεργαστής από τις Μετρητικές Διατάξεις 
ή/και τους Συγκεντρωτές. 
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5. Του Τοπικού Επεξεργαστή, του υπολογισμού των Δευτερογενών Μεγεθών με σκοπό την 
δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου για την αξιόπιστη μετάδοσή τους στα συστήματα της 
ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 

6. Της Διαδικασίας Σφράγισης Μετρητικών Διατάξεων, Συγκεντρωτών και Τοπικού Επεξερ¬ 
γαστή. 

7. Της αντίστοιχης Ρουτίνας Υπολογισμού της Ποσότητας ΣΗΘΥΑ του Λογισμικού του Πλη¬ 
ροφοριακού Συστήματος ΣΗΘΥΑ της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. 


Β. Διαχειριστική Επάρκεια για τη διοικητική παρακολούθηση έργων. 

Ο υποψήφιος φορέας θα πρέπει να τεκμηριώσει την επάρκειά του σχετικά με την διαχείριση 
του έργου που αναλαμβάνει, με αναφορές στην διοικητική υποστήριξη - διοικητικό προσωπι¬ 
κό, την οργανωτική του εν γένει δομή και τις αναγκαίες διαπιστεύσεις. 

Γ. Εμπειρία Φορέα & Ανθρώπινου Δυναμικού: 

Ο Φορέας τεκμαίρει ότι διαθέτει αποδεδειγμένη εμπειρία σε θέματα: 

1. Σχεδιασμού Μονάδων συμπαραγωγής 

2. Λειτουργίας Μονάδων συμπαραγωγής 

3. Σχεδιασμού/υλοποίησης μετρητικών διατάξεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

α. Μετρήσεις καυσίμου 
β. Μετρήσεις ηλεκτρικής ενέργειας 
γ. Μετρήσεις θερμικής ενέργειας 

δ. Αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας μετρήσεων 

4. Πιστοποίησης μετρητικών διατάξεων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις 

α. Μετρητικές διατάξεις καυσίμων 
β. Μετρητικές διατάξεις ηλεκτρικής ενέργειας 
γ. Μετρητικές διατάξεις θερμικής ενέργειας 

δ. Αντίστοιχων πληροφοριακών συστημάτων επεξεργασίας μετρήσεων 

Ο Φορέας τεκμαίρει ότι διαθέτει στο ανθρώπινο δυναμικό του ικανό αριθμό έμπειρων επιθε¬ 
ωρητών και τεχνικών εμπειρογνωμόνων σε θέματα σχετικά με εγκαταστάσεις παραγωγής 
θερμικής, μηχανικής και ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι θα εγγυώνται τη διενέργεια επιθεω¬ 
ρήσεων και την παροχή σχετικών υπηρεσιών υψηλού επιπέδου. 
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II. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΟΡΕΑ 


Α. Υπεύθυνη Δήλωση του Νόμιμου Εκπροσώπου του Φορέα: 

1. «ότι έλαβε γνώση των υποχρεώσεων του Φορέα, όπως αυτές καθορίζονται στο Άρθρο 
8 και 10 της Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/Φ1/οικ.23278 ΦΕΚ Β' 3108/23.11.12» 

2. «ότι ο Φορέας πληροί τις προϋποθέσεις εγγραφής στο Μητρώο Φορέων Πιστοποίησης 
Επαλήθευσης και Επιθεώρησης της ΛΑΓΗΕ Α.Ε. όπως καθορίζονται στο Άρθρο 4 της 
Υ.Α. Δ5-ΗΛ/Γ/ΦΙ/οικ.23278 ΦΕΚ Β' 3108/23.11.12» 

Β. Νομιμοποιητικά έγγραφα (πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα): 

1. Καταστατικό και τροποποιήσεις αυτού. 

2. Αποφάσεις Διοικητικού Συμβουλίου για τον ορισμό Νόμιμου Εκπροσώπου. 

3. Ιδιωτικό Συμφωνητικό σε περίπτωση Κοινοπραξίας. 

Γ. Πιστοποιητικό διαχειριστικής επάρκειας κατά 150 9001 ή ολοκλήρωση ικανού αριθμού έργων 
σε Εθνικό ή Ευρωπαϊκό επίπεδο. 

Δ. Διαπίστευση σχετιζόμενη με τις απαιτήσεις εμπειρίας του Φορέα και η οποία αφορά τον το¬ 
μέα μηχανικής/θερμικής ενέργειας ή/και ηλεκτρικής ενέργειας βιομηχανικών εγκαταστάσεων, 
και ακολουθεί τα πρότυπα ανάλογα αυτών κατά ΕΛΟΤ, ΕΝ, Ι5Ο/ΙΕ0 17020 ή/και ΕΝ 45011. 

ΣΤ. Βιογραφικά Σημειώματα του ανθρώπινου δυναμικού του Φορέα που να τεκμηριώνουν ότι το 
προσωπικό διαθέτει πλήρη τεχνική και επαγγελματική κατάρτιση και εμπειρία η οποία καλύ¬ 
πτει όλα τα καθήκοντα της αντίστοιχης ενότητας έργου στην οποία έχει οριστεί. 
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Χ.6 Λογικό Διάγραμμα Υπολογισμού Ηλεκτρικής Ενέργειας ΣΗΘΥΑ 



Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 2 Αυγούστου 2013 

Ο Πρόεδρος 
ΝΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ 

ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 





























































































